^'■'V" 

l^-^i:'"<- 


.111.' 

fete- 

"■■■■•'vVr. 


L  I  B  R_ARY 

OF  THE 

U  N  IVER.SITY 

Of    ILLINOIS 

551.05 

UMNT 

1960-61 


Digitized  by  the  Internet  Archive 
in  2013 


http://archive.org/details/climatologicalda6566unit_2 


O    vp     /.       0-Jt> 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

FREDERICK  H.  MUELLER,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 

F.  W.  REICHELDERFER,  Chie! 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW  JERSEY 


^  y 


JANUARY  1960 
Volume  65       No.  1 


ASHKVILLE:  1960 


NEW  JERSEY  -  JANUARY  1960 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   62°  on  the  27th  at  Pemberton  3  E 
Lowest  Temperature:   5°  on  the  24th  at  Lay ton  3  NW 

Greatest  Total  Precipitation:   4.34  inches  at  Greenwood  Lake 

Least  Total  Precipitation:   2.18  inches  at  Canton 

Greatest  One-Day  Precipitation:   1.81  inches  on  the  3rd  at  Split  Rock 

Pond 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:   5.5  inches  at  Ridgefield 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:   5  inches  on  the  29+  at  3 

stations 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW  JERSEY 
JANUARY  1960 


Tem 

petal 

ote 

F 

tecip 

nation 

<  S 

}l 

i 
< 

III 

J 
i 

1 

1 

t 

1 

No  ol  Days 

, 

III 

1 

Snow,  Sleei 

No  ol  Days 

Station 

Ma« 

Mm 

1 

It 

1    o 

o 

o 

5 
S 

o 

5 
S 

o 
o 

o  ^ 

u 

&| 

NORTHERN 

BELVIOERE 

38.9 

23.8 

31.4 

1.3 

54 

3 

13 

12 

1031 

0 

3 

29 

0 

3.07 

-       .71 

1.14 

3 

2.1 

2 

13 

5 

2 

2 

eOONTON    2    SE 

AM 

38.1 

22.8 

30.5 

1.4 

55 

3 

12 

12 

1056 

0 

4 

31 

0 

3.75 

.47 

1.30 

3 

7 

3 

1 

CANOE    BROOK 

AM 

38.7 

22.2 

30.5 

1.4 

57 

3 

12 

12 

1053 

0 

4 

31 

0 

3.16 

-       .55 

1.00 

3 

3.5 

2 

13 

5 

3 

1 

CHARLOTTEBURG 

AM 

36.6 

20.1 

28.4 

-       .5 

55 

3 

9 

2 

1128 

0 

7 

31 

0 

3.58 

-       .21 

1.25 

3 

3.6 

2 

26+ 

7 

3 

1 

ELIZABETH 

41.3 

25.1 

33,2 

.1 

57 

3 

15 

12 

979 

0 

1 

29 

0 

2.74 

-    1.41 

.73 

28 

3.0 

1 

14+ 

5 

3 

0 

ESSEX    FELLS    SERV    BLDG 

AM 

38.0 

21.8 

29.9 

58 

3 

14 

13 

1081 

0 

6 

31 

0 

3.03 

1.31 

4 

6 

2 

FLEMINGTON    1    NE 

40.3 

22.9 

31.6 

-       .3 

55 

3 

8 

24 

1027 

0 

2 

29 

0 

3.97 

.61 

1.23 

13 

4.5 

3 

13 

6 

3 

1 

HIGH    POINT    PARK 

AM 

33.1 

15.2 

24.2 

52 

3 

5 

12 

1256 

0 

17 

31 

0 

2.78 

1.36 

3 

5.3 

5 

29  + 

5 

2 

1 

JERSEY    CITY 

37.3 

27.4 

32.4 

-       .5 

51 

3 

15 

12 

1006 

0 

4 

27 

0 

3.29 

-       .18 

.76 

3 

T 

T 

11  + 

8 

3 

0 

LAMBERTVILLE 

40.4 

26.3 

33.4 

1.6 

56 

3 

15 

12 

974 

0 

1 

27 

0 

3.55 

.12 

.95 

13 

2.6 

1 

18 

6 

3 

0 

LAYTON    3    NW 

37.1 

20.7 

28.9 

1.9 

53 

3 

5 

24 

1113 

0 

=. 

29 

0 

2.31 

-       .50 

1.14 

13 

4.1 

6 

1 

1 

LITTLE    FALLS    1    E 

AM 

40.5 

24.5 

32.5 

1.2 

58 

3 

14 

12 

1000 

0 

1 

31 

0 

3.24 

-       .51 

1.05 

3 

3.3 

3 

16+ 

6 

3 

1 

LONG    VALLEY 

36.8 

22.9 

30.9 

55 

3 

12 

2 

1062 

0 

2 

29 

0 

2.91 

-       .70 

1.56 

3 

3.0 

5 

2 

1 

MORRIS    PLAINS 

AM 

37.5 

22.7 

30.2 

54 

3 

11 

12 

1072 

0 

6 

31 

0 

3.84 

1.43 

3 

2.8 

5 

3 

2 

NEWARK    WB    AIRPORT 

R 

40.3 

28.5 

34.4 

2,9 

57 

3 

19 

12 

940 

0 

1 

24 

0 

2.79 

-       .81 

.79 

13 

3.5 

2 

14  + 

7 

2 

0 

NEWTON 

AM 

35.3 

19.9 

27.6 

-       .' 

55 

3 

9 

24+ 

1151 

0 

11 

31 

0 

3.49 

.39 

1.38 

3 

3.5 

3 

13 

6 

2 

2 

PATERSON 

AM 

39. 7M 

25. IM 

32. 4M 

.5 

56 

3 

16 

12 

1003 

0 

3 

30 

0 

3.45 

-       .23 

1.12 

3 

3.6 

3 

13 

6 

3 

1 

PHILLIPSBURG 

40.8 

25.7 

33.3 

2.9 

55 

3 

13 

2 

979 

0 

0 

29 

0 

4.04 

.17 

1.51 

3 

3.0 

2 

13 

7 

3 

1 

PLAINFIELD 

40.1 

26.1 

33.1 

.9 

57 

27 

15 

12 

984 

0 

2 

28 

0 

3.56 

-       .12 

.99 

3 

2.0 

6 

3 

0 

RIDGEFIELO 

39.1 

26.3 

32.7 

1.5 

55 

3 

15 

12 

995 

0 

3 

28 

0 

2.73 

.99 

.85 

3 

5.5 

3 

19+ 

7 

2 

0 

SOMERVILLE 

39.3 

25.7 

32.5 

1.0 

55 

3 

13 

12 

998 

0 

2 

28 

0 

3.63 

.18 

1.09 

3 

3.0 

2 

13 

5 

, 

2 

SUSSEX    3    N 

// 

35.4 

18.5 

27.0 

-    1.2 

55 

4 

8 

12+ 

1173 

0 

12 

31 

0 

3.49 

-      .01 

1.03 

13 

5 

25+ 

7 

2 

1 

DIVISION 

31.0 

.5 

3.29 

-       .28 

3.2 

SOUTHERN 

ATLANTIC    CITY    WB    AP 

42.3 

28.2 

35.3 

.7 

55 

27 

17 

2 

914 

0 

2 

23 

0 

2.59 

-       .79 

,91 

3 

.6 

0 

6 

1 

0 

AUDUBON 

42.0 

28.5 

35.3 

57 

3 

20 

25+ 

914 

0 

0 

26 

0 

3.09 

.76 

13 

T 

0 

7 

3 

0 

BELLEPLAIN 

44.5 

27.7 

36.1 

56 

27  + 

14 

12 

887 

0 

0 

23 

0 

3.49 

-       .13 

.92 

3 

7 

4 

0 

BURLINGTON 

41.  OM 

27.9 

34. 5M 

-       .1 

56 

27 

18 

12  + 

935 

0 

0 

24 

0 

3.42 

.07 

.89 

3 

T 

0 

6 

3 

0 

CLAYTON 

42.2 

28.7 

35.5 

55 

27 

17 

2 

911 

0 

1 

24 

0 

2.65 

1.10 

13 

T 

T 

22 

6 

2 

1 

FREEHOLD 

40.9 

27.0 

34.0 

1.0 

58 

27 

14 

12 

956 

0 

2 

27 

0 

4.21 

.57 

1.18 

13 

2.0 

1 

13 

7 

3 

1 

HAMMONTON    2    NNE 

AM 

42.3 

25.9 

34.1 

-       .6 

59 

28 

16 

12 

960 

0 

0 

29 

0 

2.84 

-       .85 

.81 

28 

6 

3 

0 

HIGHTSTOWN    1    N 

40.2 

26.9 

33.5 

•9 

57 

27  + 

15 

12 

958 

0 

3 

28 

0 

3.79 

.51 

1.12 

13 

2.7 

1 

13 

6 

3 

1 

INDIAN    MILLS    2    W 

42.0 

25.7 

33.9 

•  1 

50 

27 

10 

12 

955 

0 

2 

29 

0 

2.92 

-       .80 

.88 

13 

T 

T 

12 

5 

3 

0 

LAUREL  TON    1    E 

41.0 

25.1 

33.1 

-       .5 

54 

3 

14 

2 

985 

0 

2 

2B 

0 

3.69 

-       .25 

.92 

3 

2.B 

3 

12 

7 

3 

0 

MILLVILLE 

43.1 

28. 2M 

35. 7M 

57 

28 

19 

25 

910 

0 

0 

25 

0 

2.49 

.70 

3 

T 

0 

6 

1 

0 

MOOR ES TOWN 

41.5 

27.6 

34.5 

1.4 

57 

3 

15 

12 

937 

0 

1 

24 

0 

2.98 

-       .25 

.72 

13 

1.0 

T 

14+ 

7 

3 

0 

NEW    BRUNSWICK    EXP    STA 

40.5 

25.5 

33.0 

.4 

57 

3 

14 

12 

985 

0 

2 

28 

0 

3.68 

.20 

1.05 

13 

1.8 

1 

14+ 

5 

3 

1 

PEM8ERT0N    3    E 

42.6 

26.3 

34,5 

.1 

62 

27 

13 

12 

940 

0 

1 

2B 

0 

3.05 

-       .27 

.92 

13 

1.3 

T 

13 

6 

3 

0 

SHILOH 

42ilM 

28. 3M 

35.  2M 

.4 

55 

27 

19 

12 

916 

0 

2 

25 

0 

2.62 

-    1.05 

.83 

3 

4 

3 

0 

TOMS    RIVER 

43.1 

25.3 

34.2 

60 

27 

13 

12+ 

947 

0 

1 

29 

0 

1.11 

13 

5 

2 

TRENTON    W8    CITY 

R 

40.3 

28.9 

34.6 

2.0 

57 

3 

21 

12 

93  2 

0 

1 

25 

0 

3.30 

.14 

.84 

13 

1.1 

1 

13 

7 

3 

0 

TUCKERTON 

43.2 

25.8 

34.5 

55 

3 

14 

2 

935 

0 

0 

29 

0 

3.50 

1.20 

13+ 

4 

4 

2 

WOODSTOWN 

42.5 

28.5 

35.5 

58 

3 

17 

25 

900 

0 

0 

25 

0 

2.75 

.83 

3 

5 

3 

0 

DIVISION 

34.6 

.8 

3.16 

-      .39 

1.0 

COASTAL 

ATLANTIC    CITY 

R 

42.5 

31.3 

36.9 

1.1 

53 

3 

22 

12 

366 

0 

2 

17 

0 

2.21 

-    1.67 

.52 

3 

5 

2 

0 

CAPE    MAY    3    W 

42. 5M 

31. 2M 

36,  9M 

54 

3 

22 

2 

855 

0 

0 

14 

0 

2.62 

.5° 

3 

0 

5 

3 

0 

LONG    BRANCH 

R 

39.8 

28.8 

34,3 

1.0 

55 

3 

20 

12 

943 

0 

2 

26 

0 

i.ll 

.18 

1.11 

3 

2.0 

T 

19 

7 

3 

1 

DIVISION 

36.0 

1,2 

2.98 

-       .69 

2.0 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 

Wind 
m. 

apeed 

p.h. 

Relative    humidity  averageB  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

in 

s  s  § 

1 

III 
III 

Station 

s 

1 

0.'^  a. 

« 

1 

S    « 
11 

0        1 

Ji 

"SI 
61 

O  E- 

H 

O  H 

a 

a 
o  t- 

r- 

1 

s 

3 

1 

o 

T 

1 

1 

ATLANTIC   CITY    WB    AIRPORT 

WNW 

17 

13.1 

32 

WNW 

19+ 

76 

80 

60 

70 

4 

4 

5 

1 

0 

0 

14 

- 

6.7 

ATLANTIC  CITY 

- 

- 

11.5 

45 

S 

3 

- 

- 

- 

0 

3 

4 

2 

0 

0 

9 

49 

- 

LONG    BRANCH 

NW 

15 

13.8 

62 

s 

3 

- 

75 

69lZi 

68 

5 

I 

4 

2 

1 

0 

13 

52 

6.7 

NEWARK    WB   AIRPORT 

WNW 

16 

10.2 

36++ 

ssw 

3 

67 

68 

57 

61 

3 

3 

5 

2 

0 

0 

13 

6.7 

TRENTON   WB    CITY 

- 

- 

9.6 

34 

s 

3 

- 

- 

- 

- 

4 

1 

4 

3 

0 

0 

12 

54 

6.5 

a  12:00  Noon 

See   Reference   Nolei   Followng   Slation   Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


10       11       12 


13       14       15 


22     23      24 


25      26      27 


28     29      30 


ATLANTIC  CITY  HB  AP 

ATLANTIC  CITY 

AUDUBON 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

BELLEPLAIN 

BELMAR 
9ELVI0ERE 
BERNARDSVILLE  2  E 
BLACKWELLS  MILLS 
600NT0N  2  SE 

BOUND  BROOK  1  W 
BRANCHVILLE 
BURLINGTON 
CANISTEAR  RESERVOIR 
CANOE  BROOK 

CANTON 

CAPE  MAY  3  W 

CEDAR  GROVE 

CHARLOTTEBURG 

CHATHAM 

CLAYTON 

CLINTON 

ELIZABETH 

ELIZABETHPORT 

ESSEX  FELLS  SERV  6L0G 

FLEMINGTON  1  NE 
FORTESCUE 
FREEHOLD 
GREENWOOD  LAKE 
HAMMONTON  2  NNE 

HIGH  POINT  PARK 
HIGHTSTOWN  1  N 
INDIAN  MILLS  2  W 
IRVINGTON 
JERSEY  CITY 

LAMBEBTVILLE 
LAURELTON  I  E 
LAYTON  3  NW 
LITTLE  FALLS  1  E 
LONG  BRANCH 

LONG  VALLEY 
HACOPIN  INTAKE 
HAHWAH 
HANVILLE 
HAYS  LANDING 

MIDLAND  PARK 
MILLVILLE 
MILTON 
MOOR EST OWN 
MORRIS  PLAINS 

NEWARK  WB  AIRPORT 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

NEW  MILFORO 

NEWTON 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

OLDWICK 
ORANGE 
PATERSON 
PEM8ERT0N  3  E 
PHILLIPS6URG 

PHILLIPSBURG  BRIDGE 

PLAINFIELD 

PRINCETON  WATER  WORKS 

RAHWAY 

RIOGEFIELD 

RINGWOOO 

SHILOH 

SOMERVILLE 

SPLIT  ROCK  POND 

SUSSEX  3  N  t, 

TOMS  RIVER 

TRENTON  WB  CITY 

TUCKERTON 

WANAOUE  RAYMOND  DAM 

WERTSVILLE 

WESTFIELD 
WEST  WHARTON 
WOODCLIFF  LAKE 
WOOOSTOWN 


2 

•  <9 

2 

■  21 

.09 

•  3< 

•  49 

.66 

.07 

■  92 

.51 

.T« 

■  38 

■  60 

47 

19 

16 

18 

62 

11 

98 

14 

99 

68 

2 

74 

3 

18 

03 

97 

2 

53 

4 

21 

4 

34 

2 

84 

2 

78 

1 

79 

2 

92 

3 

03 

3 

29 

3 

96 

3 

59 

2.91 
3.71 
3.24 
03.92 


3.26 
2.49 
3.88 
2.96 

3*84 

2.79 


3.61 
2.74 
2.73 


-2.91 
3.91 
3.39 


See  Befereoce  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW   JERSEY 
JANUARY    1960 


Station 


Day 

14  i    15 


28      29      30 


ATLANTIC   CITY   KB  AP 

ATLANTIC    CITY 

AUDUBON 

BELLEPLAIN 

BELVIOERE 

BOONTON  2  5E 

BURLINGTON 

CANOE  BROOK 

CAPE  NAY  3  w 

OlARtOTTEBURG 

CLAYTON 

ELIZABETH 

ESSEX  FELLS  SERV  BLOG 

FLENINGTON  1  NE 

FREEMOLO 

HANMOKTON    !    NNE 

HIGH  POINT  pari; 

HIGHTSTOKN  1  N 

INDIAN  MILLS  2  W 

JERSEY  CITY 

LAMBERTVILLE 

LADRELTON  1  E 

LAYTOK  3  NW 

LITTLE  FALLS  1  E 

LONG  BRANCH 

tOKG  VALLEY 

MILLVILLE 

nOORESTOWN 

MORRIS  PLAINS 

NEWARK  WB  AIRPORT 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

NEWTON 

PATERSON 

PEMBERTON  3  E 

PHILLIPSBURG 

PLAINFIELD 

RIDGEFIELD 

SHILOH 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


51   S* 

17   35 


51   53 
28   35 


42   57 
20   29 


55   56 
16   33 


**   55 
15   16 


*»   57 
14   21 


46   54 
22   33 


46   47 
17   35 


42   57 
18   36 


40   58 
19   24 


40   55 
13   3* 


46   55 
19   38 


42   56 

17   17 


35   52 
8   16 


40   57 
18   37 


45   S6 

13   39 


25   23   36 


39   56 
16   34 


47   54 
14   34 


37   53 
14   35 


45   58 
17   25 


48   55 
22   35 


38   56 
12   34 


46   55 
20 


52   57 

18   37 


43   54 
13   17 


44   57 
24   38 


41   57 
17   35 


38   55 
9   10 


42   56 
21   29 


46   58 

15   40 


45   56 
13   28 


45   52 

17   36 


42   55 

20   38 


42   54 
21   37 


41  43  39 

32  30  32 

41  43  40 
34  32  33 

40  41  38 

33  30  30 

44  42  42 

29  28  32 

42  37 
29  23 


50   36 
32   28 


44   40   40 
36   28   29 


42   41 
32   30 


36 
26 


34 
22 


39 
29 


41 
29 


55   43   39 
29   24   22 


45   37   39 
31   24   21 


40   39   39 
31   27   27 


S2   41 
28   28 


49   37 
21   18 


43 
28 

31 

14 

43   39   38 
32   28   38 

40   41   39 

30  26   28 

38   36 

31  29 

40   36 

32  27 


41   41 
27   26 


40   38 

28   15 


50   38 
32   26 


39   38 
32   29 


54   45 
33   31 


40   41 
33   30 


48   35 
30   25 


38 
27 


31   26   26 


47   34   36 
30   24   23 


36   47 
34   34 


37   48 
34   36 


38   49 

33   32 


38   47 
26   30 


36   38 
25   27 


38   47 
32   34 


38   38 
27   28 


40   47 
30   35 


36   37 
22   26 


37   48 
33   31 


40   60 
31   26 


39   42 
26   25 


39   48 
24   30 


37   48 
33   32 


39   36 

26   30 


32   35 
13   20 


38   47 
31   32 


36   48 
30   32 


36   47 
32   35 


39   49 

31   33 


37   48 
31   31 


38   42 
20   28 


40   39 
28   32 


38   48 
33   33 


36   48 
25   26 


39   38 
33   33 


38   49 
33   34 


36   38 
24   27 


39   50 

33   35 


38   48 
29   31 


36   37 
24   25 


50   39 
32   27 


45   38   39 
31   26   27 


39   38   38 
32   25   27 


40   37 
30   27 


43   41   39 
31   29   31 


38   41 
21   31 


38   49 
30   31 


40   46 
31   28 


38   49 

30   31 


44   49 
31   33 


37   48 
32   32 


41   35 
27   20 


45   36 
36   26 


38   37 
26   29 


47   42 
27   29 


30   28 
20   20 


36   35 
24   25 


30   29 
21   20 


44   42 
29   23 


40   37 
25   28 


30   34 
23   20 


34   28 
22   22 


32   36 
17   21 


33   31 
27   24 


35   37 
22   25 


32   32 
22   25 


36   35 
20   24 


27   31 
24   19 


34   36 
23   26 


35   32 
23   16 


34   34 
18   19 


38   28 
20   18 


35   29 
29   24 


31   34 
20   18 


39   40 
26   30 


37   35 
26   21 


30   27 
21   20 


30   33 
25   22 


30   32 

21   21 


27   25 
17   18 


32   26 
23   19 


37   35 
20   25 


33   38 
23   21 


28   33 
22   23 


28   29 
25   19 


40   39 
25   29 


46   49 

30   37 


47   49 
32   41 


44   47 
28   35 


45   49 

30   35 


35   35 
16   28 


33   36 
17   18 


41   45 
28   36 


33   34 
14   21 


42   47 
35   36 


33   36 

18   19 


37   47 
30   35 


39   40 
22   29 


32   34 
18   20 


38   36 
17   27 


38   44 
24   3  0 


38   45 
28   31 


29   31 
16   19 


37   42 
22   30 


44   47 
27   32 


34   40 
24   28 


34   37   37 
27   21   31 


39   46 
23   30 


35   33 

17   27 


34   39 
22   25 


37   45 
27   32 


36   35 
23   28 


41   48 
32   32 


42   46 
27   34 


32   37 
22   23 


38   41 
27   31 


37   40 
20   28 


31   31 
10   11 


34   42 
23   24 


40   47 
24   32 


36   38 

22   30 


35   40 
19   29 


26  20  30 

34   37  38 

27  20  27 

46  46 


44   41   48 
31   26   33 


43   42   41 
30   31   32 


31   26   32 


39   44   36 
28   26   27 


39   35   39 
28   29   29 


45   44   37 


39   35   40 
29   28   29 


34   33   36 


46   41   43 
30   28   35 


39   44   39 
27   26   29 


35   36   40 


40   42 
29   28 


40  42  40 

29  28  31 

49  40  42 

31  25  33 

34  36  31 
14  17  20 

40  41  38 

30  29  31 

45  41  42 

30  27  31 

35  40  36 
29  28  32 


40   43 
30   30 


37   44 
28   28 


25   26   22 


41   38   43 
28   29   30 


36   42   43 
30   29   32 


48   38   42 
31   26   32 


30  30  32 

38  35  39 

27  2B  29 

39  42  39 
30  29  33 

39  42  36 

28  27  30 

37  33  37 

27  27  28 


29   29   31 


40   42 
29   29 


36   32 
27   23 


36   32 
27   24 


28   27   22 


36   36 
29   23 


38   36   32 


39   33 
27   25 


28   28   24 


37   39   35 
31   28   2"; 


36   33   23 


33   38   34 
2S   24   22 


36   32 
29   21 


29   26   23 


30 

28 

20 

18 

36 

32 

27 

20 

36 

30 

27 

24 

42 

37 

29 

22 

32 

77 

15 

14 

35 

32 

29 

25 

37 

32 

29 

21 

26   25   25 


36   32 
29   23 


30   24   23 


30 

30 

22 

21 

42 

36 

28 

24 

35 

32 

27 

25 

36 

33 

24 

22 

43 

37 

30 

24 

31  27  24 

33  38  34 

29  26  23 

41  36  33 

29  27  26 

40  36  33 

30  27  26 

33  39  32 

29  25  23 

36  41  36 

30  27  25 

43  37  32 


35   33 
29   24 


31   28   25 


46   41   42 
30   25   32 


36   33 
25   25 


36   32 
29   22 


32   36   37 
23   24   20 


32   3Q   37 
24   26   24 


33   34   40 
22   26   16 


34   36   36 
23   25   14 


31   33   34 


34   36   39 
24   28   22 


35   36   37 


28   31   32 


35   37   38 


30   30   17 


23   24   22 


24   26   29 


34   36   35 
22   27   19 


23   25   17 


33   34   34 
23   25   24 


36   37   38 


34   39   40 
22   23   18 


30   35   36 


33   36   40 
25   27   17 


33   35   35 
24   26   22 


31   34   36 
20   23   14 


34   34   40 
24   25   21 


33   38   38 
24   26   20 


36   37   40 
26   28   24 


34   36   37 
22   25   18 


30   31   26 


33   34   37 
25   26   22 


33   41   39 
22   26   18 


23   27   19 


37   38   40 
25   26   16 


40   35   38 
25   25   19 


32   38   37 
22   28   21 


39   48   56 
20   27   26 


38   49   48 


40   49   66 


36   45   42 
15   20   23 


16   17   23 


41   41   66 


36   40   43 
13   17   21 


26   31   36 

36   38   42 
12   12   19 


19   27   27 


16   17   26 


34 

34 

40 

20 

20 

18 

36 

37 

41 

26 

8 

11 

36 

38 

39 

26 

IB 

19 

20   22   30 


26   34   38 
11   18   19 


38   45   57 
20   25   25 


41   48   60 
14   26   21 


24   30   27 


40   47   54 
17   25   25 


35   40   50 
19   22   27 


39   48   56 
19   28   27 


13   17   22 


25   28   30 


39   45   66 
19   23   26 


32   35   42 
10   14   19 


21   23   27 


40   48   62 
16   22   24 


38   45   50 
20   24   26 


40   44   57 
17   22   26 


39   50   55 
22   26   28 


47   41   42 
35   29   32 


49   45   42 
37   30   31 


35   29   31 


47   44 
32   23 


39   46 

31   26   23 


60   48  44  42 

36   34  29  34 

50   39  47  41 

23   31  22  21 

47  42  46 

38  33  36 

41   35  44  42 

20   30  26  1 


34   36   30   32 


50 

46 

38 

30 

27 

27 

42 

48 

38 

30 

22 

25 

48 

43 

42 

30 

20 

22 

49   49   43 


32   34   29   29 

34   33   38   32 
22   28   20   15 


48 

43 

39 

35 

27 

28 

48 

46 

41 

29 

26 

29 

47 

39 

35 

35 

29 

31 

44   48   44   38 
36   35   24   26 


48 

50 

44 

51 

40 

40 

24 

22 

36 

29 

25 

36 

42 

38 

40 

44 

40 

37 

17 

16 

34 

31 

22 

14 

41 

46 

48 

40 

51 

44 

23 

24 

31 

32 

27 

24 

45 

50 

41 

48 

39 

39 

29 

32 

37 

36 

32 

34 

47 

48 

37 

46 

42 

38 

20 

22 

34 

30 

27 

20 

48 

44 

41 

33 

28 

31 

39 

47 

40 

30 

28 

26 

50 

42 

37 

34 

30 

29 

48 

45 

38 

34 

27 

28 

35 

43 

37 

30 

26 

17 

47   39   50   42 
28   33   28   27 


49   46 
33   27 


46   46   46   43 
34   34   26   25 


41   51   45 

35   34   26   29 


37   50   43   38 
34   32   28   28 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
JANUARY  1960 


Day  Of  Month 

1 

Station 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  ! 

31 

1 

SOMERVILLE 

MAX 
MIN 

42 

22 

39 

14 

66 

37 

37 
32 

37 
26 

37 

27 

38 
29 

48 
31 

42 
23 

30 
22 

35 
24 

33 
13 

33 
26 

37 
20 

39 

30 

39 
30 

41 
29 

36 

31 

40 
31 

35 
29 

32 
25 

34 
24 

35 
26 

36 

15 

39 

15 

45 
21 

54 

24 

41 
34 

48 
33 

42 
24 

37 
30 

39.3 
26.7 

SUSSEX  3  N 

MAX 
MIN 

35 
18 

40 
8 

52 

10 

55 
31 

35 
22 

37 
22 

31 
21 

36 
26 

46 
16 

21 
15 

24 
14 

25 

8 

27 
9 

30 
12 

30 
9 

37 
25 

32 
23 

36 
26 

31 
26 

39 
20 

33 
23 

29 
22 

31 
22 

32 

9 

34 

11 

35 

13 

41 
18 

46 
20 

35 
31 

45 
25 

37 
18 

36.4 
18.5 

TOMS  RIVER 

MAX 
MIN 

43 
18 

49 
13 

56 
40 

42 
29 

42 
26 

40 
29 

39 

30 

55 
32 

43 
25 

36 
19 

35 
26 

37 
13 

40 
29 

42 
23 

48 
31 

48 
30 

44 
29 

41 
30 

41 
23 

34 
22 

32 
26 

39 

24 

41 
30 

38 
14 

41 

14 

49 
23 

60 
20 

49 
23 

52 
36 

40 
24 

41 
32 

43.1 
26.3 

TRENTON  WB  CITY 

MAX 
MIN 

42 
26 

46 
24 

57 
37 

39 
32 

40 
29 

37 
29 

39 
34 

48 
34 

36 
25 

32 

77 

34 
23 

36 
21 

35 
28 

39 

30 

42 

33 

39 

30 

41 
30 

39 
32 

40 
30 

35 
26 

33 
24 

33 
23 

37 
28 

37 
23 

39 
25 

47 
28 

55 

30 

42 

37 

48 
37 

41 
31 

39 

30 

40.3 
28.9 

TUCKERTON 

MAX 
MIN 

43 
20 

47 
14 

55 
28 

43 
30 

46 
26 

40 
29 

36 

31 

49 
32 

43 
26 

40 
20 

36 
25 

37 
15 

42 
28 

48 
27 

50 
34 

48 
30 

43 
24 

43 
31 

48 
27 

38 
26 

34 
20 

33 
22 

40 
25 

38 
16 

40 

17 

49 
27 

50 
21 

47 
38 

49 
32 

44 
27 

42 
32 

43.2 
26.8 

WOODSTOWN 

MAX 
MIN 

43 
28 

41 
19 

58 
37 

43 
33 

41 
31 

39 

29 

37 
32 

49 
33 

43 
28 

41 
25 

38 
28 

36 

18 

38 
29 

45 
28 

48 
36 

46 
31 

42 
28 

40 
32 

43 
31 

36 
30 

33 
23 

33 
23 

39 
28 

37 
20 

39 
17 

49 
27 

66 
25 

50 
40 

48 
37 

45 
27 

43 
30 

42.5 
28.5 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 
And 
Depth 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STATION 

1 

INCH 

MAX 

MIN 

37 
31 

36 
31 

43 
35 

38 
34 

34 
32 

36 
32 

36 
33 

39 
34 

35 

31 

32 

31 

32 
30 

31 
30 

32 
31 

33 
31 

35 
32 

35 
31 

34 

31 

34 
32 

36 
32 

32 
31 

31 
30 

31 
30 

31 
30 

32 
30 

32 
30 

32 
30 

35 
30 

36 
34 

40 
35 

36 
33 

35 
32 

34.6 
31.6 

2 

INCHES 

MAX 

MIN 

36 
32 

35 
32 

42 
35 

38 
35 

34 
33 

35 
33 

35 
33 

38 
35 

34 
33 

33 
32 

32 
31 

31 
31 

32 
31 

33 
32 

34 
32 

34 
32 

34 
31 

33 
32 

35 
33 

33 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
30 

31 
30 

31 
31 

34 
31 

35 
34 

39 
35 

36 
34 

35 
33 

34.1 
32.3 

4 

INCHES 

MAX 
MIN 

35 
33 

35 
32 

42 
35 

37 
35 

34 
33 

35 
33 

35 
33 

37 
35 

33 
33 

33 
32 

32 
31 

31 
31 

32 
31 

33 
32 

34 
32 

34 
32 

33 
31 

33 
32 

35 
33 

33 

31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
30 

31 
30 

31 
31 

33 
31 

35 
34 

38 
35 

36 
34 

35 
33 

33.8 
32.3 

8 

INCHES 

MAX 

MIN 

36 
35 

35 
34 

40 
35 

39 
36 

36 
35 

35 
34 

35 
35 

37 
35 

36 
35 

35 
33 

34 
33 

33 
32 

33 
32 

34 
33 

34 
33 

34 
33 

33 
33 

34 
33 

35 
33 

34 
33 

33 
32 

32 
32 

32 
32 

33 
32 

32 
32 

32 
32 

33 
32 

35 
33 

37 
35 

36 
35 

36 
34 

34.7 
33.4 

12 

INCHES 

MAX 
MIN 

37 
36 

36 
36 

39 
36 

39 
38 

37 
36 

36 
36 

36 
36 

37 
36 

37 
36 

36 
35 

35 
34 

35 
34 

34 
34 

34 
34 

35 
34 

35 
34 

35 
34 

35 
34 

35 
34 

33 

34 

34 
33 

34 
33 

33 
33 

34 
33 

34 
33 

33 
33 

34 
33 

35 
34 

36 
35 

36 
35 

36 

35 

35.4 
34.6 

16 

INCHES 

MAX 
MIN 

37 
37 

37 
37 

39 
37 

39 
38 

38 

37 

37 
37 

37 
37 

37 
37 

38 
37 

37 
36 

36 
35 

36 
35 

35 
35 

35 
35 

35 
35 

35 
35 

35 
35 

35 
35 

36 
35 

36 
35 

35 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
33 

34 
33 

35 
34 

36 
35 

36 
36 

36 

35 

35.9 
35.4 

Slope  of  Ground:   Flat.   Ground  Cover:   Kentucky  bluegrass.   Instrumentation:   Copper-constantan  Thermocouples 
Potentiometer . 


ected  to  a  Brown  Electronik 


See  Ralerence  Notes  FoUowisg  Station  Index 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW    JERSEY 
JANUARY    1960 


Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ATLANTIC  CITY  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTH  EQUIV 

T 

.4 

.2 

T 

T 

T 

ATLANTIC  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

I 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

I 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

I 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

BELVIDERE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

T 

1.8 
2 

T 
1 

1 

1 

1 

.2 

T 

.1 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

CHARLOTTEBimG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

2.5 
2 

2 

2 

2 

2 

2 

1.0 
2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

T 

T 

CLAYTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

FLEyiNGTON  1  NE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

2.5 
3 

2 

1 

1 

T 

1.5 
1 

.5 
T 

T 

T 

T 

FREEHOLD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
1 

T 

T 

T 

HIGHTSTOWN  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.0 
1 

T 

T 

.5 

T 

T 

T 

.2 

INDIAN  MILLS  2  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

LAMBERTVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

T 

1.0 

1 

T 

LAYTON  3  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.2 

- 

3.5 
3 

3 

3 

3 

3 

.4 
3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

LITTLE  FALLS  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.8 
3 

3 

3 

3 

2 

2 

.3 
2 

.2 
2 

1 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

LONG  BRANCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

1.7 

.3 

T 

T 
T 

T 

LONG  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

- 

- 

BAYS  LAUDING 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

MILLVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

VOORESTOVN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.5 

T 

T 

.5 

MORRIS  PLAINS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

.1 

T 

2.5 

T 

T 

.2 

T 

T 

T 

T 

NEWARK  «B  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTH  EQUIV 

T 

T 

.1 
T 

2.8 

.5 

2 

.4 

2 
.4 

1 

T 

T 

.2 

T 

MEW  BRONSWICK  EXP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.8 

1 

1 

T 

T 

T 

HEWTOM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

2.5 
3 

2 

2 

2 

1 

1 

1.0 
2 

T 
2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

PATERSON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

3.5 
3 

1 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

PEIIBERTON  3  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
T 

.3 

PHILLIPSBURG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

T 
T 

T 

T 

T 

1.0 
1 

PLAINFIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

- 

T 

T 

T 

T 

RAHWAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

3.7 
4 

.2 
2 

T 

T 

T 

T 

RIDGEFIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.2 

T 

2.0 
2 

1.0 
3 

1 

' 

T 

T 

2.0 
2 

.3 
3 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

SONERVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
2 

TREMTON  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

.5 

.3 

1 

T 

.3 

T 
T 

WANAQOE  RAYUOKD  DAK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 

T 

T 

3.0 
3 

3 

3 

3 

3 

2 

.5 
2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

T 

T 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


NEW  JERSEY 
JANUARY  1960 


ines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  f»"/;-°»  «^°^f^'  ^"^^*^*^°"%^^J^<,ularlj 
vailable  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".   Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  particulars 
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in  mountainous  areas. 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  InformatlOD  regarding  the  climate  of  New  Jersey  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Office,  c/o 
General  Delivery,  Trenton,  New  Jersey  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  included 
in  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  September  1956, 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  "F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65"  F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.   Max  and  Mln  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours 
ending  at  time  of  observation. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present  location.   Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based 
on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Sanples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations ;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on 
Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard 
time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7: 00  a.m.,  E.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the 
following: 

C   Recording  Rain  Gage  Station .   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  spec ial  purposes ,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G   "Soil  Temperature"  Table. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J   "Supplemental  Data"  Table, 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-   No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground" 
Table;  "Daily  Soil  Temperature"  Table;  and  the  Station  Index. 

4-  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

-t-+   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*   Amount  Included  in  following  measurement ,  time  distribution  unknown. 

it      Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

All  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

U   One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure, 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  E.S.T.  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25. 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation "Substation  History"  for  this  state.   That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C.  for  15  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  Issue  of  Local 
Climatological  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary).   Checks,  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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NEW  JERSEY  -  FEBRUARY  1960 
TEMPERATURES  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   68°  on  the  12th  at  Hammonton  2  NNE  and  on  the 

11th  at  Pemberton  3  E 

Lowest  Temperature:   3°  on  the  3rd  at  High  Point  Park 

Greatest  Total  Precipitation:   6.44  inches  at  Paterson 

Least  Total  Precipitation:   1.95  inches  at  High  Point  Park 

Greatest  One-Day  Precipitation:   1,99  inches  on  the  26th  at  Toms  River 

Greatest  Reported  Total  Snowfal,]  :   10.5  inches  at  Fleraington  1  NE 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:   6  inches  on  the  23+  at 

Sussex  3  N 
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18 

T 

0 

8 

4 

2 

LAMBERTVILLE 

44.4 

28,0 

35.2 

3.9 

65 

18 

16-^ 

831 

0 

1 

23 

0 

4.02 

1.43 

1.05 

19 

5.5 

2 

15-1- 

7 

4 

1 

LAYTON    3    NW 

40.7 

21.9 

31.3 

3.6 

60 

10 

3 

970 

0 

2 

26 

0 

3.91 

1,63 

1  .44 

11 

7.3 

5 

25 

5 

3 

2 

LITTLE    FALLS    1    E 

AM 

44.3 

26.9 

35.6 

4.1 

67 

16 

3 

846 

0 

2 

25 

0 

D    5.36 

2.43 

1.52 

5 

3.4 

1 

29-f 

5 

4 

3 

LONG    VALLEY 

42.1 

24.3 

33.2 

62 

13 

3 

914 

0 

1 

25 

0 

D    4.80 

1.94 

1.35 

19 

7.0 

7 

3 

3 

MORRIS    PLAINS 

AM 

41.4 

24.9 

33.2 

64 

13 

3 

917 

0 

2 

25 

0 

4.52 

1.3« 

5 

5.6 

3 

19 

5 

4 

2 

NEWARK    W8    AIRPORT 

R 

43.6 

29,0 

36.3 

4.5 

66 

18 

3 

827 

0 

2 

24 

0 

4.11 

.90 

,93 

11 

5.2 

1 

29-f 

9 

4 

0 

NEWTON 

AM 

39.2 

22,9 

31  .1 

3,0 

59 

13 

3 

981 

0 

4 

28 

0 

2.52 

.01 

.79 

11 

7.2 

5 

19 

5 

2 

0 

PATERSON 

AM 

43.8 

25.9 

35.4 

3,4 

62 

16 

3 

852 

0 

2 

25 

0 

5.44 

3.54 

1.85 

19 

2.5 

1 

29-f 

6 

5 

3 

PHILLIPSBURG 

45.0 

26.5 

35.8 

4,9 

54 

15 

3 

842 

0 

2 

25 

0 

3.04 

.04 

1.78 

26 

T 

0 

3 

2 

1 

PLAINFIELD 

44.2 

28.1 

36.2 

3.8 

57 

16 

3 

830 

0 

2 

22 

0 

4.75 

1.91 

1.35 

19 

3.0 

5 

1 

RIOGEFIELC 

42.7 

28.0 

35,4 

4.1 

65 

17 

3 

852 

0 

2 

24 

0 

6.30 

3.41 

1.63 

25 

4.0 

1 

18  + 

8 

5 

3 

SOMERVILLE 

43.2 

27.4 

35,3 

3.4 

65 

11 

15 

3 

857 

0 

1 

23 

0 

3.97 

1.33 

5.0 

7 

SUSSEX    3    N 

II 

39.4 

21,5 

30,5 

1.4 

59 

12 

12 

3 

996 

0 

5 

27 

0 

2.27 

-       .47 

.52 

11 

6 

23  + 

6 

1 

0 

DIVISION 

33.9 

3.1 

4.24 

1.44 

4.7 

SOUTHERN 

ATLANTIC    CITY    WB    AP 

44.5 

28,8 

36.7 

2.1 

53 

11 

18 

3 

815 

0 

1 

24 

0 

5.71 

2.62 

1.88 

18 

3.5 

1 

14 

7 

4 

2 

AUDUBON 

44.8 

28.4 

35,5 

55 

11 

18 

14 

817 

0 

0 

24 

0 

3.68 

1.05 

18 

4.5 

2 

14 

8 

3 

1 

BELLEPLAIN 

47.0 

28.4 

37,7 

55 

lu- 

15 

16-f 

785 

0 

0 

22 

0 

5.12 

2.12 

1.80 

19 

4.0 

6 

4 

1 

BURLINGTON 

47. 2M 

2  8  .  5M 

37, 9M 

3.1 

64 

ll 

18 

3 

782 

0 

0 

24 

0 

4.55 

1.82 

1.05 

19 

5 

5 

2 

CLAYTON 

43.9 

28.4 

36.2 

64 

1) 

18 

3 

830 

0 

2 

21 

0 

.97 

25 

T 

T 

16  + 

7 

0 

FREEHOLD 

44.0 

28.3 

36.2 

3.4 

57 

11 

15 

3 

830 

0 

0 

22 

0 

5.11 

2.16 

1.56 

26 

4.1 

T 

29 

7 

4 

2 

HAMMONTON    2    NNE 

AM 

46.2 

27.8 

37,0 

2.5 

68 

12 

19 

16 

807 

0 

0 

25 

0 

3.93 

.87 

1.27 

25 

4 

4 

2 

HIGHTSTOWN    1    N 

43.9 

28.3 

36,1 

3.4 

57 

11 

17 

3 

829 

0 

1 

24 

0 

4.18 

1.59 

1.40 

19 

5.0 

1 

15  + 

7 

4 

1 

INDIAN    MILLS    2    W 

45.1 

27.4 

36.3 

2.5 

57 

U 

15 

16-f 

827 

0 

0 

23 

0 

4.34 

1.42 

1.01 

26 

3.2 

2 

13 

7 

4 

1 

LAURELTON    1    E 

44.6 

27.3 

36.0 

2.5 

53 

11 

15 

3 

835 

0 

0 

24 

0 

5.69 

2,59 

1.50 

18 

3.1 

2 

13 

9 

4 

3 

MILLVILLE 

46.3 

2  8.7M 

37. 5M 

67 

12 

19 

3 

791 

0 

1 

23 

0 

4.15 

1.19 

18 

7 

3 

1 

MOORESTOWN 

44.3 

28,3 

36.3 

3.1 

56 

11 

18 

3 

823 

0 

1 

24 

0 

4.08 

1,51 

1.21 

19 

5.1 

2 

15  + 

5 

4 

2 

NEW    BRUNSWICK    EXP    STA 

44.4 

27.0 

35.7 

3.1 

54 

1! 

15 

3 

842 

0 

1 

25 

0 

4.65 

2,05 

1.43 

19 

3.9 

1 

25  + 

5 

4 

2 

PEMBERTON    3    E 

45.9 

28.3 

37.1 

2.9 

58 

11 

16 

3 

800 

0 

0 

23 

0 

4.55 

2.04 

1.42 

19 

1.2 

T 

25  + 

5 

4 

2 

SHILOH 

45.6 

29.5 

37.6 

2.8 

65 

11 

18 

3 

786 

0 

1 

22 

0 

3.75 

.88 

1.10 

19 

5 

4 

1 

TOMS    RIVER 

47.2 

27.4 

37.3 

67 

11 

14 

15 

797 

0 

0 

22 

0 

5.74 

1.99 

26 

3.2 

6 

6 

2 

TRENTON    WB    CITY 

R 

43.5 

28.9 

36.2 

3.5 

57 

11 

18 

3 

828 

0 

2 

24 

0 

4.05 

1.30 

1.01 

18 

4.3 

1 

29  + 

9 

3 

1 

TUCKERTON 

WOODSTOWN 

45.4 

29,1 

37.3 

65 

11 

17 

3 

799 

0 

0 

22 

0 

3,55 

.89 

19 

2 

14 

6 

4 

0 

DIVISION 

36.8 

3.1 

4.53 

1.74 

3.6 

COASTAL 

ATLANTIC    CITY 

R 

43.8 

30,6 

37.2 

1.8 

54 

11 

19 

3 

800 

0 

0 

22 

0 

4.01 

.55 

1.26 

18 

7 

2 

1 

CAPE    MAY    3    W 

45.2 

32.4 

38.8 

60 

11 

22 

16 

750 

0 

0 

15 

0 

3.89 

1.15 

19 

7 

3 

1 

LONG    BRANCH 

R 

42.8 

29.3 

36.1 

3.2 

63 

11 

19 

3 

833 

0 

1 

23 

0 

5.57 

2.30 

1.47 

18 

3.9 

1 

29 

9 

4 

3 

DIVISION 

37,4 

3.3 

4.52 

1.56 

3.9 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 

p.h. 

Relative    humidity   averages  - 
percent 

Number  of  days  with 

precipitation 

111 

1 

Sbtion 

i 

~  0:3 
III 

0* 
•0 

« 
> 

< 

£  1 

Direction 

of 
fastest  mile 

•5 

II 

o  H 
o  m 

OH 

o  w 

OH 
OM 

% 
H 

g 

o 

3       § 

0> 
0) 

T 

§ 

o 

0)     J    ° 

III 

ATLANTIC    CITY   WB   AIRPORT 

w 

22 

16.4 

43 

W 

19 

74 

77 

52 

66 

5 

2 

3 

2 

2 

0 

14 

- 

6.5 

ATLANTIC    CITY 

- 

- 

14.9 

43 

W 

19 

- 

- 

- 

- 

0 

3 

5 

1 

1 

0 

10 

51 

- 

LONG  BRANCH 

NW 

16 

16.5 

72 

NE 

18 

- 

78 

620 

60 

5 

2 

5  ■          1 

3 

0 

16 

58 

7.0 

NEWARK    WB    AIRPORT 

WNW 

25 

12.3 

35++ 

ENE 

18 

66 

71 

53 

55 

7 

2 

5      1      4 

0 

0 

18 

- 

6.5 

TRENTON   WB  CITY 

- 

- 

12.0 

49 

W 

19 

- 

- 

- 

- 

1 

6 

6       1       2 

1 

0 

16 

57 

6.4 

a  12:00    Noon 

See   Reference   Notes   Following   Station   Index 
-   15    - 


DAILY  PRECIPITATION 


■3 

Day  of  month 

station 

g 

1  1  2  I  3 

4    5  1 

6 

7    8 

1   ^ 

10 

11  1 

12 

13  1  14  1  15 

16   17  1  18 

19 

20   21 

22  1  23  1  24 

25   26  1  27 

28   29   30 

31 

»TL»IITIC  CITY  KB  »P 

5.TI 

•  34 

.65 

T 

T 

.86 

.28   .28 

1*88 

T 

•  02 

T 

1.32 

06 

T 

ATLANTIC  CITY            R 

A.Ol 

.27 

.36 

.01 

.97 

.35   .23 

ii:t 

•  02 

.45 

09 

AUDUBON 

3*68 

.15 

.36 

T 

.80 

.15   .20 

1»05 

T 

T 

.36 

59 

T 

BASS  RIVEB  ST  FOREST 

?.2» 

.60 

.22 

.97 

.56 

1*49 

■  03 

1 

34 

.01 

SEHEPUAIN 

S.12 

.91 

.07 

.92 

.34 

1^80 

•  07 

•  10 

91 

8ELMAR 

4.72 

.50 

.03 

.56 

. 

1.67 

T 

1 

62 

.12 

BELVIOERE 

3*13 

.47 

T 

T 

.79 

.43 

1^09 

T 

T 

•  02 

28   T 

.05 

•  90 

BERNARDSVILLE  2  E 

5.12 

1.23 

T 

.84 

.03 

.34   .04 

1.16 

96 

BLACKWELLS  MILLS 

4.AB 

.67 

T 

.85 

.23 

.36   T 

1«38 

.05 

86 

.06 

BOOtlTON  ?  SF 

5, OS 

T 

1.12 

T 

.10 

.85 

T 

.24   .40 

1.41 

T     T 

T 

69 

•  04 

BOUND  BROOK  1  w 

A.21 

.68 

T 

T 

.85 

.01 

.21 

1.26 

95 

•  29 

BRANCHVILLE 

2.91 

.26 

.07 

.74 

.09 

.43   .10 

•  86 

32 

•  04 

BURLINGTON 

4.56 

.62 

.80 

.80 

•  02 

1 .06 

•  01 

.16  1 

09 

•  02 

CANISTEAR  RESERVOIR 

A. 47 

1.00 

.02 

.07 

T 

1.02 

.36 

.32   .05 

.93 

•  02 

T 

66   T 

T 

CANOE  BROOK 

A.7B 

1.28 

.76 

.06 

.03   .23 

1^36 

1 

02 

•  04 

CANTON 

. 

. 

.80 

T 

.20   .01 

•  90 

•  01 

90 

CAPE  MAY  }    U 

3.69 

.08 

.86 

T     .25 

.06 

1.15 

•  10 

.16 

43 

CEDAR  GROVE 

5.39 

1.55 

.95 

.15   .35 

U30 

1 

05 

•  04 

CMARLOTTFBUOG 

A. 95 

1.04 

.02 

.95 

.21 

.26   .06 

i,*3 

.02 

94 

•  02 

CHATHAM 

4.53 

1.28 

T 

T 

T 

.BO 

.06 

.20   T 

1.26 

91 

CLAYTON 

- 

- 

.05 

- 

.07   .15   T 

.15 

•  91 

.07 

.97 

10 

•  02 

CLINTON 

3.»7 

.77 

.02 

.78 

.45 

.93 

T 

.07 

58 

•  07 

ELIZABETH 

4.95 

.82 

.01 

.01 

.95 

.55 

1.20 

.15  1 

19 

•  07 

ELIZABETHPORT 

4.73 

.16 

.57 

.05 

.88 

.07   .25 

l.» 

.19 

T 

.79 

49 

•  03 

ESSEX  FELLS  SERV  8LDG 

5.37 

1.20 

.80 

.62 

1.65 

1 

10 

FLEMINGTON  1  NE 

4.02 

T     T 

.83 

T     T 

T 

T 

.78 

.02 

.28 

1.12 

T 

.02 

.21 

71   T 

•  09 

FORTESCUE 

3.64 

.76 

.57 

.27 

1.23 

.06 

76 

FREEHOLD 

5.11 

.69 

.02 

.79 

.37 

1>40 

T 

.14  1 

96 

•  14 

GREENWOOD  LAKF 

4.75 

T 

.78 

.04 

.07 

1.00 

.48 

.22   .09 

1<20 

.05 

T 

60 

•  02 

HAMMONTON  2  NNE 

3.93 

.73 

.03 

.71 

.01   .04 

1.11 

.03 

1 

27 

HIGH  POINT  PARK 

1.95 

T 

.38 

.02 

.13 

.20 

.04 

.27   .07 

T 

.40 

44 

T 

HIGHTSTOWN  1  N 

4.16 

.50 

T 

T 

.77 

.30 

1.40 

T 

.11 

99 

•  11 

INDIAN  MILLS  2  W 

4.34 

.74 

T 

.80 

.37 

.20 

•  98 

•  03 

.19  1 

01 

.02 

IRVINGTON 

4.67 

T 

.27 

.56 

T 

.02 

.05 

.71 

.04   .23 

1.15 

•  19 

I. 06 

34 

.03 

JEn<FY  CITY 

4.72 

.20 

.38 

T 

1.04 

T     .50 

1.42 

•  14 

T 

.68 

36 

T 

LAMBERTVILLE 

4.02 

T     T 

.90 

.01 

.79 

.34 

.02 

1.05 

•  01 

•  14 

63 

.13 

LAURELTON  1  E 

5.69 

T     T 

.25 

.40 

T 

1.05 

.18   .32 

1.50 

•  02 

T 

T 

1*05 

SO 

.12 

LAYTON  3  NW 

3.91 

.51 

.06 

.01 

1.44 

.39 

1.00 

T 

.05 

45 

T 

LITTLE  FALLS  1  E 

05.36 

1.62 

.01 

.94 

T 

.28   .02 

1.36 

1 

09  D.02 

.02 

LONG  BRANCH              R 

5.67 

T 

.17 

.39 

T 

T 

.04 

.69 

.18   .41 

1.47 

.06 

T 

T 

1.04  1 

03 

.19 

LONG  VALLEY 

D4.80 

1.28 

1.15 

D.20 

1.35 

, 

62 

0.20 

MACOPIN  INTAKE 

4, SB 

1.46 

T 

.02 

T 

.94 

.02 

.30   .05 

1.30 

T 

78 

.01 

MAHHAH 

4,00 

T 

.97 

.07 

.02 

.86 

.11 

.23   .01 

.88 

85 

T 

MANVILLE 

D3.80 

.10 

.50 

.80 

D.20 

1.10 

.12 

T 

.56 

32 

0.10 

MAYS  LANDING 

4.98 

.60 

.05 

.90 

.10   .39 

.10 

1.59 

.30 

95 

MIDLAND  PARK 

5.08 

.11 

1.20 

.01   .01 

1.01 

.02   .22 

1.08 

.23 

.55 

64 

MILLVILLE 

4.15 

.37 

.46 

.03 

.62 

.24   ,10 

1.19 

•  04 

.04 

•  98 

08 

T 

MILTON 

- 

.96 

.05 

.04 

1.26 

.10 

- 

.65 

.10 

73   .02 

.03 

MOORE  STOWN 

4.08 

T          T 

.58 

T 

.83 

,25   .03 

1.21 

.05 

1 

07 

.06 

MORRIS  PLAINS 

4.52 

T     T 

1.38 

T     T 

.01 

T 

.84 

.01 

.22      .04 

T 

1.03 

.02 

T     T 

90 

.07 

NEWARK  WB  AIRPORT        R 

4.11 

T     T 

.26 

.64 

T     T 

T 

.03 

.93 

.08   .21 

•  68 

.15 

T 

•  69 

33 

T     .11 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

4.65 

T 

.75 

T 

.01 

T 

.83 

T     .30 

1.43 

.05 

.10  1 

13 

.05 

NEW  MILFORD 

4.72 

.06 

.84 

.04 

.98 

,16 

1.10 

.44 

.72 

38 

NEWTON 

2.52 

.29 

.04 

T 

.79 

.02 

,34   ,04 

•  78 

T 

T 

21 

.01 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

4.42 

.81 

.03 

.06 

.92 

.34 

,24   .14 

U04 

.07 

.02 

72 

.03 

OLDWICK 

2.95 

T 

.87 

T 

.81 

.25   T 

.14 

T 

77 

.11 

ORANGE 

5.38 

1.31 

.84 

.33 

• 

1.49 

•    1 

39 

.02 

PATFPSnM 

6.44 

T 

1.20 

T 

.03 

T 

.98 

.19 

.52   T 

1.B6 

.01 

T 

1 

60 

•  05 

PEMBERTON  3  E 

4.66 

.67 

.77 

.36 

1.42 

.05 

.15  1 

19 

.05 

PHILLIPSBURG 

3.04 

.43 

.78 

.09 

T    1 

78 

PHILLIPSBURG  BRIDGE 

3.29 

.41 

J 

.89 

.02 

.30   .15 

1.10 

33 

.09 

PLAINFIELD 

4.75 

T     T 

.95 

T 

T 

.79 

T     .39 

1.38 

T 

•    1 

16 

.06 

PRINCETON  WATER  WORKS 

4.61 

.12 

.42 

.07 

1.07 

.25   .14 

1.15 

•  05 

.01 

.70 

50 

.13 

RAHWAY 

4.10 

.15 

.58 

.02 

.01 

.61 

.02   .18 

1.21 

•  16 

T 

.72 

40 

.02 

RIOGEFIELD 

6.30 

.01 

.10 

.83 

.0. 

T 

1.34 

.05   .37 

.25 

1^00 

T 

1.68 

63 

.03 

RIN6W00D 

4.27 

.74 

.03 

.90 

.03 

.30   T 

U46 

81 

SHILOH 

3.75 

.60 

.06 

T 

.82 

,22 

mo 

.07 

.12 

76 

50MERVILLE 

3.97 

.86 

.83 

,21 

» 

1^20 

.10 

72 

.05 

SPLIT  ROCK  POND 

4.12 

1.00 

.10 

.01 

.93 

.02 

,20   ,09 

•  99 

80 

.02 

SUSSEX  3  N            // 

2.27 

.28 

.02 

.09 

.52 

.16 

,33   .06 

•  46 

.02 

T     T 

28 

.03 

TOMS  RIVER 

5.74 

.59 

.81 

.53 

1^46 

.05 

.22  1 

99 

.07 

TRENTON  WB  CITY          R 

4.05 

T 

.13 

.39 

.01 

.07 

.63 

.30   .14 

UOl 

•  04 

•  03 

.01 

.82 

34 

.02   .11 

TUCKERTOH 

RECORD  MISSING 

WANAOUE  RAYMOND  DAM 

4.25 

.82 

T 

.94 

.10 

.24   .03 

U30 

82 

T 

WERTSVILLE 

3.12 

T 

.76 

T 

.63 

.20   T 

.93 

.01 

T 

51 

.06 

WESTFIELD 

4.04 

.15 

.67 

.67 

.05   .30 

•  95 

.20 

.70 

30 

.05 

WEST  WHARTON 

4.64 

1.13 

.12 

T 

.94 

.29 

.21   .06 

.91 

.04 

88 

.06 

WOODCLIFF  LAKE 

5^00 

.05 

.81 

.05 

.10 

1.03 

.03   .27 

1.02 

.47 

•  60 

57 

, 

WOODSTOWN 

3.56 

.67 

T 

.80 

T     .42 

T 

.89 

.03 

.17 

58 

T 

. 

S»e   Reference  Rotes  Pollowlng  Station    Index 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
FEBRUARY  1960 


I 
14  , 

>ay< 
15 

3f  Month 

1 

StaHon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10  1 

11  i 

12 

13 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

»TL*NTtC  CITY  KB  *P 

MAX 
MtN 

»1 
28 

38 
21 

39 
18 

49 
24 

48 
22 

56 
44 

44 
32 

40 
26 

56 
39 

58 
44 

63 
43 

43 

30 

32 

24 

42 
24 

35 
22 

42 
22 

49 
31 

61 
31 

45 
29 

40 
29 

35 
26 

41 
29 

42 

28 

40 
24 

60 
29 

52 
34 

41 
31 

41 
26 

38 
26 

44.6 
28.6 

ATLANTIC  CITY 

MAX 

MIN 

Al 
32 

39 
22 

40 
19 

45 
27 

47 
31 

51 
43 

44 
32 

41 
27 

51 
40 

52 
45 

54 
43 

43 
31 

33 
25 

46 
24 

35 
23 

42 
24 

45 
37 

60 
42 

45 

30 

41 
30 

35 
27 

43 
29 

42 
28 

42 
25 

49 

32 

61 
34 

40 
31 

42 

27 

39 
26 

43.6 
30.5 

AUDUBON 

MAX 
MtN 

3a 

29 

37 
21 

40 
19 

52 
24 

46 
27 

58 
41 

45 

31 

41 
28 

56 
35 

64 
43 

65 

43 

43 
30 

34 
24 

34 
18 

35 

20 

43 

23 

53 
30 

56 
24 

46 
2B 

41 
27 

36 
25 

44 
2B 

42 
30 

43 
27 

41 
29 

46 
34 

41 
27 

43 
28 

38 
29 

44.8 
26.4 

BELLEPLAIN 

MAX 
MIN 

*9 
31 

44 
25 

42 
17 

48 
16 

46 
22 

57 
43 

56 

37 

42 
26 

57 
34 

65 
34 

65 
51 

57 
32 

40 
29 

39 
24 

40 
18 

44 
16 

62 
27 

62 

26 

47 
33 

40 
28 

42 
28 

41 
26 

41 
27 

42 
23 

41 
25 

62 

40 

42 
31 

40 
26 

39 
31 

47.0 
28.4 

BELVIDERE 

MAX 
MtN 

39 
30 

35 
25 

40 
15 

54 
17 

47 
21 

50 

37 

48 
35 

41 
25 

56 

30 

50 
35 

63 

47 

50 
30 

35 

20 

29 
22 

40 
17 

40 
19 

47 
25 

60 
22 

46 

30 

40 
27 

36 
27 

38 

24 

40 
22 

47 
22 

37 
21 

44 
30 

38 
28 

40 
24 

36 
23 

43.2 
25.9 

BOONTON  2    SE 

MAX 
MtN 

39 

27 

40 
28 

32 

15 

40 
18 

52 
22 

45 
25 

52 
36 

41 
23 

38 
24 

53 
34 

57 
40 

61 

33 

38 
20 

30 
20 

27 
19 

34 
22 

41 
26 

43 
25 

52 
27 

39 
29 

38 
2B 

34 
27 

37 
24 

35 
24 

37 
22 

3B 
25 

44 
30 

38 
27 

36 
25 

41.2 
25. S 

BURLINGTON 

MAX 
MIN 

39 
32 

37 
26 

42 

18 

53 
26 

50 
26 

58 

54 

27 

57 
34 

62 
43 

64 
52 

52 
32 

34 
26 

35 
22 

21 

23 

54 
29 

6B 
30 

44 
28 

4fl 
31 

40 
27 

42 

28 

42 
27 

43 
26 

40 
29 

44 
36 

43 
24 

45 
24 

46 
24 

47.2 
28.6 

CANOE  BROOK 

MAX 
MtN 

38 
29 

37 
24 

33 
15 

40 
17 

51 
20 

50 
25 

57 
36 

42 
24 

40 
26 

55 
35 

58 
39 

64 
32 

38 
22 

29 
20 

28 

20 

35 
22 

42 
27 

49 
21 

61 
27 

40 
25 

40 
25 

34 
27 

3B 
24 

38 
21 

38 
21 

38 
20 

45 

30 

38 
25 

39 
24 

42.2 
25.1 

CAPE  NAY  3  W 

MAX 
MIN 

AS 
38 

40 
33 

37 
23 

43 
28 

48 
26 

54 
35 

50 
39 

43 
32 

56 

38 

55 
42 

60 
45 

56 

35 

41 
27 

44 
24 

35 
25 

40 
22 

47 
32 

50 
37 

60 
36 

40 
30 

40 
29 

39 

30 

40 
33 

40 
31 

42 
32 

49 
40 

44 
33 

41 
32 

41 
34 

45.2 
32.4 

CHARtOTTEBURC 

MAX 

MtN 

37 
25 

37 
26 

30 
11 

37 
13 

50 
20 

48 
21 

55 
34 

48 
20 

36 
20 

53 
31 

55 
38 

62 

30 

37 
17 

29 
17 

25 
15 

32 

19 

40 
22 

46 
21 

48 
21 

38 
27 

35 
26 

33 
21 

38 
20 

34 
20 

35 

17 

35 
21 

42 

27 

36 
21 

37 
23 

40.3 
22.2 

CLAYTON 

MAX 
MtN 

♦3 
30 

39 

28 

40 
18 

50 
24 

46 
26 

51 
35 

49 
36 

43 
27 

57 
35 

62 

39 

64 
54 

54 

31 

36 
22 

28 
24 

31 
20 

41 
19 

44 
33 

54 
26 

47 
33 

39 
25 

36 
23 

40 
25 

42 
24 

41 
22 

37 
28 

44 
34 

40 
29 

41 
24 

36 
27 

43.9 
28.4 

ELIZABETH 

MAX 
MtN 

38 

26 

38 
25 

44 
15 

55 
22 

51 
22 

58 

37 

53 
35 

42 
22 

58 
32 

59 
41 

65 
45 

55 
32 

39 
21 

31 
20 

39 

18 

44 
21 

50 
27 

63 
26 

47 
32 

42 
2B 

37 
2B 

39 
26 

42 
22 

40 

21 

37 
24 

47 
32 

41 
29 

41 
26 

38 
25 

46.6 
25.9 

ESSEX  FELLS  SERV  BLOG 

MAX 

MIN 

40 
28 

39 
26 

38 
15 

40 
17 

49 
25 

50 
34 

54 
36 

40 
38 

41 
38 

49 
39 

55 
40 

58 
30 

34 
20 

32 
22 

31 
22 

35 
24 

40 
26 

48 
24 

50 
26 

40 
25 

3B 
26 

37 
26 

34 
23 

35 
25 

37 
20 

35 
26 

37 
25 

38 
30 

39 
28 

41.2 
27.0 

FLEMINGTON  1  NE 

MAX 
MIN 

*0 
30 

34 
24 

40 
15 

56 
19 

48 
19 

56 
36 

53 
36 

41 
23 

98 

29 

55 

39 

66 

47 

53 
23 

34 
22 

26 

18 

34 
18 

43 
18 

49 
27 

49 
23 

64 
21 

40 
27 

35 
28 

40 
22 

41 
24 

39 
22 

34 
19 

45 
31 

39 
29 

39 
29 

39 
24 

44,2 
25.5 

FREEHOLD 

MAX 
MtN 

36 

31 

36 
26 

39 
15 

50 
22 

48 
29 

58 
39 

48 
36 

40 
24 

58 

60 
42 

67 
49 

52 

30 

34 
24 

34 
21 

35 
19 

42 
22 

62 
29 

52 
31 

40 
33 

41 
29 

35 
25 

40 
27 

41 
23 

40 
21 

36 

25 

46 
34 

40 
28 

41 
26 

37 
27 

44.0 
26.3 

HANWONTON  2  NNE 

MAX 
MIN 

*2 
3* 

41 
33 

37 
20 

40 
20 

53 
25 

53 

30 

59 

31 

44 
20 

42 
28 

60 
39 

66 
49 

68 
31 

41 
28 

37 
23 

34 
20 

35 
19 

46 
26 

63 
27 

65 
32 

40 
28 

47 
26 

36 
28 

42 
27 

43 
23 

43 
27 

52 
29 

60 
30 

42 
24 

44 
30 

46.2 
27.6 

HIGH  POINT  PARK 

MAX 
MIN 

29 

18 

30 
16 

25 
3 

31 
12 

47 
18 

45 
28 

42 
28 

38 
12 

35 
15 

47 
29 

54 
35 

52 
23 

34 
9 

26 
10 

19 
6 

26 
11 

39 

17 

41 
25 

42 
26 

40 
20 

35 
18 

34 

17 

33 
12 

30 
11 

34 
12 

33 
15 

38 
15 

30 

15 

33 
15 

36.0 
17.0 

HIGHTSTOWN  I  N 

MAX 
MtN 

37 
31 

35 
26 

39 
17 

49 
22 

47 
25 

56 

40 

53 
36 

38 
25 

56 
32 

62 
42 

67 
52 

52 

31 

38 
25 

31 
20 

34 
19 

40 
21 

49 
28 

53 
25 

46 

32 

39 
30 

37 
25 

40 
27 

40 
23 

39 
23 

35 
26 

44 
35 

38 
30 

40 
26 

38 
27 

43.9 
28.3 

INDIAN  RILLS  2  W 

MAX 
MIN 

39 

33 

37 
24 

40 
16 

51 
20 

46 
21 

59 

43 

50 
35 

41 
27 

58 
32 

65 
41 

67 
47 

47 
31 

34 
23 

36 
22 

34 
21 

43 
16 

62 
26 

54 
26 

47 
29 

40 
28 

35 
26 

43 
27 

41 
25 

41 
20 

40 
21 

48 
36 

40 
29 

42 
24 

38 
28 

45.1 
27.4 

JERSEY  CITY 

MAX 
MIN 

33 
30 

33 
19 

39 
17 

49 
26 

48 
30 

53 
40 

42 
31 

38 
24 

54 
34 

48 

41 

63 
41 

40 
29 

29 
22 

30 
19 

35 

18 

40 
26 

43 
32 

48 
34 

41 
28 

39 

27 

33 
28 

37 
28 

38 
24 

3B 
24 

36 
25 

44 
32 

36 
29 

38 
27 

36 
24 

40.1 
27. <3 

LANBERTVILLE 

MAX 
MIN 

38 
31 

36 
26 

40 
18 

54 
20 

47 
22 

55 
39 

53 
36 

41 
25 

58 

34 

61 
39 

66 
51 

52 
32 

36 
24 

30 
19 

36 
20 

42 
IS 

49 
27 

64 
23 

45 
31 

40 
30 

36 
27 

40 
26 

42 
26 

40 
24 

36 
23 

44 
34 

39 
30 

42 
27 

37 
27 

44.4 
28. C 

LAORELTON  I  E 

MAX 
MtN 

37 
23 

38 
18 

43 
16 

50 
20 

44 
22 

56 
40 

45 
32 

42 
26 

98 
36 

52 

40 

63 

41 

42 

30 

33 
26 

43 
23 

37 
23 

45 
20 

48 
27 

62 
26 

44 
30 

42 
31 

35 
29 

43 
30 

44 
25 

42 
22 

43 
23 

47 
34 

41 
31 

43 
28 

38 
21 

44.6 

27.: 

LAYTON  3  NW 

MAX 

MIN 

38 
26 

35 

20 

35 

10 

50 
11 

46 
16 

44 
32 

44 
34 

40 
20 

50 
30 

45 
33 

60 
40 

47 
30 

30 
17 

28 
17 

33 
16 

42 
13 

46 
13 

4R 
18 

45 
30 

35 
28 

40 
20 

38 

20 

35 
16 

36 

17 

37 
12 

40 
30 

40 
26 

38 
23 

37 
19 

40.' 
21.5 

LITTLE  FALLS  1  E 

MAX 
MtN 

40 
28 

40 
25 

35 
16 

43 

21 

53 
24 

50 
30 

58 
37 

44 
23 

42 
26 

57 
37 

57 
42 

67 
34 

41 
21 

32 

20 

29 
19 

3S 
24 

44 
29 

61 
26 

63 
32 

42 
30 

40 
30 

40 
27 

40 
23 

41 
23 

41 
23 

40 
28 

47 
31 

4C 
26 

41 
27 

44.: 

26.; 

LONG  BRANCH 

MAX 
MIN 

35 

29 

34 
22 

35 

19 

48 
28 

46 

28 

59 

43 

43 
33 

40 
27 

98 
38 

52 
43 

63 

43 

42 

31 

31 
26 

44 
20 

36 
23 

43 
24 

45 
32 

49 

31 

45 
30 

41 
30 

34 
29 

40 
30 

40 
25 

39 
24 

41 
28 

46 
34 

37 

30 

4C 
21 

36 
25 

42. E 
29.: 

LONG  YALLEY 

MAX 
MIN 

37 
27 

35 
25 

36 

13 

52 
17 

51 

18 

53 

35 

45 
33 

38 
22 

52 

27 

51 
35 

62 

47 

52 
29 

34 
19 

25 
18 

37 
16 

40 
18 

47 
22 

49 
26 

45 
28 

40 
26 

36 
26 

38 

20 

39 
21 

37 
18 

35 
19 

42 
28 

38 
27 

3? 
25 

35 
23 

42.1 
24.' 

MILLVILLE 

MAX 
MtN 

♦* 

42 
30 

39 
19 

40 
20 

53 

26 

54 
30 

59 
36 

45 

42 

30 

60 
40 

64 
43 

67 
34 

43 

30 

38 
22 

31 
22 

37 
22 

44 
27 

62 

30 

55 

40 
29 

40 
26 

35 
29 

45 

30 

42 
25 

42 

29 

64 
31 

50 
31 

43 
26 

42 
30 

46.: 
28." 

IWOBESTOWN 

MAX 
MIN 

S7 
28 

37 
20 

40 
IS 

52 
22 

46 
25 

58 
43 

44 
31 

40 
28 

56 

34 

64 
43 

66 

41 

41 
30 

31 
24 

33 
22 

39 

21 

42 
23 

52 
29 

56 
27 

45 

29 

40 
30 

36 
27 

43 
2B 

41 
27 

41 
25 

44 
28 

46 
33 

40 
30 

42 
21 

37 
27 

44.: 
28.' 

BOHRIS  P1.AINS 

MAX 
MIN 

37 
26 

39 

26 

33 

13 

39 
19 

5* 
21 

50 
26 

36 

42 
23 

»9 
25 

54 
34 

57 
39 

64 

31 

34 
20 

29 

IS 

25 

17 

35 
20 

41 
26 

47 
22 

49 

31 

38 
28 

38 
27 

34 

24 

37 
22 

39 
22 

36 
21 

36 

25 

44 
29 

31 
2' 

38 
24 

41. < 
24.; 

NEKARK  NB  AIRRORT 

MAX 
MIN 

36 

31 

37 

20 

43 
18 

53 
28 

50 
31 

56 

39 

44 
32 

40 
25 

58 

35 

51 
42 

66 
42 

42 
30 

31 
23 

31 
21 

37 
21 

43 
25 

46 
32 

62 

31 

44 
30 

42 

30 

36 

30 

41 
29 

41 
25 

41 
26 

39 
27 

46   40 
34   31 

41   37 
28   25 

43.6 
29. ( 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

MAX 
MIN 

37 
29 

35 
27 

40 
15 

52 
22 

50 
25 

56 

37 

51 
35 

39 
23 

58 
32 

57 
39 

64 
49 

55 

30 

38 
21 

30 
19 

35 

IS 

42 
21 

49 
28 

62 
26 

45 
31 

41 
27 

38 
26 

39 
2! 

40 
22 

40 
21 

38 
25 

46 
31 

41 
29 

40   40 
25   25 

44.1 
27. C 

NEWTON 

MAX 
MIN 

32 
21 

36 
25 

30 
13 

34 
14 

43 

19 

49 

23 

50 
27 

40 
21 

37 
23 

52 
32 

57 
37 

59 

31 

36 

IS 

28 

16 

24 

16 

34 
20 

40 
26 

46 
20 

47 
25 

37 
27 

35 
25 

33 

25 

37 
21 

35 

20 

36 

n 

37   42 
24   28 

36   38 

24   24 

39. < 
22. < 

PATERSON 

MAX 
MIN 

41 
29 

40 
29 

37 
16 

42 
18 

50 
28 

54 
30 

58 
37 

43 
23 

40 
24 

57 
36 

55 
40 

62 

34 

42 

21 

30 
20 

28 
19 

36 
23 

44 
26 

50 
29 

63 
32 

41 

30 

40 
28 

37 
27 

41   40 
24   24 

39 
24 

40   47 
27   30 

40   42 
26   27 

43. ( 
26. < 

PEMBERTON  3  E 

MAX 
MIN 

*1 
32 

40 
23 

41 
16 

52 
19 

47 
23 

58 
41 

52 
36 

40 
25 

96 

34 

65 
43 

68 
51 

53 
31 

39 
26 

35 
22 

34 
21 

43 
21 

53 
28 

56 
29 

47 
31 

40 
28 

35 
25 

43 
27 

42 
25 

42 
22 

37 
22 

47   41 
35   30 

42 
2' 

40 
29 

45. < 
2S.- 

PHIU.IPSBURG 

MAX 
MIN 

40 
30 

40 
28 

38 
16 

51 
22 

52 

23 

54 
37 

51 
35 

43 
25 

55 
32 

55 
41 

64 
50 

57 
31 

39 
22 

31 
18 

36 
18 

41 
IS 

60 
17 

52 
24 

49 
26 

32 
28 

41 
29 

42 
22 

41 
2C 

41 
23 

41 
22 

44   42 
30   29 

41   41 
28   25 

45.! 
25.' 

PLAINFIELD 

MAX 
MtN 

38 
29 

38 
27 

44 
16 

55 
21 

51 

24 

57 
39 

53 
38 

42 

25 

58 
33 

58 
42 

67 
47 

41 
33 

31 
23 

28 
21 

39 

19 

43 
20 

60 
28 

52 
26 

39 
33 

42 
21 

36 
29 

39 
26 

42   41 
24   22 

34   47   39 
24   32   30 

42   37 
27   27 

44.  i 
26. 

RieeCFIELD 

MAX 
MtN 

35 
30 

36 
18 

40 
17 

50 
25 

49 
27 

56 

38 

43 
32 

40 
24 

56 
33 

50 
41 

66 

41 

41 
27 

32 
22 

32 
20 

35 
20 

44 
26 

48 

31 

53 
30 

41 

31 

40 
31 

36 
29 

3B 
28 

40   39 
24   26 

36 
25 

45   41 
35   31 

40   37 
27   24 

42. 
28. ( 

SHILOH 

MAX 
MIN 

39 
33 

38 
29 

41 
18 

51 
25 

45 
27 

58 

43 

56 

35 

40 
25 

98 
34 

61 

43 

65 
49 

53 
32 

40 
32 

32 
25 

40 
21 

42 

20 

49 

30 

64 
28 

63 
26 

3? 
27 

34 
26 

44 

21 

4C 
26 

40 
25 

39   61   41 
29   38   30 

41   39 
25   30 

45. ( 
29. < 
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Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

NEW   JERSEY 
FEBRUARY    1960 

Day  Of  Month 

0 

D) 

StaUon 

1 

2 

3 

^' 

s 

6 

7! 
i 

8 

9 

10  1    11  '    12      13  !    14      15 

1     1     ;     1     1 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

50MERVILLE 

MAX 
MIN 

37 
31 

3* 
23 

38 
16 

53 

18 

48 

21 

56 

40 

52 

34 

39      57 

25       33 

55      65      51  1    33      29      35 

43       50       32  1    23       19       19 

41       48 

17       26 

53 
23 

43 

31 

40 
29 

35 

28 

39 

27 

40 
23 

39 

21 

33 

23 

45 
34 

40 
30 

39 
29 

36 
26 

43.2 

27,4 

SUSSEX    3    N 

MAX 

MIN 

33 
23 

36 
25 

28 

12 

36 

14 

48 

17 

46 

20 

47 
34 

40  38 
20       20 

51       57       59 
31       36      32 

36      29      26 

18       15       15 

32       41 

18       19 

46 
23 

48 
76 

39 

71 

38 
75 

34 

77 

37 
19 

28 

1« 

35 

15 

37 

10 

43 

77 

37 

20 

38 
77 

39.4 

21.6 

TOMS    RIVER 

MAX 

MIN 

48 
34 

39 
23 

42 
16 

50 

17 

46 
21 

62 

42 

52 

38 

41  58 
24      32 

65       67       52 
38       49      32 

46  45  36 
24      22       21 

45  50 
14       23 

54 
23 

48 
34 

41 
31 

37 
21 

44 
28 

43 
25 

44 
19 

39 
21 

50 
38 

42 

31 

46 
24 

38 
29 

47.2 
27.4 

TRENTON    WB    CITY 

MAX 
MIN 

36 

31 

36 
19 

40 
18 

52 

27 

47 
32 

57 
43 

44 
32 

40  57 
28       37 

65       67      40 

44       40       30 

30  31  34 
20      20       23 

42  50 
24       32 

54 
30 

47 
30 

39 
30 

35 
26 

41 
28 

40 
27 

39 
25 

40 
28 

45 
33 

39 

30 

40 
28 

34 
24 

43.5 
28.9 

TUCKERTON 

MAX 

MIN 

WOODSTOWN 

MAX 

MIN 

»1 
33 

36 
27 

40 

17 

60 
22 

46 

25 

58 

42 

52 
36 

41  57 
28       33 

62      66      55 
44      52      32 

38  34  35 
25       22       20 

42       51 

18       27 

54 
28 

47 
32 

40 
27 

37 
25 

42 

28 

42 

28 

42 
25 

40 
25 

42 
35 

42 

30 

41 
27 

41 
30 

45.4 
29.1 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


station 
And 

<; 

Day  of  month 

19 

20  '  21 

271  28 

f 

Depth 

1 

2 

3    , 

4    1 

5       6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

■= 

16 

17 

18 

22 

23 

24 

25  ' 

26 

29  1  30 

31 

> 
< 

NEW   BRUNSWICK   EXP   STATION 

1    INCH 

MAX 

35 

35 

32 

35 

35 

44 

39 

36 

42 

43 

50 

40 

34 

34 

33 

35 

40' 

40 

37 

351 

33 

35 

35 

35 

33 

37 

33 

30 

31 

36.4 

MIN; 

32 

31 

30 

30 

30 

35 

34 

31 

34 

38 

42 

35 

33 

32 

32 

32 

32 

31 

32 

32 

31 

32 

3<^ 

30 

291 

32 

29 

28 

29 

32.0 

2    INCHES 

max! 

35 

35 

32 

34 

35 

42 

40 

36 

40 

42 

48 

40 

35 

34 

33 

34 

38 

39 

37 

35 

33 

35 

3  5' 

34 

32 

37 

33 

31 

32 

36.4 

MINI 

33 

32 

31 

3i: 

31 

34 

35 

32 

34 

38 

42 

36 

34 

33 

32 

32 

32 

32 

33 

33 

311 

32 

31 

30 

30 

32 

30 

29 

30 

32.6 

4    INCHES 

max! 

35 

35 

32 

33' 

34 

42 

40 

35 

40 

42 

48 

40 

35 

34 

33 

34 

38 

39 

37 

34 

33I 

34 

34 

32 

32 

36 

32 

30 

31 

35.6 

MIN 

33 

32 

31 

31! 

31 

34 

35 

32 

34 

38 

42 

36 

34 

33 

32 

32 

32 

32 

33 

33 

31 

32 

31, 

30 

30 

32 

30 

29 

30 

32.6 

8    INCHES 

max 

35 

35 

34 

34 

34 

40 

39 

37 

38 

40 

44 

40 

36 

36 

35 

34 

36 

37 

37 

351 

34I 

34 

34 

33 

32' 

35 

32 

32 

32 

35.6 

MIN 

34 

34 

32 

32- 

32 

34 

36 

35 

35 

38 

38 

38 

36 

35 

34 

33 

33 

34 

35 

34 

33 

33 

32 

32 

31 

32 

32 

31 

31 

33.8 

12    INCHES 

MAX 

35 

35 

35' 

34 

34 

38 

38 

37 

37 

39 

42 

41 

38 

37 

36 

35 

36' 

37 

37 

36 

35 

35i 

34i 

34 

33 

34 

34 

32 

33 

35.8 

min: 

35 

35 

33, 

33! 

33 

34 

37 

36 

35 

37 

39 

40 

37 

36 

35 

35 

34 

35 

36 

35 

34 

34; 

33 

33 

32! 

32 

33 

32 

32 

34.6 

16    INCHES 

HAX^ 

36 

35 

35! 

35I 

35 

38 

38 

37 

37 

39 

42 

41 

39 

38 

37 

36 

36 

37 

37 

37 

36 

35 

3d 

34 

341 

34 

34 

34 

33 

36.3 

MINI 

35; 

35 

34 

34| 

1 

34 

35 

37 

36 

36 

37 

39 

40 

38 

37 

36 

35 

35 

36 

37 

36 

35 

35i 

34 

33 

33 

33 

33 

32 

32 

35.2 

Slope  of  Ground:   Flat.   Soil  Type:   Loam,   Ground  Cover:   Kentucky  Bluegrass ,   Instrumentation:   Copper-constantan  Thermocouples 
to  a  Brown  Electronik  Potentiomefer. 


See  Beiweoc*  Nolea  TollowlDg  Sution  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Day  of  month 

Sfahon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ATLANTIC  CITY  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EXJUIV 

2.2 

1.0 

1 

.2 

T 
T 

.2 

T 

ATLANTIC  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

I 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

BELVIDERE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1.3 

1 

1 

1 

T 

T 

1.8 

1 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

.2 

T 

.1 

T 

1.0 

T 

CHARLOTTEBURG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

1.0 
1 

1 

1 

T 

3.0 
3 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

.5 

1 

1 

T 

.3 

T 

CLAYTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

FLEMINGTON  1  NE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

3.0 
3 

3 

2 

T 

4.0 

T 

T 

T 

.5 

T 

T 

T 

1.5 
2 

T 

T 

1.5 

1 

FREEHOLD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.7 

.2 

.5 

2.7 

T 

HIGHTSTOWN  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

, 

T 

1.2 

1 

1 

T 

T 

T, 

.3 

1.0 
T 

2.5 

T 

INDIAN  MILLS  2  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.8 
2 

.1 
T 

T 

.4 

.7 

.2 

LAMBERTVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

2.5 
2 

2 

T 

T 

1.0 

•5 

.5 

1 

2.0 
T 

LAURELTON  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

2.0 
2 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

1.1 

T 

LAYTON  3  N* 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1.0 

1.3 
2 

2 

1 

4.0 
4 

4 

4 

.1 
4 

4 

4 

.7 
5 

3 

3 

3 

.2 
3 

LITTLE  FALLS  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.1 

T 

1.0 

1 

.1 

1 

1 

1 

1.0 

1 

T 

.5 

.2 

T 

.5 

1 

LONG  BRANCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

.9 
T 

T 

T 

T 

T 

3.0 

1 

LONG  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

- 

3.0 

2.0 

MAYS  LANDING 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

UILLVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

MOORESTOWN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

2.0 
2 

.1 
2 

1 

T 

1.0 
1 

1.0 

1.0 

1 

MORRIS  PLAINS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

.1 

T 

.8 

1 

.2 

T 

2.5 
3 

T 

T 

T 

T 

2.0 
2 

NEWARK  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

T 

T 

T 

.8 

1.3 

1 

T 

T 

T 

1.3 

T 

T 
T 

.8 

T 

1.0 

1 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

1.5 

1 

1 

T 

T 

1.0 

1 

1.4 
T 

NEWTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.7 

1 

1.5 

1 

T 

1 

1 

T 

T 

4.5 
5 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

1 

.5 
1 

PATERSON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

1.0 

1 

T 
T 

1.0 

T 

T 

T 

.3 

.2 

1 

PEMBERTON  3  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 
T 

T 

.2 

.3 
T 

.2 

PHILLIPSBDRG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

PLAINFIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

1.0 

T 

1.0 

1.0 

RAHWAT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

.6 

1 

T 

T 

T 

T 

1.3 
1 

BIDGEFIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.1 

.1 

T 

.5 

1 

1.0 

1 

T 

1.0 

1 

T 

T 

1.0 

.3 

T 

30MERVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

- 

T 

2.0 

.5 

1.0 

TRENTON  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

.8 

.4 

1 

1 

T 

T 

T 

T 
T 

.3 

.1 

T 

1.3 

.2 

1.2 

1 

WANAQDE  RAYMOND  0AM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

.6 
1 

.2 
1 

T 

1.3 
1 

1 

1 

T 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


NEW  JERSEY 
FEBRUARY  1960 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will 
be  available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".   Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  par- 
ticularly in  mountainous  areas. 

-  20  - 


AVERAGE  TEMPERATURE 


NEW  JERSEY 
FEBRUARY  1960 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".   Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  particularly 
in  mountainous  areas. 
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STATION  INDEX 


^ 

OBSERVATION 

§ 

U 

O 

u 

M 

< 

TIME  AND 
TABLES 

STATION 

B 

COUNTY 

< 

fc 

§ 

OBSERVER 

If 

i 

1 

3 

i 

g 

i 

^ 
£ 

Q 

^ 

E 

1 

h 

AixeiiwkLe 

OlOO 

BCRSEN 

41  02 

y^ 

OB 

2T0 

c 

BERGEN  COUNTY  ENGINEERS 

ATLANTIC  CITY  WS  AP 

0911 

ATLANTIC 

»9  27 

55 

96 

MID 

MIO 

C  HJ 

U.S.  WEATHEff  BUREAU     | 

ATLANTIC  CITY 

0325 

ATLANTIC 

19  23 

26 

MIO 

MID 

STATE  MARINA 

AUDUBON 

0346 

CAMDEN 

39  54 

04 

50 

UP 

IIP 

IRVIN  J.  NYGREN 

BASS  mVER  ST  FOUEST 

0526 

BURLINGTON 

39  37 

2« 

20 

H 

N.J.  FORESTRY  SERVICE 

BELLEPLAtN 

0690 

CAPE  MAY 

39  16 

92 

49 

5P 

9P 

MRS.  ED  C.  HOFFMAN 

BCLHAR 

0721 

MONMOUTH 

40  10 

02 

19 

BA 

BELMAR  water  WORKS 

BELVIOERE 

eT29 

09 

275 

SP 

9P 

CLEMENT  HAUPT            , 

BEWARDSVILLE  2  E 

07*7 

SOWERSET 

40  43 

32 

240 

7A 

BERNARDS  WATER  COMPANY  , 

BLACKWELLS  MILLS 

08*7 

SOMERSET 

10 

40  29 

35 

27 

TA 

MENRY  M.  MILLER 

BOOHTON  2  SE 

0907 

MORRIS 

40  54 

24 

280 

BA 

8A 

JERSEY  CITY  WATER  WORKS 

BODNO  BWOi:  I  H 

0927 

SOMERSET 

10 

40  33 

33 

20 

SA 

AMERICAN  CYANAMIO  CO. 

BftANCHVlLLE 

0978 

SUSSEX 

41  09 

49 

570 

TA 

ALBERT  M.  DAVENPORT 

BUM.INGTOH 

1211 

BURLINGTON 

40  04 

53 

12 

6P 

6P 

PUBLIC  SVC.  E.  ♦  G,  CO. 

CANISTEAR  RESERVOIR 

1327 

SUSSEX 

41  07 

30 

1040 

8A 

NEWARK  WATER  DEPARTMENT 

CANOE  BROOK 

1335 

ESSEX 

40  45 

21 

IBO 

9A 

9A 

9A 

COMMONWEALTH  WATER  CO. 

CANTON 

13*3 

SALEM 

39  28 

25 

20 

9A 

GERTRUDE  S.  WILLIS 

CAPE  MAY  3  H 

1391 

CAPE  MAY 

38  96 

97 

17 

9P 

9P 

c 

N.WEST  MAGNESITE  CO. 

CCOAR  GROVE 

14T2 

ESSEX 

40  92 

13 

400 

BA 

J.  A.  PLUMKETT 

CENTERTON 

1512 

SALEM 

39  31 

10 

BO 

c 

JOHN  HOPKINS  UNI,  . 

CMARtOTTEflURG 

1982 

PASSAIC 

41  03 

24 

760 

TA 

7A 

H 

NEWARK  WATER  OEPT. 

C»tATHAM 

1990 

MORRIS 

40  44 

23 

195 

BA 

EOWARO  P.  MOLITOO 

CMATSWORTM  S  S 

1996 

BURLINGTON 

39  44 

32 

90 

5P 

9P 

INACTIVE   5/58 

CLAYTON 

1708 

GLOUCESTER 

39  39 

06 

120 

6P 

6P 

HARRY  P.  CAMPBELL 

CLINTON 

1749 

HUNTERDON 

10 

40  38 

59 

300 

6P 

L.  Wt  KLOCKNER 

ELIZABETH 

264* 

UNION 

40  40 

]4 

33 

9P 

9P 

UNION  CO.  PARK  COMHi 

ELIZA8ETHP0BT 

2692 

UNION 

40  38 

12 

10 

MIO 

c 

SEWAGE  TREATMENT  PLANT 

ESSEX  FELLS  SERV  BLOC 

2768 

ESSEX 

40  50 

16 

250 

SA 

6A 

c 

BOROUGH  ESSEX  FELLS 

FLENINGTON  1  BE 

3029 

MUNTEROON 

10 

40  31 

51 

134 

9P 

9P 

DONALD  YOUNG 

POKTESCUE 

3102 

CUMBERLAND 

39  14 

10 

9 

7A 

JOHN  LOPER 

FBEEMOLO 

3161 

MONMOUTH 

10 

40  15 

17 

19* 

6P 

6P 

FRANK  J.  MOREAU 

6LASSB0RO 

3?91 

GLOUCESTER 

39  42 

07 

190 

c 

PROF.  J.  B.  SANGREE 

GREAT  MEADOWS  »  H 

3416 

WARREN 

40  56 

55 

940 

c 

GAMMA  CHEMICAL  CORP. 

GBEENMOOD  LAKE 

3916 

PASSAIC 

41  09 

20 

660 

TA 

GEORGE  T.  WIGGINS 

HACKENSACK 

3572 

BERGEN 

40  53 

03 

10 

c 

BERGEN  COUNTY  ENGINEERS 

HAMIWNTON  2  NNE 

3662 

ATLANTIC 

39  39 

4B 

69 

BA 

6A 

W.  HUBBARD  PARKHUfiST 

Mioi  POINT  paw: 

3935 

SUSSEX 

40 

1570 

8AJ 

N.  J.  DEPT.OF  CONS. 

MIQHTSTOWN  1  N 

3991 

MERCER 

10 

40  16 

100 

BP 

6P 

JAMES  R.  PICKERING 

MIGHTSTOWN  PUNPING  ST* 

3996 

MERCER 

10 

40  17 

32 

79 

c 

OEPT.  WATER  +  SEWAGE 

INDIAN  HILLS  2  H 

4229 

6URLINGT0K 

39  48 

47 

100 

7P 

7P|    ■   H 

EDWARD  ENTWISTLE 

IBVIHGTON 

4260 

ESSEX 

40  43 

19 

120 

Mlo'     C 

JOINT  MEETING  GARAGE 

JERSEY  CITY 

4339 

HUDSON 

40  44 

0* 

135 

m+d,mid| 

JERSEY  CITY  WATER  DEPT. 

LAMBERTVILLE 

4639 

HUNTERDON 

40  22 

57 

79 

6P   6P'       H 

E.  E.  CASE 

LAUREL TON  I  E 

4700 

OCEAN 

40  04 

07 

20 

MID  MID      C  H 

GEORGE  G.  WADOILL 

LAYTOM  3  NH 

4735 

SUSSEX 

41  15 

51 

4B0 

6P   6P        H 

A.  M,  DEPUE 

LITTLE  FALLS  1  E 

4S87 

PASSAIC 

40  53 

14 

157 

9A   9A      C  H 

PASSAIC  VLY.  WTB.  COHM. 

LONG  BRANCH 

4987 

MOHMOUTH 

40  IB 

59 

3* 

MIO  MID      C  HJ 

WILLIAM  D.  MARTIN*  JR. 

LONG  VALLEY 

5003 

MORRIS 

10 

40  46 

46 

660 

6P   6P        H 

ARTHUR  BARKMAN 

LUMBER TON 

5055 

BURLINGTON 

39  58 

48 

29 

C 

JAMES  LAWTON 

MACOPIN  INTAKE 

9071 

PASSAIC 

41  01 

24 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  New  Jersey  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Office,  c/o 
General  Delivery,  Trenton,  New  Jersey  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  beating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  included 
in  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are;   Temperature  in  ^F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles .   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65^  F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.   Max  and  Hln  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours 
ending  at  time  of  observation. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  In  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present  location.   Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based 
on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sle 3t ,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  In  the  snowpack  result  in  apparent  Inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Dally  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on 
Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard 
time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the 
following: 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G   "Soil  Temperature"  Table. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J   "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  Issue  of  this  publication. 

-   No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground" 
Table;  "Dally  Soil  Temperature"  Table;  and  the  Station  Index. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  Instruments. 

*   Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

ft     Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

AM  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall . 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Dally  Temperature"  Table 
for  detailed  dally  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset . 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  E.S.T.  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation "Substation  History"  for  this  state.   That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D,  C.  for  15  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local 
Climatological  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary).   Checks,  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Dociunents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  bo  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D,  C. 
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NEW  JERSEY  -  MARCH  1960 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   80°  on  the  29+  at  5  Stations 
Lowest  Temperature:   -5°  on  the  12+  at  Layton  3  NW 

Greatest  Total  Precipitation:   4.17  inches  at  Long  Branch 

Least  Total  Precipitation:   1.06  inches  at  Wertsville 

Greatest  One  Day  Precipitation:   1.95  inches  on  the  3rd  at  Manville 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:   29  inches  at  Canistear  Reservoir 

and  Oak  Ridge  Reservoir 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:   25  inches  on  the  6+  at  Oak 

Ridge  Reservoir 

SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 

This  was  the  coldest  March  since  the  turn  In  spite  of  the  heavy  snow,  precipita- 

of  the  century  at  many  stations,  and  the  tion  over  all  of  the  state,  except  the 

coldest  March  since  1916  at  most  of  the  immediate  coastal  area,  was  considerably 

other  locations.   In  Trenton  March  was  below  the  long-term  average.   In  the 

the  coldest  month  of  the  winter  season,  coastal  area  precipitation  was  near 

an  occurence  never  before  recorded.   Snow-  normal, 
fall  for  the  month  far  exceeded  the  long- 
term  average  throughout  the  state,  due  Donald  V.  Dunlap 
mainly  to  the  snowstorm  of  the  3rd  and  State  Climatologist 
4th,  when  amounts  ranged  from  around  4  U.  S.  Weather  Bureau 
inches  in  the  extreme  south  to  22  inches                  Trenton,  New  Jersey 
or  more  in  Sussex  County  in  the  northwest. 
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29 
28 
28 
28 
28 

9 

13 

10 

4 

10 

7 
12+ 
11 

7 
11 

982 
993 
989 
1003 
972 

0 
0 

0 
0 
0 

6 
8 
6 
6 

7 

26 

25 
25 
27 
26 

0 
0 
0 
0 
0 

2.38 

1.29 

1.55 

D    2.17 

-  2.58 

-  2.21 

-  1.55 

.92 
.45 
.60 
.89 

3 

17 

3 

3 

13.3 
9.8 

11.5 

9 
5 
9 

4 

5+ 

5+ 

5 

4 
3 

4 

1 
0 

1 
2 

0 
0 
0 
0 

TOMS    RIVER 
TRENTON    WB    CITY 
TUCKERTON 
WOODSTOWN 

R 

42.9 
40.3 
42.2 
43. 2H 

22.1 
25.8 
22.4 
24. 2M 

32.5 
33.1 
32.3 
33. 7M 

-    8.2 

76 
75 
80 
79 

28 
28 
28 
28 

5 

14 

5 

5 

11 
11 
11 

7 

1000 
983 

1009 
965 

0 
0 
0 
0 

4 

10 

6 

4 

25 
26 
26 
26 

0 
0 
0 
0 

2.81 

1.85 

D    3.15 

1.20 

-    1.35 

.87 
.78 
.80 
.45 

3 

3 

31  + 

3 

13.0 
11.8 
14.0 

8 

4 

3 
3 

7 
4 

3 
1 
3 
0 

0 
0 
0 
0 

DIVISION 

32.9 

-    8.6 

2.38 

-    1.68 

13.6 

COASTAL 

ATLANTIC    CITY 
CAPE    MAY    3    W 
LONG    BRANCH 

R 
R 

39.3 
41. 7M 
39.9 

26.6 
28. 6M 
24.6 

33.0 
35. 2M 
32.3 

-  8.5 

-  7.9 

71 
75 

75 

28 
28 

28 

13 
16 
10 

11 

7 

11 

988 

919 

1009 

0 
0 
0 

8 
5 

7 

24 
22 
25 

0 
0 
0 

2.07 
2.04 
4.17 

-  1.46 

-  .12 

.94 

.84 

1.38 

3 
30 
31 

22.7 

18 

5 

6 

4 
6 

1 
1 
3 

0 
0 
2 

DIVISION 

33.5 

-    7.2 

2.76 

-    1.10 

22.7 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direcjtion 

Wind 
m. 

p.\-^ 

Relative    humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitatioti 

III 

1 

Station 

a 

> 

f  if 

ill 

1 

< 

S.  a 

1       1 

cd 

Is 

a 

o  t- 

O  CO 

°s 

8 

g 
q 

0> 

A 

i 

at 

I 

s 

ATLANTIC  CITY   WB  AIRPORT 

WNW 

23 

15.4 

37 

ENE 

3 

73 

78 

55 

64 

6 

5 

2 

3 

1 

0 

17 

- 

5.7 

ATLANTIC    CITY 

- 

- 

14.4 

36 

NW 

25+ 

- 

- 

- 

- 

0 

4 

5 

1 

0 

0 

10 

61 

- 

LONG    BRANCH 

NW 

17 

15.4 

54 

NE 

3 

- 

70 

60e) 

63 

5 

4 

3 

1 

2 

e 

15 

65 

6.0 

NEWARK   WB   AIRPORT 

NW 

20 

12.5 

38++ 

WNW 

25 

61 

67 

51 

55 

6 

2 

4 

1 

1 

0 

14 

5.8 

TRENTON  WB  CITY 

- 

- 

11.7 

34 

S 

30 

- 

- 

- 

- 

4 

9 

2 

1 

0 

0 

16 

66 

5.5 

2)  12:00  Noon 
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DAILY  PRECIPITATION 


"o 

Day  of  month 

Station 

& 

1  1  2   3 

4 

5   6 

7 

8  I  9 

10  1  11  1  12 

13  1  14  1  15 

16   17  1 

18 

19  1  20  1  21 

22 

23  24 

25  1  26  1 

27 

28  1  29  1  30 

31 

ATLANTIC  CITY  WR  AP 

3.67 

T         1.08 

.03 

.04 

.03 

.10 

.07   .86 

__ 

T     .18 

.07 

T 

T     T 

.51 

.70  • 

ATLANTIC  rjTV           P 

2.07 

.94 

.03 

.02 

•  10 

.02   .30 

.17 

.06 

.12 

,31  • 

AuoueoN 

1.81 

T          .65 

.10 

T 

.09 

T     .48 

,10 

.09 

T 

.10 

.20  ■ 

BA5^  PIVfP  ST  FOPEST 

3.23 

■ 

» 

• 

1.50 

1.10 

.63  . 

1.40  . 

BELLEPLAIN 

D».oe 

0.70 

D.20 

D.40 

.61 

0.20 

D.25 

.32 

• 

SELMAP 

l.«S 

.43 

.2? 

T 

T 

.14 

.06 

T 

T 

T 

T 

.63  . 

BELVIDEPE 

2.14 

.85 

.12 

T 

T 

.26 

.07 

T 

.23 

.61  . 

8ERNARDSVILLE  2  E 

2.75 

T 

1.63 

T 

T 

.42 

.07 

.05 

.07 

.02 

.49  . 

BLACKWELLS  MILL<; 

1.7* 

.79 

.03 

.26 

.11 

.08 

.09 

.38  . 

BOONTON  2    SE 

2.14 

.80 

,02 

T 

.36 

.08 

T 

.09 

.04 

.03 

.06 

.66  . 

BOUND  BPOOK  1  W 

1.20 

.01 

.35 

T 

.44 

.07 

.01 

T 

■  32  • 

BRANCHVILLE 

2.31 

.78 

.07 

.03 

.14 

T 

.23 

T 

.04 

1.02  • 

BUPLINGTON 

2.16 

T          ♦ 

1.03 

.10 

* 

.20 

.02 

.49 

T          T 

.05 

•  02 

.02 

.23  . 

CANISTEAP  RFSEPVOIR 

2.24 

T 

.77 

.07 

.06 

.21 

.06 

T 

.06 

.12 

.06 

.83  . 

CANOE  BROOr 

1.90 

.03 

.75 

T 

.01 

.36 

.07 

T 

.07 

.02 

T 

.02 

.57  . 

CANTON 

. 

.0? 

.05 

.06 

.38 

.02 

.03 

T 

_ 

CAPE  MAY  3  W 

2.04 

,!*'> 

T 

.21 

.43 

.03 

.05 

.64 

,03  • 

CEDAR  GROVE 

2.22 

.63 

.31 

.11 

.31 

.07 

.59  . 

CHARLOTTEBUPG 

2.68 

T 

1.05 

.03 

,02 

.32 

.12 

.04 

.06 

,02 

.10 

.90  . 

CHATHAM 

2.48 

1.38 

^ 

.08 

* 

.32 

T 

T 

.14 

.56  . 

CLAYTON 

2.21 

.6S 

.22 

T 

T 

.13 

.51 

T 

T     .05 

.10 

,04 

T 

.51  • 

CLINTON 

2.43 

U09 

.16 

.07 

T 

.32 

.15 

.12 

.52  • 

ELIZABETH 

2.39 

.83 

.57 

.09 

.01 

.51 

.01 

•  16 

.10 

,02 

.04 

.05  • 

ELIZABETHPOfT 

1.95 

.67 

•  01 

T 

.53 

.11 

T 

.12 

.51  • 

ESSEX  FELL*.  5EPV  6LDG 

2.98 

1.67 

T     T 

.75 

.29 

.32  . 

FLtMINGTON  1  NE 

2.00 

T          .55 

.15 

.03 

,02 

.10 

T          T 

.14 

T 

.02 

.07 

.82  . 

FORTESCUE 

1.69 

.25 

.43 

.05 

.10 

.38 

.03 

.05 

.04 

.09 

.27  , 

FREEHOLD 

3.45 

» 

• 

1  .50 

T 

.51 

.13 

.02 

,06 

1,23  . 

GREENWOOD  LAKE 

2.91 

1*04 

.16   .02 

.02 

.14 

.15 

T 

.04 

.28 

T 

.10 

.94  . 

HAMMONTON  ?  NNE 

D2.52 

D.50 

.55 

0.10 

.04 

.04 

.42 

.12 

D.IO 

.13 

,52  , 

HIGH  POINT  PAPr 

1.39 

.35 

.01 

.02 

.06 

T 

.04 

T 

T 

.02 

.87  . 

HIGHTSTOWN  ]  N 

1.37 

.40 

.15 

.05 

.36 

T     T 

.06 

T 

T 

.01 

.32  . 

INDIAN  MILLS  7    W 

2.74 

T           .95 

.10 

.13 

.04 

T 

.10 

.50 

.20 

.07 

T     .03 

.04 

.56  . 

IRVINGTON 

2.13 

.61 

T 

.02 

,50 

.13 

.02 

.12 

.73  . 

JERSEY  CITY 

D2.38 

.90 

.20 

T 

T 

0.01 

.27 

D.oe 

T 

.28 

.64  . 

LAMBEPTVILLE 

2.37 

T           ,80 

.48 

T 

T 

.47 

.05 

.01 

.12 

.44  . 

LAURELTON  1  E 

RECORD  MISSING 

, 

LAYTON  3  NW 

1.43 

.62 

.22 

,22 

.14 

T 

• 

.23  . 

LITTLE  FALLS  1  E 

2.45 

T           ,07 

1.05 

T 

.01 

,35 

.09 

T 

.07 

.22 

.03 

.02 

.54  . 

LONG  BRANCH              P 

4.17 

1.18 

.34 

.08 

.02 

.01 

T 

.70 

T     T 

.19 

T 

T     .01 

.26 

1.36  • 

LONG  VALLEY 

03.87 

01.40 

0.60 

0.20 

D.30 

D.20 

.22 

.28 

.67  . 

MACOPIN  INTAKE 

2.58 

.01 

.95 

.14 

,01 

.31 

.09 

T 

.06 

.12 

.01 

.08 

.80  • 

MAHWAH 

1.73 

.43 

.01 

T 

.16 

.12 

.01 

.03 

.18 

.77  • 

MANVILLE 

02.69 

D1.95 

D,12 

T 

T 

T 

T     .09 

0.09 

T 

.12 

.32  • 

MAYS  LANDING 

3.24 

.20 

1.30 

.20 

.02 

.03 

.21 

.61 

T 

.30 

.30 

T     ,02 

.05  • 

MIDLAND  PARK 

2.67 

.90 

.10 

.01 

.34 

.25 

.02 

.14 

■  91  • 

MILLVlLLE 

2.38 

.9? 

.03 

.06 

,09 

.10   .36 

.23 

.03 

.07 

•  09 

•  40  • 

MILTON 

3.52 

1.56 

.45 

.16 

.20 

.05 

.11 

.17 

.80  . 

MOORE STOWN 

1.29 

T           .11 

.32 

.02 

.02 

.46 

.02 

T           .06 

.06 

T 

T 

T 

.22  • 

MORRIS  PLAINS 

2.51 

.03 

.79 

.15   T 

.01 

.37 

.10 

T           T 

.10 

.09 

T 

.01 

T     .10 

.76  • 

NEWARK  WB  AIRPORT        P 

2.98 

1.20 

.12 

T 

.01 

y 

T 

.40 

T 

.27 

,04 

T     T     .15 

.79  • 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

1.65 

.60 

T 

.06 

.38 

T 

.06 

.02 

.02 

•  05 

.42  . 

NEW  MILFORO 

1.96 

.66 

.10 

.02 

.16 

.06 

.14 

.82  . 

NEWTON 

2.06 

.01 

.60 

.02 

T 

.06 

T 

T 

.09 

.04 

T 

.20 

1.04  . 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

2.79 

.02 

1.08 

.21   ,02 

.07 

.24 

.06 

T 

.04 

.06 

T 

.04 

.11 

.82  . 

OLDWICK 

2.30 

.10 

1.09 

,04 

T 

.25 

.01 

.17 

T 

•  14 

.50  . 

ORANGE 

2.53 

.02        .32 

.41 

.64 

.24 

.15 

.02 

.53  . 

PATERSON 

3.29 

T          T 

1,66 

.01 

• 

.42 

.16 

,26 

T 

.01 

.57  • 

PEMBERTOH  3  E 

02.17 

T           .69 

T 

.05 

T 

0.03 

.06 

.37 

.11 

.06 

T 

.02 

•  56  • 

PH1LLIP5BURC. 

1.68 

.40 

.28 

.23 

.09 

.03 

.14 

•  51  • 

PHILL IP58URG  BRIDGE 

2.47 

• 

1.28 

T 

.20 

• 

.15 

.07 

•  77  • 

PLAINFIELD 

2.54 

* 

1.18 

T 

.03 

T     ,63 

T 

.14 

T 

T 

T          .04 

•  52  • 

PRINCETON  WATER  WORKS 

1.68 

T           .64 

.04 

T 

T 

,55 

.09 

T 

T     .06 

.30  • 

RAHWAY 

01.47 

.24 

.07 

T 

T 

T     .50 

D.14 

T 

.02   .03 

.47  • 

RIDGEFIELD 

3.14 

1.20 

.20 

.01 

T 

T 

.40 

.06 

.03 

.31 

.93  • 

RINGWOOD 

2.61 

.09 

.92 

.06 

T 

.31 

.05 

.06 

.12 

T 

T           .13 

.67  • 

SHILOH 

- 

_ 

,02 

.07 

.32 

.12 

.02 

.07 

T          T 

,16  • 

SOMERVILLE 

2.03 

.81 

.06 

.02 

.37 

.12 

T 

T 

.OB 

.55  . 

SPLIT  ROCK  POND 

2.13 

.65 

.31 

.06 

.09 

.02 

• 

1.00  • 

SUSSEX  3  N             // 

1.57 

.28 

T 

T 

.11 

.04 

T          T 

.04 

,10 

T 

•  05 

•  95  . 

TOMS  RIVER 

2.81 

.87 

.07 

.05 

.85 

.08 

•  04 

.85  • 

TRENTON  WB  CITY         R 

1.85 

.01         .78 

.05 

.02 

.03 

T 

.05   .49 

T     T 

.06 

T 

.01 

.01   .05 

.29  . 

TUCKERTON 

03.15 

D.80 

D.20 

0.10 

.60 

0.10 

.35 

.80  . 

WANAOUE  RAYMOND  DAM 

2.40 

T 

.89 

T 

.24 

.09 

.05 

.20 

T 

.04 

.89  . 

WERTSVILLE 

1.06 

.03        .02 

.28 

.01 

T 

.24 

.06 

.07 

,03 

•  OS 

•  27  . 

WESTFIELD 

1.88 

, 

.95 

T 

.36 

•  10 

• 

.45  • 

WEST  WHARTON 

2.59 

T 

•  98 

.07 

.09 

,23 

.18 

T 

•  05 

.08 

.03 

.08 

.80  • 

WOOOCLIFF  LAKE 

2.33 

.92 

.08 

.02 

.42 

•  10 

.15 

.64  . 

WOODS  TOWN 

1.20 

T           ,45 

.0? 

^ 

T 

.05 

.04 

.31 

T     .13 

.02 

.01 

.04 

.13  . 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
MARCH  1960 


Day  Of  Month 

1 

SlaHon 

1   2 

3 

4 

5 

6 

7 

B 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

_^ 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ATLANTIC  CITr  WB  AP 

MAX 
MIN 

33 
23 

34 
21 

30 
19 

28 
19 

27 
19 

30 
16 

30 
12 

28 
12 

32 

12 

31 
19 

30 
9 

34 
13 

35 
18 

37 
19 

38 
21 

39 

17 

46 

35 

45 
34 

44 
28 

38 

30 

38 
75 

40 
76 

39 
25 

52 

32 

35 
22 

41 
20 

53 
25 

78 
47 

55 
43 

58 
44 

66 

50 

40.1 
24.4 

ATLANTIC  CITY 

MAX 
MIN 

3« 
2<> 

34 
22 

30 
20 

28 
20 

26 
20 

33 
19 

30 
18 

29 
16 

32 

15 

32 

20 

30 
13 

35 
18 

35 

20 

37 
22 

39 
23 

40 
26 

46 
36 

44 
34 

46 
31 

41 
32 

38 
28 

42 

28 

39 
25 

51 
35 

35 
77 

39 
27 

45 
29 

71 
43 

49 
42 

57 

45 

55 
47 

39.3 

25.5 

AUDUBON 

MAX 

MIN 

35 
23 

35 
21 

29 

18 

29 
17 

30 
18 

33 
19 

30 
16 

30 

17 

33 

17 

35 
22 

32 
15 

35 

17 

36 
20 

39 
24 

40 
25 

40 
25 

41 
37 

48 
33 

45 
37 

37 
30 

40 
78 

41 
26 

40 
75 

52 

30 

42 
25 

41 
71 

57 
76 

80 
40 

58 
43 

67 

71 
54 

42.3 
25.9 

BELLEPLAIN 

MAX 
MIN 

38 
22 

33 

19 

32 
23 

27 
18 

28 
19 

32 

17 

32 

1 

30 
13 

32 
11 

33 
23 

33 

7 

34 
11 

34 
17 

36 
20 

38 
16 

38 
15 

43 
33 

47 
35 

45 

30 

45 
77 

40 
74 

39 
24 

40 
75 

51 

77 

49 
76 

40 
75 

53 
78 

77 
43 

77 
45 

65 

43 

58 

51 

42.2 
23.8 

BELVIOERE 

MAX 
MIN 

32 

17 

34 
16 

30 
15 

30 
15 

30 
18 

35 
6 

29 
-  2 

31 
11 

35 
4 

36 

15 

34 

7 

38 

2 

35 
11 

40 
1? 

42 

15 

40 
14 

37 
30 

44 
29 

42 
29 

45 
70 

43 
77 

36 
73 

71 

74 

41 
70 

39 
15 

54 
70 

70 

65 
32 

63 
47 

70 
54 

41.5 
19,1 

BOONTON  2  SE 

MAX 

MIN 

35 
20 

30 
18 

33 
18 

23 
15 

30 
20 

31 
19 

35 
15 

32 

17 

30 
9 

35 
17 

33 
11 

30 
13 

37 
17 

38 
22 

38 
19 

40 
18 

40 
75 

37 
31 

45 
31 

40 
22 

43 
75 

38 
23 

35 
77 

35 
74 

45 
7? 

29 
15 

35 
70 

50 
32 

55 
34 

60 
40 

50 
41 

38.4 
21  .8 

BURLINGTON 

MAX 
MIN 

35 
23 

37 
20 

33 
20 

30 
19 

30 
19 

33 
19 

32 

15 

32 
19 

34 
15 

35 
25 

34 
12 

36 
16 

36 

20 

39 
21 

38 
28 

42 
75 

40 
31 

47 
33 

44 
32 

41 
28 

41 
77 

41 
25 

40 
25 

53 
28 

47 
25 

40 
20 

57 
77 

78 
41 

70 
43 

71 
43 

70 
58 

43.1 
75.9 

CANOE  BROOK 

MAX 
MIN 

35 
18 

31 
18 

34 
19 

26 

17 

30 
20 

33 
18 

36 

11 

31 
13 

30 
13 

34 

19 

34 
4 

30 

5 

36 
12 

39 
15 

38 
14 

41 
13 

40 
75 

37 
30 

45 
26 

42 
71 

44 
75 

39 
73 

37 
73 

37 
7^ 

48 
73 

29 

17 

39 
19 

56 
38 

57 
31 

59 
47 

54 

43 

39.4 
70.5 

CAPE  MAY  3  W 

MAX 
MIN 

38 
27 

34 
24 

33 
25 

28 
21 

26 

20 

30 
16 

30 
22 

30 
22 

34 
24 

33 
18 

34 
17 

35 
23 

35 
28 

37 
29 

38 
77 

45 
36 

45 

35 

45 
34 

44 
35 

39 

30 

57 
79 

42 

30 

50 
79 

49 
79 

43 
25 

49 
30 

75 
40 

59 
44 

57 
45 

52 
42 

41.7 
28.6 

CHARLOTTEBURG 

MAX 

MIN 

33 
17 

24 
14 

30 
14 

20 
12 

27 

17 

30 
11 

32 
9 

28 

10 

28 
11 

33 
15 

31 
8 

28 
2 

35 

7 

34 
17 

37 
15 

39 
12 

39 
15 

37 
30 

49 
28 

40 
18 

42 
21 

34 
17 

35 
70 

34 
19 

19 

25 
1  1 

34 
14 

52 
29 

55 
30 

57 
34 

59 
38 

36.5 
17.3 

CLAYTON 

MAX 

MIN 

34 
20 

34 
21 

33 
17 

27 
15 

26 

17 

31 

17 

26 

5 

28 
12 

29 
11 

32 

17 

34 

11 

34 
15 

36 
18 

41 
21 

40 
23 

40 
20 

43 
3? 

47 
34 

45 
34 

40 
29 

39 
22 

40 
28 

35 
73 

51 
27 

43 
70 

39 
18 

55 
25 

80 
41 

72 
44 

68 
44 

67 
53 

41.5 
73.7 

ELI7ABETH 

MAX 

MIN 

3» 
19 

37 
17 

31 
21 

33 
11 

34 

19 

40 
16 

34 

11 

32 

15 

35 
12 

34 
21 

33 
9 

39 
11 

41 

16 

41 
2? 

45 

70 

44 
72 

38 
31 

45 

30 

45 
27 

47 
24 

42 

25 

38 
72 

41 
71 

52 
24 

45 
21 

38 
17 

56 
27 

75 
42 

57 
40 

68 

40 

70 
51 

43.7 
72.5 

ESSEX  EELLS  SERV  BLOG 

MAX 
MIN 

35 
20 

36 
18 

35 
16 

30 
19 

28 
20 

28 

19 

37 
16 

35 
18 

35 
12 

34 
16 

31 
10 

33 
14 

34 
18 

33 

20 

35 
24 

37 
17 

37 
32 

39 
32 

40 
79 

47 
20 

47 
24 

37 
70 

35 
75 

38 
78 

47 
16 

35 
17 

40 

20 

47 
35 

60 
38 

57 
40 

51 
41 

38.5 
77.4 

FLEMINGTON  1  NE 

MAX 

MIN 

33 
17 

34 

16 

32 
15 

28 
18 

28 
18 

34 
16 

29 

I 

29 

12 

35 

7 

35 
18 

33 

7 

34 
11 

11 

37 
16 

40 
13 

41 

13 

38 
30 

48 

30 

43 
31 

43 
19 

40 
25 

36 
74 

35 
71 

49 
21 

43 
19 

35 
19 

56 

15 

72 
32 

68 
35 

65 
39 

70 
58 

41  .3 
20.4 

FREEHOLD 

MAX 
MIN 

32 
19 

34 
18 

29 
20 

3P 
17 

29 

17 

35 
15 

31 
8 

31 
13 

35 

10 

32 
23 

31 
6 

35 
8 

36 
15 

37 
22 

41 
18 

40 
21 

39 
32 

43 

30 

45 
79 

41 
26 

39 
25 

38 
75 

38 
22 

52 
27 

45 
73 

38 
18 

55 
?B 

76 
41 

66 
41 

67 
40 

71 
54 

41  ,6 
22.9 

HAMMONTON  2  NNE 

MAX 
MIN 

AO 
22 

33 
20 

34 
23 

29 

18 

29 
18 

28 

17 

33 
9 

32 

11 

29 

10 

33 
18 

32 
8 

32 
11 

34 
17 

34 

20 

38 
20 

38 
19 

46 
77 

43 
33 

47 
79 

46 
79 

34 

70 

40 
75 

42 
25 

40 
27 

52 
75 

36 
19 

40 
77 

50 

80 
42 

77 
43 

70 
44 

41.2 
73.1 

HIGH  POINT  PARK 

MAX 
MIN 

28 

7 

24 
15 

27 

7 

17 
6 

22 

10 

31 
6 

30 
2 

24 
4 

24 
0 

31 
10 

30 
-  2 

28 
7 

34 
6 

33 
10 

34 
8 

31 
16 

32 
21 

31 
24 

48 
18 

37 
17 

40 
15 

31 
1? 

33 
11 

32 
16 

42 

10 

26 
4 

37 
13 

51 
25 

59 
31 

53 
33 

55 
40 

33.9 
17.8 

HIGHTSTOWN  1  N 

MAX 
MIN 

33 
20 

34 
19 

32 
19 

28 
18 

30 
18 

33 
15 

30 
9 

28 
14 

33 
10 

33 
23 

32 
10 

35 
10 

35 
17 

35 
21 

39 
19 

39 
20 

39 
32 

44 
32 

41 
30 

43 
25 

39 
26 

38 
25 

37 
24 

50 
77 

45 
23 

38 
19 

55 
25 

75 
41 

64 
41 

68 
41 

71 
55 

41.2 
23.5 

INDIAN  MILLS  2  W 

MAX 

MIN 

33 
21 

33 

19 

27 
20 

28 
18 

27 

18 

32 

17 

30 
6 

29 

11 

32 
12 

33 
23 

30 
4 

34 
10 

35 
15 

36 
21 

38 
14 

40 
14 

42 
32 

45 

?1 

43 
28 

38 
24 

37 
22 

40 
23 

38 
75 

57 
75 

43 
24 

40 
17 

56 

23 

80 
43 

65 
41 

67 
43 

59 
54 

41.1 
22.5 

JERSEY  CITY 

MAX 
MIN 

30 
20 

34 

19 

25 
16 

30 
18 

31 
21 

35 
20 

31 
16 

30 
16 

32 
15 

30 
16 

30 
12 

35 
16 

37 
19 

37 
24 

40 
22 

37 
26 

35 
32 

44 
33 

40 

31 

42 
32 

38 
28 

35 
25 

38 

71 

48 

30 

38 
70 

35 
20 

53 
30 

59 
43 

53 
41 

57 
40 

60 
49 

39.0 
24.9 

LAMBERTVILLE 

MAX 
MIN 

34 
21 

35 
20 

31 
17 

31 
18 

31 
18 

35 
11 

30 
5 

31 
15 

33 
9 

35 
23 

32 
12 

36 

7 

37 
16 

38 
21 

40 
15 

42 
17 

37 
36 

47 
33 

42 
37 

41 
24 

39 
25 

38 
25 

37 
25 

49 
26 

43 
23 

41 
18 

55 
22 

73 
35 

65 

38 

55 
41 

58 

57 

41.7 
22.8 

LAUREL  TON  1  E 

MAX 
MIN 

LAYTON  3  NW 

MAX 

MIN 

30 
12 

33 
10 

28 
14 

28 

5 

30 
17 

36 
6 

35 

-  5 

28 

11 

34 
10 

34 
15 

30 
5 

37 

-  5 

37 
12 

38 
16 

41 
5 

40 
6 

38 
30 

47 

30 

43 

27 

44 
15 

39 

21 

35 
13 

35 

13 

40 

17 

38 

17 

35 
6 

52 
12 

60 

37 

60 
25 

58 
38 

58 
52 

39.7 
15.8 

LITTLE  FALLS  I  E 

MAX 
MIN 

37 
20 

32 
18 

37 
18 

28 
16 

33 
21 

37 
19 

40 
13 

36 

17 

36 
14 

37 
22 

35 
11 

36 
13 

41 

17 

47 
24 

43 
22 

44 
18 

42 
30 

40 
37 

50 
?9 

44 
73 

46 
26 

40 
75 

38 
71 

41 
79 

50 
73 

31 

17 

41 
77 

50 
40 

70 
35 

60 
40 

65 
40 

42.4 
73.1 

LONG  BRANCH 

MAX 
MIN 

35 
20 

34 
20 

30 
20 

30 
20 

30 
20 

35 

17 

29 

13 

29 
15 

33 
13 

30 
17 

30 
10 

35 
11 

37 
20 

36 
25 

40 
22 

38 
24 

39 
37 

47 
33 

43 
33 

41 
28 

38 
78 

38 
75 

37 
73 

51 
79 

33 
73 

38 
21 

58 
78 

75 
46 

49 

40 

50 

60 
47 

39.9 
74.5 

LONG  VALLEY 

MAX 
MIN 

32 
16 

33 
15 

28 
12 

29 
14 

30 
17 

35 
15 

30 
2 

31 
If) 

34 
-  2 

35 

15 

31 
6 

37 

7 

39 
17 

36 
15 

40 
15 

i; 

38 
79 

45 

30 

40 
25 

47 
15 

39 
25 

35 
18 

37 
19 

45 
19 

39 

18 

38 
13 

57 
18 

68 
30 

54 
79 

58 

40 

66 
55 

40.2 
18.2 

"ILLVILLE 

MAX 
MIN 

42 
24 

35 
22 

35 
24 

29 
19 

31 
20 

28 

18 

33 
9 

31 
13 

31 
14 

33 
19 

33 

10 

32 
16 

35 
18 

35 
22 

39 
20 

39 

4? 
78 

46 
36 

45 
31 

46 
29 

35 
29 

40 
27 

42 
77 

41 
79 

53 
77 

37 
27 

40 
77 

56 

37 

79 
45 

58 
45 

63 
45 

41  .7 
25.0 

MOORESTOWN 

MAX 
MIN 

33 
23 

34 
20 

29 
19 

26 
18 

27 
18 

31 
19 

28 
14 

29 
15 

31 
15 

33 
16 

30 
13 

35 

13 

35 
18 

36 
23 

39 
23 

40 
73 

40 
33 

47 
33 

42 
78 

37 
28 

39 
28 

39 
77 

39 
75 

53 
30 

33 

77 

40 
20 

55 
78 

78 
42 

66 
47 

57 

59 
53 

40.7 
74.9 

MORRIS  PLAINS 

MAX 
MIN 

34 
19 

31 
16 

34 
17 

21 
14 

29 
19 

31 

17 

34 
12 

31 
14 

29 
9 

35 
19 

33 
10 

31 
13 

37 
16 

38 
21 

38 
20 

41 
15 

37 
77 

36 
31 

45 
29 

46 
70 

43 
25 

39 

70 

37 
70 

38 
73 

45 
71 

79 

15 

39 
70 

53 

37 

57 
34 

58 

50 

40 

38.7 
71.0 

NEWARK  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

33 
22 

36 
20 

28 

18 

31 
19 

33 
21 

36 

20 

33 

17 

31 
19 

36 
17 

33 
19 

33 
14 

38 
19 

40 
21 

40 
26 

44 
25 

40 
77 

39 

31 

47 
35 

43 
33 

44 
30 

39 
28 

37 
77 

40 
24 

51 
30 

37 
21 

37 
19 

58 
77 

72 
45 

57 
41 

64 
43 

52 

50 

41.7 
75.1 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

MAX 
MIN 

32 
19 

34 
17 

32 

17 

30 
18 

32 
19 

34 
16 

32 

n 

29 

15 

33 
12 

34 
23 

33 
10 

37 
12 

38 
18 

38 
23 

40 
20 

40 
25 

38 
37 

45 
33 

43 
31 

44 
76 

40 
25 

37 
75 

37 
23 

49 
27 

45 
23 

37 
19 

55 
75 

73 
41 

58 
41 

69 

39 

58 
57 

41.8 
74.0 

NEWTON 

MAX 
MIN 

33 
18 

29 
15 

32 
16 

21 
14 

21 
18 

30 
15 

32 

5 

31 
12 

28 
2 

34 
15 

32 

9 

30 
-  1 

35 
15 

32 
20 

37 
10 

39 
9 

37 
15 

35 
30 

47 
79 

40 

17 

43 
74 

35 
70 

37 

70 

35 
75 

43 

19 

27 
17 

36 
17 

52 
37 

67 
79 

50 

35 

60 
40 

37.0 
1  8,0 

PATERSON 

MAX 

MIN 

38 

20 

34 
18 

31 
20 

26 
16 

33 
21 

33 
21 

38 
14 

35 
18 

33 
15 

36 
19 

33 

11 

33 
16 

40 
18 

42 
24 

41 
22 

40 

17 

39 
33 

38 
37 

47 
31 

45 
76 

4B 
77 

41 
75 

37 
27 

39 
77 

57 
72 

37 
17 

44 
7? 

59 
32 

71 
38 

59 

40 

63 
41 

41  ,3 
73,4 

PEMBERTON  3  E 

MAX 
MIN 

35 
20 

36 
19 

34 
21 

79 
18 

30 
17 

13 
14 

29 

4 

31 
12 

31 
8 

35 
23 

30 
6 

36 
8 

35 

13 

35 
19 

41 
19 

40 
15 

47 
32 

47 
30 

43 
30 

43 
75 

40 
23 

39 
24 

39 
25 

57 
74 

46 
74 

39 

1  7 

55 

71 

79 

39 

69 
47 

69 
47 

70 
54 

47.5 
72.2 

PMILLIPSBUBG 

MAX 
MIN 

35 
19 

34 
15 

32 
16 

31 
15 

31 
14 

38 
14 

31 
6 

30 
15 

33 
14 

35 
14 

34 
13 

36 
12 

35 
16 

37 
15 

41 
18 

47 
18 

39 
31 

45 
32 

45 
30 

25 

43 
23 

38 
75 

37 
24 

46 
25 

45 
21 

38 
17 

57 
73 

59 

31 

67 
38 

59 
41 

58 
57 

42.1 
21.7 

PLAINFIELO 

MAX 
MIN 

34 
20 

37 
18 

32 
21 

30 
17 

34 
20 

40 
19 

32 
14 

34 
17 

37 
13 

37 
22 

34 
11 

42 
10 

42 
19 

40 
24 

45 
20 

41 
73 

37 
32 

47 
37 

43 
29 

45 
74 

42 

76 

37 
73 

40 
74 

51 
75 

43 
73 

37 
18 

57 
77 

73 
47 

57 
39 

65 

40 

67 
51 

43.0 
23.8 

RIOGEFIELD 

MAX 
MIN 

32 
21 

35 
19 

25 
18 

32 
18 

34 
22 

43 
18 

35 
13 

34 
17 

36 
14 

31 
17 

33 
11 

40 
14 

40 
18 

42 
25 

43 
20 

43 

38 
33 

47 
37 

45 
31 

46 
77 

41 
78 

37 
77 

45 
73 

51 
79 

37 

70 

38 
IB 

55 
76 

71 
45 

58 
39 

61 
41 

55 
48 

47.7 
74.3 

SHILOH 

MAX 
MIN 

34 
23 

34 

20 

32 
IB 

27 
18 

26 

18 

3! 

19 

30 
12 

30 
14 

33 
14 

33 
22 

31 
10 

35 
13 

35 
18 

37 
22 

39 
22 

40 
77 

44 
32 

45 
34 

45 
30 

47 
79 

39 
28 

41 
76 

40 
75 

57 
79 

49 
25 

40 
20 

54 
79 

77 
39 

74 
43 

57 

44 

57 
53 

41  .9 
74.9 

See  R«{erenc«  Notes  FoUowing  Station  Ind«x 
-    29    - 


DAILY  TE^'[PERATURES 


NEW    JERSEY 
MARCH    1960 


Day  Ol  Month 

« 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10  ' 

1 

111 

12 

37 
9 

13 

36 
16 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

SOMERVILLE 

MAX 
MIN 

12 

19 

34 
18 

29 

17 

30 
18 

32 

19 

36 

15 

30 
10 

30 
15 

33 

5 

35 
22 

32 
9 

36 
20 

41 
17 

41 
19 

37 
32 

46 

31 

41 
28 

42 
22 

39 
25 

37 
25 

37 
22 

49 
25 

42 
73 

38 
16 

56 
19 

71 
37 

59 
38 

65 
40 

69 

57 

41  .1 
72.2 

SUSSEX  3  N 

MAX 
MIN 

32 

15 

26 

14 

30 
15 

20 
12 

22 

10 

30 
15 

32 

10 

32 

11 

27 

5 

34 
10 

29 

1 

29 

0 

36 

4 

35 
19 

36 

14 

38 
13 

39 
20 

35 
29 

47 
29 

44 
IB 

42 
23 

35 
18 

35 
19 

35 

17 

44 

18 

22 

0 

40 
13 

52 
28 

62 

30 

61 
32 

62 
38 

37.0 
16.1 

TOMS  RIVER 

MAX 

MIN 

35 
19 

36 
18 

31 
24 

33 
22 

32 

18 

37 
15 

32 
6 

32 

10 

35 
9 

35 
24 

34 
5 

39 
8 

38 

17 

39 
22 

41 
16 

41 
1  4 

42 
33 

46 
30 

46 
32 

38 
2" 

40 
22 

41 
21 

39 
24 

53 
74 

47 
25 

38 

15 

50 
70 

76 
34 

67 
35 

65 
42 

72 
52 

42.9 
22.1 

TRENTON  WB  CITV 

MAX 
MIN 

32 
22 

33 
20 

27 
18 

29 

19 

29 
18 

32 

18 

28 
16 

29 

17 

31 
15 

33 
16 

31 
14 

35 
16 

36 
20 

37 
23 

39 
23 

39 
27 

39 
32 

45 
35 

41 
32 

42 
31 

37 
28 

38 
26 

36 
25 

50 
31 

32 
23 

39 
21 

56 
31 

75 

44 

60 
42 

68 
42 

70 
56 

40.3 
25.8 

TUCKERTON 

MAX 

MIN 

34 
22 

36 

18 

30 
20 

30 
16 

30 
15 

35 

15 

32 

10 

32 
11 

36 

10 

35 
23 

32 

5 

37 
U 

37 
16 

40 
20 

41 
16 

40 
14 

45 
34 

45 
31 

46 
30 

42 
25 

40 
23 

40 
25 

40 
24 

53 
77 

50 
22 

40 
17 

50 
71 

80 
40 

62 
42 

56 
42 

62 

48 

42.2 
22.4 

WOODSTOWN 

MAX 

MIN 

35 
23 

35 

20 

34 
20 

29 
18 

29 
20 

34 
18 

32 

5 

31 
15 

33 

13 

35 
21 

35 
12 

35 
15 

35 

17 

36 
21 

40 
20 

40 
19 

43 
32 

48 

46 
30 

47 
28 

40 
28 

41 
25 

41 
75 

57 

76 

48 

70 

57 
74 

79 
35 

74 
44 

65 
44 

69 
55 

43.2 
24.2 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


station 

And 

Depth 

Day  of  month 

1 

>  \' 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24  2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STATION 

1  INCH 

MAX 

29 

30 

31 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

31 

30 

30 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

33 

35 

33 

31 

31 

39 

33 

31 

39 

49 

49 

49 

55 

33.9 

WIN 

27  i 

29 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

31 

30 

31 

30 

30 

31 

31 

31 

31 

36 

40 

43 

49 

31.6 

2  INCHES 

MAX 

30  i 

30 

31 

31 

30 

31 

31 

31 

30 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

33 

34 

35 

34 

32 

32 

37 

33 

31 

38 

46 

45 

47 

53 

33.8 

MIN 

28 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

31 

32 

31 

32 

31 

31 

31 

32 

31 

31 

36 

40 

42 

48 

31.8 

4  INCHES 

MAX 

30' 

32 

32 

32 

32 

31 

31 

31 

31 

31 

32 

32 

31 

31 

31 

31 

31 

32 

33 

34 

33 

32 

32 

36 

32 

31 

37 

46 

45 

47 

53 

33.6 

MIN 

28 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

31 

31 

31 

32 

31 

31 

31 

32 

31 

31 

36 

40 

42 

47 

31  .8 

8  INCHES 

MAX 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

34 

35 

35 

35 

34 

34 

36 

34 

33 

36 

42 

43 

45 

49 

34.4 

MIN 

30 

32 

32 

32 

32 

31 

31 

31 

31 

32 

32 

32 

31 

31 

31 

31 

31 

32 

33 

33 

33 

32 

32 

32 

33 

32 

32 

36 

40 

40 

45 

32.8 

12  INCHES 

MAX 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

32 

32 

32 

33 

33 

33 

33 

33 

34 

35 

34 

34 

33 

35 

34 

34 

35 

39 

40 

41 

46 

34.4 

MIN 

31 

33 

33 

33 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

33 

33 

34 

34 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

35 

39 

40 

41 

33.2 

16  INCHES 

MAX 

33 

34 

34 

34 

34 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

34 

34 

35 

35 

35 

34 

35 

35 

34 

35 

38 

41 

41 

44 

34.6 

MIN 

32 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

32 

32 

33 

33 

33 

33 

34 

34 

33 

33 

34 

34 

33 

33 

35 

38 

40 

41 

32.6 

Slope  of  Ground:   Flat.   Soil  Type:   Loam, 
to  a  Brown  Electronik  Potentiometer. 


Ground  Cover:   Kentucky  bluegrass.   Instrumentation:   Copper-constantan  Thermocouples  connected 


a  NoleB  Following  Slation  Index 
-    30    - 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 

NEW    JERSEY 
MARCH    1960 

Day  ol  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ATLANTIC    CITV    WB    AIRPORT 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 
WTR    EQUIV 

T 

9.2 
2 
.2 

.4 

7 
.6 

.3 

7 

.6 

6 
.6 

.3 

4 

.4 

4 
.4 

3 
.3 

2.0 
4 
.3 

3 
.2 

3 
.2 

2 
.2 

1 

1 

T 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

.2 

T 

1.0 

T 

T 

T 

T 

ATLANTIC   CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

~ 

~ 

: 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

BASS    RIVER    ST    FOREST 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

- 

- 

* 

Lo.e 

- 

- 

- 

- 

- 

1.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

BELVIDERE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8.0 
18 

1.0 
17 

T 
14 

12 

T 
11 

9 

8 

6 

5 

4 

2 

1 

1 

1 

1.0 

1 

T 

T 

T 

T 

.5 

T 

T 

T 

T 

T 

CHARLOTTEBURG 

SNOWFALL 
SN    ON  GND 

T 

T 

T 

T 

9.5 
19 

2.0 
21 

20 

19 

.5 
17 

16 

15 

14 

13 

13 

12 

10 

9 

3.0 
12 

10 

8 

7 

5 

.5 
5 

1.5 

7 

6 

5 

5 

4 

2 

CLAYTON 

SNOWFALL 
SN    ON  GND 

6.4 
6 

6 

2.0 
7 

7 

T 
7 

T 
6 

6 

1.5 
6 

6 

3 

3 

T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

1.0 

T 

T 

FLEMINGTON    1    NE 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 

T 

T 

L6.5 
17 

2.0 
18 

.5 
18 

16 

16 

.5 
15 

13 

12 

12 

10 

9 

7 

6 

4 

3.0 

6 

3 

T 
2 

1 

T 

T 

2.0 

1 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

FREEHOLD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7.0 

7 

1.5 
9 

1.5 
10 

8 

.2 
8 

7 

6 

6 

6 

5 

4 

3 

2 

T 

.8 

T 

T 

T 

T 

T 

1.8 

T 

T 

T 

HICHTSTOWN   1    N 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 

T 

7.5 

7 

1.5 
9 

1.5 
10 

9 

9 

.2 
9 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

2 

1 

1.0 
1 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

1.2 

T 

T 

INDIAN    MILLS    2    W 

SNOWFALL 
SN    ON  GND 

T 

9.0 
9 

1.0 

7 

1.3 

7 

6 

.6 
6 

T 
5 

5 

1.3 
5 

4 

3 

3 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

1.5 

1 

T 

.7 
T 

T 

T 

T 

LAMBERTVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

9.0 
9 

5.0 
14 

T 
12 

10 

T 
9 

8 

6 

6 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

1.0 

1 

T 

T 

T 

T 

1.0 
T 

T 

T 

LAYTON    3    NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

. 

- 

11.0 
14 

3.5 
16 

16 

15 

15 

15 

14 

14 

14 

10 

8 

7 

6 

4 

2.0 

5 

3 

3 

2 

2.5 

- 

- 

- 

1 

LITTLE   FALLS    1    E 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 
T 

1.5 
2 

15.5 
17 

.1 
17 

15 

13 

.3 
11 

11 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

2.5 
6 

4 

.1 
4 

2 

1 

1.0 
2 

2.0 
3 

2 

1 

T 

.1 
T 

LONG    BRANCH 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 

T 

13.0 
12 

5.0 

17 

1.0 
18 

17 

.3 

14 

.2 
12 

10 

T 
9 

8 

6 

4 

3 

2 

1 

i 

T 

T 

T 

T 

3.0 
2 

T 

T 

T 

T 

LONG    VALLEY 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

- 

- 

14. t 

6.0 

2.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3.0 

- 

- 

- 

- 

2.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

MAYS    LANDING 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

• 

9.0 

2.0 

7 

- 

.3 

.5 

- 

2.0 

5 

T 

T 

1.0 

1.0 

1 

MILLVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7.8 

- 

.5 

- 

.8 

- 

- 

3.0 

7 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

~ 

- 

~ 

- 

- 

- 

' 

MOORESTOWN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 

T 

3.0 
3 

6.0 
9 

8 

7 

4 

.5 
3 

3 

.5 
3 

2 

1 

T 

T 

T 

2.0 

1 

1.0 

1 

T 

MORRIS    PLAINS 

SNOWFALL 
SN    ON  GND 

.5 
1 

14. e 
15 

T 

T 

- 

.1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3.0 
3 

- 

T 

T 

1.0 

1 

T 
T 

T 
T 

T 

NEWARK    WB   AIRPORT 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 
WTR    EQUIV 

12.5 
T 

1.4 

14 

1.3 

T 

13 

1.3 

12 
1.3 

.1 

9 

1.2 

T 
7 
1.1 

6 
1.0 

T 
5 
.9 

4 
.7 

3 
.5 

2 
.4 

T 

T 

T 

2.0 
2 
.2 

T 

T 

2.9 

T 

2 
.2 

T 

.1 

NEW    BRUNSWICK    EXP   STA 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

6.0 

6 

1.0 

6 

1.0 
6 

5 

4 

4 

4 

3 

3 

2 

2 

2 

1 

T 

.8 
T 

T 

1.0 

T 

T 

NEWTON 

SNOWFALL 
SN    ON  GND 

T 

T 

T 
T 

14.0 
14 

T 
13 

11 

8 

T 
7 

6 

6 

5 

5 

5 

4 

4 

3 

1.5 
4 

3 

T 

T 

T 

.8 
T 

T 
T 

T 

T 

PATERSON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

21.0 
21 

18 

14 

12 

.2 

8 

- 

- 

- 

- 

- 

2.0 

.3 

.9 

T 

PEMBERTON   3    E 

SNOWFALL 
SN    ON  GND 

T 

8.7 
9 

T 
9 

1.0 
9 

8 

T 
7 

.3 
6 

6 

.5 
5 

4 

3 

2 

1 

1 

T 

T 
T 

l.C 

T 

PHILLIPSBURG 

SNOWFALL 
SN    ON  GND 

8.0 
8 

6.0 
14 

13 

11 

8 

7 

4 

2 

2 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

PLAINFIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

• 

14.5 

T 
12 

10 

7 

.2 
5 

5 

4 

4 

3 

2 

1 

T 

2.5 

T 

1.8 

T 

T 

RAHWAY 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

14.3 
14 

1.3 

15 

12 

10 

T 
10 

T 
9 

7 

5 

2 

1 

T 

T 
T 

1.4 

1 

T 

RIDGEFIELD 

SNOWFALL 
SN    ON  GND 

13. ( 
13 

3.0 
16 

.1 
14 

9 

T 
8 

T 
8 

7 

7 

6 

5 

3 

1 

T 

T 

2.0 
2 

T 

T 

l.t 

1 

T 

T 

SOMERVILLE 

SNOWFALL 
SN    ON  GND 

12.! 
13 

1.0 
9 

8 

7 

6 

.5 

6 

- 

- 

- 

- 

2.C 

1 

1.; 

>      T 

T 

TRENTON    WE   CITY 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

.1 

T 

T 

7.9 

1 

.5 
8 

.2 

7 

5 

.3 
3 

3 

2 

T 
2 

1 

1 

1 

T 

T 

.5 
T 

l.E 
1 

T 

T 

1 

T 

T 

.] 

WANAQUE    RAYMOND   DAM 

SNOWFALL 
SN    ON  GND 

- 

- 

T 

17. 

] 

" 

- 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3.E 

- 

- 

- 

- 

i.( 

)  4.; 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Prior  to  March  12,  1960  some  observers 
be  consistent  with  that  reported  for  t 
instruction  was  issued  requesting  that 


t  stations  labeled  WB  adjusted  the  observed  water  equivalent  value  to 
he  previous  observation  and  intervening  snowfall.   On  March  12  a  general 
each  water  equivalent  observation  be  recorded  as  measured. 


See  reference  notes  following  Station  Index 


TOTAL  PRECIPITATION 


NEW  JERSEY 
MARCH  1960 


Isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will 

be  available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".   Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  particularly 

in  mountainous  areas. 


32 


AVERAGE  TEMPERATURE 


NEW  JERSEY 
MARCH  1960 


Isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will 

be  available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".   Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  particularly 

in  mountainous  areas. 


STATION  INDEX 


^ 

"1 

OBSERVAnON 

i 

1 

1 

1 

TIME  AND 
TABLES 

STATION 

Q 

COUNTY 

< 

E 

1 

OBSERVER 

■ 

^ 

i 

3 

1 

1 

1^ 

ALLENOALf 

f>10C 

BEPGEN 

41   n? 

Og 

2  TO 

c 

6EPGEN    COUNTY    ENGINEERS 

ATLANTIC    CITY    WR    *P 

mil 

ATLANTIC 

39    27 

J^ 

56 

MID 

MID 

7P 

C    HJ 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

ATLANTIC    CITY 

ATLANTIC 

39    23 

10 

STATE    MARINA 

50 

IIP 

BASS    RIVEP    ST    FOPEST 

ftsze 

flUPLlNGTON 

39    37 

26 

20 

6P 

H 

N.J.    FORESTRY    SERVICE 

BELLEPLAIN 

r6QP 

CAPE    HAY 

39    16 

52 

49 

5P 

5P 

MRS.    ED    C.    HOFFMAN 

BELMAft 

P7?l 

MONMOUTH 

*0    10 

07 

19 

8A 

BELMAR    WATER    WORKS 

BfLVlDEPF 

PT?0 

WAPPEN 

*P   so 

05 

279 

!P 

9P 

H 

CLEMENT    HAUPT 

BF''NABD«;V1LLE    ?    F 

SOMERSET 

32 

740 

BERNARDS    WATER    COMPANY 

BLACKWELLS    KILLS 

08*T 

SOMEBSFT 

10 

40    29 

15 

27 

TA 

HENPY    M.    MILLER 

BOONTON    2    Se 

0907 

40    ^* 

2* 

260 

SA 

BA 

JERSEY    CITY    WATER    WORKS 

BOUNO  B^rov   1  w 

r«7 

SOMERSET 

10 

40    33 

33 

20 

8A 

AMERICAN    CYANAMID   CO. 

097f) 

MISSEX 

41    09 

*5 

580 

7A 

ALBERT    H.    DAVENPORT 

BUPLINGTON 

BtlPLlNGTON 

PUBLIC    SVC.    E.     *    G.    CO. 

CANISTEAfi    OESFPVOIB 

1«T 

SUSSEX 

41    07 

3P 

1040 

8A 

NEWAPr    WATFB    DEPABTMENT 

CANOE     BBflOK 

1335 

ESSEX 

40     45 

180 

9A 

9A 

9A 

COMMONWEALTH    WATER    CO. 

CANTON 

13*3 

SALEM 

39    ?8 

25 

20 

9A 

6EPTRU0E    S.    WILLIS 

CAPE    MAY     J    W 

1351 

CAPE    MAY 

38    56 

57 

17 

5P 

5P 

c 

N.WEST    MAGNESITE    CO. 

CEOAO    COOVF 

147? 

ESSEX 

40    52 

13 

BA 

J.    A.    PLUNKFTT 

CENTEOTON 

151? 

SALFM 

39    11 

10 

80 

c 

JOHN    HOPKINS    UNI. 

CHAPLOTTFBUPr, 

15fl? 

PASSAIC 

41     03 

76 

760 

7A 

7A 

H 

NEWARK    WATER    DEPT. 

CHATHAM 

1590 

MORPIS 

165 

an 

EDWAPD    P.    MOLITOP 

CHATSWOPTM    5    S 

1596 

BUOHHGTON 

19     44 

37 

90 

5P 

5P 

INACTIVE       5/58 

CLAYTON 

nOfl 

GLOUCFSTFP 

39     39 

06 

120 

6P 

6P 

H 

HARPY    P.     CAMPBELL 

CLINTON 

17*9 

HtlNTEBOON 

10 

*0    IB 

^^ 

100 

6P 

L.    W.    KLOCKNEP 

eLI7A'>ETH 

?fi4*. 

imtON 

40    40 

14 

33 

5R 

5P 

UNION    CO,    PAOr    COMM. 

ELI7ABETMP^^PT 

?65? 

UN  t  ON 

40    36 

1? 

10 

MIO 

C 

SEWAGE    TREATMENT    PLANT 

ESSEX    FfLLS    SEPV    SLOG 

2768 

40    50 

750 

c 

HOPOUGH    ESSEX    FELLS 

FLEMINGTON    1    NE 

30?9 

HUNTEROON 

10 

40    31 

5P 

FOOTESCUE 

3102 

CUMBERLAND 

39    14 

10 

^ 

7A 

JOHN    LOPER 

FffEEHOLO 

31H1 

MONMOUTH 

10 

40    15 

]7 

194 

6P 

6P 

C    H 

FRANK     J,    MOPEAU 

GLASSROOO 

3?<)1 

GLOUCESTER 

39    4? 

f^^ 

150 

f 

PROF,    J.    B.    SANC.BFF 

GBEAT    MFflOnws    4    N 

■^4Ift 

40    56 

55 

540 

C 

GBEENWOOO    LAKF 

3516 

PASSAIC 

41    09 

20 

6&0 

7A 

GEORGE    T,    WIGGINS 

HACKENSACK 

3572 

BERGEN 

40    53 

03 

10 

c 

BERGEN    COUNTY    ENGINEERS 

HAMMONTON    2    NNE 

3662 

ATLANTIC 

39    39 

4fl 

85 

HA 

8A 

W,    HUBBARD    PAPKHURST 

HIGH    POINT    PAPK 

39TS 

SUSSEX 

*I     IH 

40 

1570 

0A 

8A 

N.    J,    DEPT, OF    CONS. 

HIGHTSTOWN    1    N 

MFPCER 

10 

40    16 

100 

JAMES    P.    PICKERING 

HIGHTSTOWN    PUMPING    STA 

MFRCER 

32 

DEPT.    WATER    +    SEWAGE 

INDIAN    MILLS     ?    W 

•.229 

BUPLINf.TflN 

39    46 

100 

7P 

TP 

H 

EDWARD    ENTWISTLE 

IPVINCTON 

(.260 

ESSEX 

40     41 

,^ 

120 

MIO 

c 

JOINT    MEETING    GARAGE 

JEBSEV     CITY 

6119 

HUDSON 

40     44 

04 

135 

M«0 

MID 

JERSEY    CITY    WATER    OEPT. 

LA"BE»TVILLe 

40    22 

E.    E.    CASE 

LAUOELTON    1     E 

<.70P 

OCEAN 

40    04 

07 

20 

MID 

Min 

r  f 

GEORGE    G.    WADDILL 

LAVTHN    1    NW 

4735 

SUSSEX 

41      15 

51 

480 

6P 

6P 

H 

A.    M.    DEPUF 

LITTLE    FALLS    1    E 

4flB7 

PASSAIC 

40    53 

1* 

157 

9A 

9A 

C    H 

PASSAIC     VIV.     WTP.     COMM. 

LONG   6PANCH 

49R7 

MONMOUTH 

40    IB 

59 

3ft 

MID 

MID 

C    HJ 

WILLIAM    D.     mAPTIN.     JR. 

LONG    VALLEY 

5001 

MOPPIS 

10 

40    46 

6P 

6P 

ARTHUR    BAOKMAN 

LUMSFPTON 

BUPLINCTON 

JAMES    LAWTON 

MACOPIN     INTAKE 

S071 

PASSAIC 

41     01 

74 

5  84 

9A 

NEWARK    WATEP    DEPT. 

MAHWAH 

Sin* 

BFDGEN 

41    06 

10 

253 

7A 

ROBERT    G.    GLASGOW 

MANVILLF 

Siq7 

SOMERSET 

10 

*0    33 

34 

50 

HID 

JOHN    L.    RADCLIFFE 

MAPLROPO    Sfs 

524* 

40    20 

MAYS    LANniNr. 

53*6 

ATLANTIC 

39     ?7 

44 

SO 

5P 

H 

ELMER    EARLE 

MIDLAND    TAor 

5501 

BEPGEN 

40     59 

09 

210 

MIO 

RIDGEWOOD    WATER    CC. 

ILLVILLE 

ILTON 
MOOPESTOWN 
MORPlS  PLAINS 
lEWARK  WB  AIRPI 

NEW  BRUNSWICK  I 


OAK    RIDGE    I 


STATION 


HILLIPSBUPG  BRIDGE 


I  WATER  WORKS 


SPLIT 
SPRINC 
SUSSEi 

TOMS    t 

TRENTt 

TUCKEt 


WOOOCLIFF    I 
WOODS TOWN 


CUMBERLAND 

MOOPIS 

BU»LlNGTON 

MORRIS 

ESSEX 

MIDDLESEX 

BERGEN 

5USSEK 

PASSAIC 

HUNTERDON 

ESSEX 


CUMBERLAI 
SOMERSET 

MORRIS 


40    78 

40  57 

41  03 
41    02 


40 

16 

40 

50 

*1 

OB 

39 

28 

40 

14 

OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


L.    J.    GALLAHER 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  New  Jersey  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Office,  c/o 
General  Delivery,  Trenton,  New  Jersey  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  Included 
in  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65"  F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.   Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours 
ending  at  time  of  observation . 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  prasent  location.   Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based 
on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations ;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on 
Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard 
time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  t ime. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T.  ~ 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the 
following: 

C   Recording  Rain  Gage  Station,   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes ,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G   "Soil  Temperature"  Table. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J   "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground" 
Table;  "Daily  Soil  Temperature"  table;  and  the  Station  Index. 

-t-   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments . 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod -covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain, 

AM  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

H   One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  colunin  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset . 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  E.S.T.  of  the  following  day.  i 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  In  the  publi- 
cation "Substation  History"  for  this  state.   That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C.  for  15  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  Issue  of  Local 
Climatological  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary).   Checks,  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D,  C. 
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NEW  JERSEY  -  APRIL  1960 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   93°  on  the  25th  at  Elizabeth  and  Toms  River 
Lowest  Temperature:   17°  on  the  11th  at  Layton  3  NW 

Greatest  Total  Precipitation:   4.87  inches  at  Sussex 

Least  Total  Precipitation:   1.62  inches  at  Mays  Landing 

Greatest  One-Day  Precipitation:   1.89  inches  on  the  4th  at  Orange 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:   4.0  inches  at  Greenwood  Lake 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:   4  inches  on  the  7th  at 

Greenwood  Lake 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


The  outstanding  weather  feature  in  April 
was  a  small  tornado  which  passed  over  the 
farming  area  near  Cream  Ridge,  Monmouth 
County,  at  about  9:30  a.m.  on  April  18th, 
in  connection  with  a  fast-moving  cold 
front  which  moved  from  west  to  east  across 
New  Jersey.   A  heavy  shower  occurred  in 
connection  with  the  tornado,  which  tore  a 
newly-laid  roof  from  a  shed  and  carried 


the  galvanized  roof  over  an  adjacent  barn, 
45  feet  high.   The  roof  was  carried  through 
the  air  for  2/10  of  a  mile,  and  landed  at 
the  edge  of  an  apple  orchard. 

Donald  V.  Dunlap 
State  Climatologist 
U.  S.  Weather  Bureau 
Trenton,  New  Jersey 
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O  « 

O  H 

O  OT 

r 

a 

a 

o  H 

.01-09 
.10-49 
50-99 
1.00-199 

§1 

3 
(2 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

ATLANTIC   CITY    WB   AIRPORT 

s 

18 

13.0 

32 

NW 

18 

78 

76 

47 

62 

7 

1 
12             3 

0 

• 

13 

- 

6.2 

ATLANTIC    CITY 

- 

- 

11.9 

34 

W 

12 

- 

- 

- 

- 

- 

lis             2 

1 

0 

0 

- 

73 

LONG    BRANCH 

mr 

11 

13.7 

36 

NW 

18 

80 

6iei 

59 

3 

5      1       3      1       3 

0 

0 

14 

64 

5.7 

NEWARK    WB   AIRPORT 

WNW 

13 

10.5 

30++ 

WNW 

12 

69 

73 

47 

53 

' 

5             3             1             1 

0 

IS 

1       - 

6.6 

TRENTON    WB    CITY 

_ 

- 

10.0 

38 

NW 

25 

_ 

- 

- 

- 

5 

4      I       2             3 

0 

0 

14 

75 

5.8 

a   12:00   Noon 

' 
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DAILY  PRECIPITATION 


0 

Day  of  month 

station 

o 

r 

1 1 f 

H 

1    2 

1  ^ 

4  I 

EI 

6 

7  1 

8 

9 

10  1  u  1 

12 

13'  1  14  1  15 

16   17 

18 

19   20  1  21 

22   23   24 

25  1 

26 

27 

28   29   30 

31 

ATLANTIC  CITT  NB  Al> 

2.3A 

.52 

.61 

.36 

T 

T 

T 

T 

T 

.02 

.!<» 

.69 

T 

T 

ATLANTIC  CITY           R 

2il3 

.38 

.54 

.36 

.12 

,72 

.01 

AUDUBON 

3il9 

1.04 

.54 

.82 

T 

.10 

.09 

.30 

•  30 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

2.07 

.18 

.55 

.79 

.02 

.05 

•  18 

.30 

BELLEKAIN 

2i72 

.42 

.80 

.70 

.25 

T 

.55 

BELMAR 

2i22 

.10 

.66 

.50 

.30 

.09 

T 

T 

.45 

.12 

BELVIDERE 

»i67 

.53 

.95  1 

.30 

T 

.15 

.14 

.06 

T 

.05 

.32 

.26 

.91 

T 

BERNARD5VILLE  2  E 

A.16 

.20 

1.87 

.72 

.25 

.06 

.03 

.15 

.04 

.02 

.25 

.05 

.52 

.02 

BLACKHELLS  MILLS 

A.YB 

.03 

1.18 

.97 

1.24 

.03 

.20 

.05 

.03 

.25 

.46 

.34 

BOONTON  2  SE 

4.39 

.88 

T 

1.55 

.73 

.21 

.11 

.01 

T 

T 

.01 

.01   T 

.03 

.17 

T 

.67 

.01 

BOUND  BROOK  1  W 

3.65 

T 

1.40 

.80 

.18 

.01 

.01 

.15 

T 

•  04 

.06 

.20 

.53 

.23 

•  02 

BRANCMVILLE 

0.3: 

.09 

1.45  1 

13 

.27 

.24 

.09 

.01 

.05 

.05 

T 

.22 

.08 

.58 

.06 

BURLINGTON 

2.39 

.49 

.43  1 

03 

.12 

•  02 

.?"» 

.01 

CANISTEAR  RESERVOIR 

A. 36 

.09 

1.18  1 

.56 

.22 

.25 

.12 

.03 

.0*. 

.02 

.25 

.15 

.45 

T 

CANOE  BROOK 

3.67 

.06 

1.67 

.85 

.27 

.07 

.03 

.10 

•  03 

.11 

.15 

.51 

T 

CANTON 

2.99 

.19 

1.02  1 

.26 

.06 

T 

.24 

.22 

CARE  NAT  3  w 

l.BO 

•  25 

.27 

64 

.06 

.*5 

.13 

CEDAR  GROVE 

3.A9 

.24 

1.30 

80 

.24 

.10 

.06 

.10 

.15 

.10 

.40 

CMARLOTTEeURG 

A.lt 

.23 

1.27  1 

15 

.22 

.22 

.04 

.07 

.07   ,02   T 

.23 

.09 

.03 

.49 

.03 

CHATHAN 

3.43 

.05 

T 

1.56 

83 

.24 

.06 

■■■ 

.10 

T 

.0*; 

.15 

.41 

T 

CMATSWORTH 

. 

. 

. 

. 

_ 

. 

. 

_ 

. 

. 

-   -   - 

_ 

_ 

_ 

.12 

CLAYTON 

3.33 

.91 

.30 

97 

.21 

T 

.41 

.06 

.47 

^ 

CLINTON 

2>a7 

.40 

.91 

65 

.06 

.07 

.08 

.04 

.2* 

.14 

.13 

.15 

ELIZABETH 

2.60 

.30 

1.30 

11 

.01 

•  01 

•  05 

.03 

.19 

.60 

ELIZABETHRORT 

2.86 

.75 

•  53 

80 

•  01 

•  01 

.11 

.01 

•  01 

.14 

.03 

.40 

.06 

T 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

3.75 

.18 

1.62 

1.40 

.55 

FLEMINGTON  1  NE 

3.70 

T 

.42 

1.37 

83 

T 

•  16 

.20 

.06 

T 

.28 

.10 

.28 

F0RTE5CUE 

3.11 

.32 

1.12 

84 

.17 

.31 

.39 

FREEHOLD 

2.2* 

.30 

.55 

75 

.10 

•  02 

•  10 

.05 

,08 

.10 

.19 

GREENWOOD  LAKE 

3.69 

.10 

1.18  1 

10 

.30 

.26 

.05 

.10 

T 

.05 

T 

.27 

T 

.24 

HAHMONTON  2  NNE 

2.31 

•  03 

.02 

.70 

77 

.16 

.04 

.02 

,04 

.20 

.33 

MI€W  POINT  PARK 

3.33 

.15 

T 

.92  1 

33 

T 

.14 

.10 

T 

T 

•  02 

.02 

.02 

,35 

•  01 

.01 

.45 

•  01 

HTGHTSTOWN  1  N 

2.7» 

.31 

.68  1 

03 

•  05 

T 

.10 

.26 

.07 

.22 

T 

INDIAN  MILLS  2  H 

2. St 

.58 

.19  1 

20 

T 

T 

.05 

•  03 

.29 

.12 

.08 

IRVINGTON 

3.05 

1.08 

•  96 

75 

•  04 

.03 

.08 

.24 

T 

.24 

.03 

JERSEY  CITY 

2. SB 

.79 

.56 

80 

•  03 

.13 

.03 

•  02I 

.17 

T 

.04 

.27 

.04 

T 

LANBERTVILLE 

2.39 

.41 

.15 

86 

•  02 

.03 

.16 

.03 

•  04 

.31 

.16 

.18 

LAUNELTOH  1  E 

1.81 

.56 

.30 

50 

T 

.09 

.07 

.14 

.15 

T 

T 

LAYTON  3  NM 

3.46 

T 

.30 

•  97 

33 

•  23 

.08 

.04 

.03 

.31 

T 

.01 

.54 

.26 

•  35 

LITTLE  FALLS  1  E 

3.78 

.21 

1.42 

90 

.16 

■  10 

.03 

.01 

•  01 

.01 

.10 

.19 

T 

.09 

.55 

LONG  BRANCH             R 

2.75 

.64 

.61 

65 

T 

T 

.01 

.09 

.01 

•  03 

.10 

.42 

.16 

.03 

T 

LONG  VALLEY 

3.90 

1.10 

.90 

67 

.15 

.16 

.06 

.03 

.30 

.08 

.42 

.03 

HACOPIN  INTAKE 

3.86 

.48 

T 

1.06 

86 

.08 

.24 

.08 

.03 

.07   T 

.05 

.22 

.07 

.05 

.54 

.01 

MAtWAH 

4.03 

.65 

1.20 

77 

.34 

.28 

.04 

.11 

•  03 

,05   ,01   ,03 

.29 

T 

.01 

.19 

.03 

MANVIU.E 

2.81 

.58 

.40 

82 

.10 

.24 

.30 

.20 

.10 

.07 

MAYS  LANDING 

1.62 

.40 

.15 

40 

.05 

.25 

.37 

T 

MIDLAND  PAR1C 

3.16 

.90 

.35 

87 

.18 

.06 

•  01 

.03 

.02 

.31 

.38 

.05 

MILLVILLE 

2.54 

.79 

.49 

62 

.01 

•  01 

.24 

.42 

MILTON 

4.47 

.06 

1.32  1 

33 

.15 

.25 

.16 

•  06 

.06 

*15 

.16 

.70 

.05 

MOORE STOWN 

3.30 

.14 

1.05  1 

18 

.12 

T 

•  09 

•  03 

.03 

.29 

.37 

MOBRIS  PLAINS 

4.40 

.58 

T 

1.86 

SO 

.21 

.09 

.07 

•  03 

T 

T 

.03   T 

.03 

.10 

T 

.60 

T 

NEWARK  m    AIRPORT       R 

3.09 

T 

1.05 

.47 

73 

T 

.02 

.01 

•  09 

.03 

T 

T 

.16 

T     T 

T 

.48 

.05 

T 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

3.67 

.02 

.23 

.85  1 

08 

T 

.04 

•  15 

.05 

.25 

.73 

.27 

NEW  MILFORD 

2.98 

.86 

.40 

86 

.14 

.02 

.24 

.46 

NEWTON 

4.26 

.17 

1.50  1 

14 

.19 

.21 

.12 

•  04 

.02 

.01 

.31 

.02 

.50 

.,03 

OAK  RIOGE  RESERVOIR 

4.51 

.06 

T 

1.20  1 

40 

.22 

.32 

.13 

•  02 

.05 

T 

.39 

,11 

.61 

OLDWICK 

3.63 

.15 

1.50 

70 

.14 

.07 

.03 

•  08 

.04 

.02 

.16 

.28 

.46 

ORANGE 

4.53 

.44 

1.89 

98 

.32 

.02 

.88 

PATERSON 

3.99 

.31 

T 

1.35 

95 

.08 

.35 

.03 

.01 

T 

.03 

.05   .02   .12 

.24 

•02        -07 

.05 

.31 

PEM8ERT0N  3  E 

2.39 

.37 

.46  1 

03 

.05 

.16 

.28 

PHILLIPSflURG 

. 

.78 

.50  1 

22 

T 

.20 

.08 

. 

_ 

- 

T 

PHILLIPSBURG  BRIDGE 

3.46 

.06 

1.10  1 

16 

.15 

.09 

.07 

.13 

T 

•  36 

.10 

.24 

PLAINFIELD 

3.32 

1.24 

.89 

32 

T 

.01 

.21 

.04 

T 

.30 

.08 

.21 

.02 

T 

PRINCETON  WATER  WORKS 

3.00 

.84 

.68 

76 

T 

.05 

.01 

.23 

.15 

.22 

.06 

RAMWAY 

2.95 

1.06 

.65   . 

90 

T 

.03 

.05 

T 

.06 

T 

T 

.17 

.03 

RIOSEFIELO 

3.52 

1.16 

.76   . 

63 

.12 

.03 

.02 

T 

•  04 

T 

.25 

T 

.06 

.40 

.05 

T 

RINGWOOD 

3.8? 

.43 

1.16  1 

22 

.11 

.28 

.10 

.03 

T 

.06 

.07 

.22 

.21 

SK1L0H 

2.66 

•  70 

•  15  1 

32 

.01 

T 

.01 

.27 

.20 

SOKERVILLE 

3.62 

•  44 

•  98  1. 

05 

.06 

.12 

.03 

.27 

.50 

.17 

SPLIT  ROCK  POND 

4.76 

.36 

1.37  1 

39 

.10 

.24 

.05 

.04 

.23 

.98 

SUSSEX 

4.87 

1.03 

1.42 

94 

.22 

.28 

.06 

.03 

T 

.03 

.03 

.35 

.03 

T 

T 

.37 

.08 

TONS  RIVER 

1.81 

.44 

.91   . 

02 

.12 

,0R 

.11 

.13 

TRENTON  WB  CITY         R 

2.45 

.78 

.54   . 

69 

T 

T 

T 

.10 

.04 

T 

.22 

.01 

.06 

.01 

T 

ruCKERTON 

2.30 

.40 

.50   . 

90 

.20 

WANAOUE  RAYMOND  DAM 

3.91 

.79 

1.20   ■ 

84 

.22 

.22 

.06 

T 

T 

.05 

T 

.18 

.01 

.04 

.30 

T 

WERTSVILLE 

3.35 

.14   T 

1.37  !• 

01 

.05 

T 

T 

.10 

T 

.13 

.12 

.06 

.35 

.02 

WESTFIELO 

3.01 

.77 

•  61   . 

90 

.05 

.15 

.08 

.40 

.05 

WEST  WHARTON 

4.72 

.44 

1.40  1. 

40 

.20 

.16 

.04 

.15 

.02 

.29 

.03 

.57 

.02 

WOODCLIFF  LAKE 

3.04 

•  94 

.28   . 

87 

.19 

.06 

.35 

.03 

.32 

WOOOSTOWN 

2.98 

.86 

•    1. 

64 

.02 

.05 

.27 

.14 

See  Befereoce  Notes  Pollovlng  Statloa  lodex 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
APRIL  I960 


Da7  0I  Month 

1 

Slation 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

13 

20^ 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

ATLANTIC  CITY  KB  AP 

MAX 
MIN 

6B 

♦7 

S2 

40 

55 
40 

71 
52 

5S 

39 

46 

34 

99 

39 

60 
39 

90 
35 

49 

31 

52 

27 

73 
43 

70 
39 

81 

51 

89 

99 

73 
47 

71 
46 

70 

44 

60 
36 

63 

37 

68 
48 

82 
55 

81 

48 

72 
46 

89 
64 

75 
53 

75 
61 

61 
48 

65 

43 

62 

46 

66«2 
44.1 

ATLANTIC  CITY 

MAX 

MIN 

&9 
48 

50 
40 

51 

40 

55 
49 

52 

40 

46 
35 

it 

43 

54 

44 

SO 
35 

90 
32 

45 

30 

72 
44 

72 

44 

58 

51 

79 

53 

64 

47 

50 
45 

62 
43 

53 

38 

55 
43 

69 

49 

82 
5> 

59 
48 

65 

47 

91 
59 

58 

51 

69 
91 

68 

51 

50 
46 

56 

91 

60.8 
49.0 

AUDUBON 

MAX 
MIN 

68 
52 

56 

40 

58 
39 

77 
54 

54 
42 

48 
36 

56 

37 

98 
37 

90 
38 

52 

33 

55 
33 

72 
42 

71 

43 

85 
46 

89 

58 

81 
50 

84 
46 

70 
48 

61 
38 

68 
38 

75 
40 

82 
59 

89 
55 

87 
46 

90 
59 

87 
55 

70 
54 

63 
49 

74 
44 

67 
45 

69.8 
45.2 

BELLEPLAIN 

MAX 
MIN 

68 
♦5 

65 

41 

62 
40 

71 
50 

71 

44 

60 
35 

62 

38 

60 

37 

99 
36 

54 

30 

51 
26 

74 
40 

72 
36 

80 

47 

82 

57 

79 
51 

79 
45 

70 
51 

54 
29 

52 
28 

73 
40 

80 
57 

83 
62 

83 
47 

88 
60 

88 
60 

75 

51 

74 
48 

78 
47 

66 
40 

70.7 
43.6 

8ELVI0ERE 

MAX 
MIN 

6S 

*5 

58 

38 

53 
41 

73 
38 

63 
35 

52 
32 

50 
32 

52 
31 

50 
35 

49 
29 

55 
27 

71 
43 

68 
35 

82 
37 

86 

50 

80 
52 

74 
44 

74 
47 

62 

33 

65 
29 

74 
37 

82 

54 

91 
45 

85 

45 

90 
55 

85 
53 

74 
53 

64 
44 

72 
38 

70 
47 

69.0 
40.8 

BOONTON  2  SE 

MAX 
MIN 

66 

44 

60 
37 

46 
38 

55 
39 

72 
42 

46 

34 

44 
32 

50 
32 

51 
38 

45 

31 

47 
25 

92 

38 

67 
42 

64 
38 

80 
52 

81 
53 

65 
43 

73 
44 

55 
35 

59 
30 

65 

40 

73 
51 

79 
45 

78 

46 

78 
45 

87 
51 

73 
51 

66 
45 

65 
44 

75 
46 

64.2 
41.0 

BURLINGTON 

MAX 
MIN 

68 
52 

66 

39 

49 
39 

78 
43 

73 
42 

49 
35 

56 

37 

58 
36 

94 

35 

53 

56 

73 

71 

85 

87 

80 

84 

79 

62 

69 

77 
48 

83 
68 

92 
56 

46 

52 

87 
57 

69 
54 

62 
49 

74 
46 

70 
46 

70.1 

CANOE  BROOK 

MAX 
MIN 

68 
46 

63 
36 

45 

38 

61 
40 

75 
42 

46 

34 

45 
32 

50 
30 

54 
36 

46 
30 

48 
23 

55 
40 

68 

35 

64 
36 

84 
54 

85 
51 

74 
46 

71 
47 

55 
36 

60 
28 

68 
38 

75 
52 

80 
45 

73 
45 

78 
46 

88 
53 

70 
51 

65 
42 

64 
37 

72 
45 

65.4 
40.5 

CAPE  MAY  3  W 

MAX 
MIN 

62 
44 

60 
43 

48 
40 

59 
47 

53 
44 

48 

37 

56 
44 

58 
43 

58 

44 

58 
39 

48 
38 

67 
43 

68 
44 

68 
48 

81 
53 

70 
46 

65 
60 

68 
43 

62 
47 

75 
52 

85 

56 

80 
48 

81 
49 

79 
60 

78 
52 

67 
55 

65 
43 

64 
50 

66.1 
46.5 

CHARLOTTEBURC 

MAX 
MIN 

67 
41 

59 
32 

47 
35 

55 
35 

72 
39 

43 
30 

41 
29 

49 
30 

50 

35 

50 
31 

44 
24 

46 
32 

66 

42 

59 
34 

80 
43 

82 
51 

64 
41 

73 
42 

65 
33 

57 
26 

56 

37 

73 
47 

77 
43 

82 
33 

79 
44 

85 
50 

72 
50 

61 
43 

61 
44 

59 
44 

63.1 
38.0 

CHATSWORTH 

MAX 
MIN 

76 
34 

83 
55 

88 
49 

86 
45 

91 
61 

88 

53 

72 
49 

58 

41 

71 
36 

56 
40 

CLAYTON 

MAX 
MIN 

69 
49 

65 

41 

54 
39 

76 
53 

71 
42 

58 
36 

56 
36 

59 
35 

97 
31 

51 
32 

56 
29 

74 
43 

76 
40 

80 
49 

83 

54 

85 
66 

84 
48 

77 
48 

64 
38 

66 
34 

76 
39 

82 
68 

89 
48 

88 
46 

90 
61 

88 
52 

71 
51 

62 
49 

71 
42 

68 
41 

71.5 
44.3 

ELIZABETH 

MAX 
MIN 

67 
44 

62 

39 

43 
37 

75 
40 

70 
39 

47 
31 

53 
32 

56 
33 

50 
32 

S3 

2« 

56 

21 

73 
39 

68 
39 

84 
40 

88 

55 

80 
55 

65 
43 

57 
49 

62 
32 

68 
31 

77 
39 

85 
55 

79 
44 

73 
44 

93 
46 

83 
53 

56 
50 

67 
45 

74 
42 

67 
45 

68.4 
40.7 

ESSEX  FELLS  SERV  BLOG 

MAX 
MIN 

FLEMINGTON  I  NE 

MAX 
MIN 

65 
46 

58 
36 

44 
37 

75 
40 

70 
40 

46 
30 

53 
32 

52 
30 

48 
36 

47 
28 

55 
22 

69 
39 

67 
33 

85 
36 

85 
56 

71 
48 

75 
44 

71 
43 

60 
28 

67 
25 

81 
38 

81 

51 

89 
44 

83 
45 

90 
45 

81 

53 

65 

61 

55 
44 

72 
35 

64 
42 

57.9 
39.2 

FREEHOLD 

MAX 

MIN 

65 
48 

62 
40 

42 

38 

76 
43 

71 
44 

47 
33 

52 

35 

56 

35 

48 

40 

49 

30 

55 
28 

64 
39 

67 
41 

82 
44 

85 
58 

74 
49 

71 
43 

58 

50 

66 
32 

57 

33 

75 
40 

81 

68 

76 
44 

78 
43 

90 
45 

84 
50 

66 
50 

64 

48 

71 
40 

56 
44 

67.0 
42.2 

HAMMONTON  2  NNE 

MAX 
MIN 

69 
46 

68 

42 

54 

39 

62 
34 

77 
44 

49 
34 

51 
37 

57 
32 

61 
41 

51 
31 

51 
31 

58 
40 

75 

44 

72 
51 

8S 
58 

86 

53 

85 
44 

85 
46 

56 
35 

69 
35 

67 
43 

76 
57 

82 
56 

91 

44 

88 
51 

92 
59 

86 
52 

73 
48 

64 
41 

74 
42 

70.5 
43.- 

HIGH  POINT  PARK 

MAX 

MIN 

63 

34 

53 
31 

42 
29 

51 
29 

71 
30 

49 
22 

39 

26 

44 
28 

90 
28 

*: 

52 
20 

57 
32 

66 

33 

63 
43 

81 
53 

80 
48 

74 

38 

71 
43 

63 
2? 

57 
36 

54 
41 

71 
53 

78 
55 

81 
44 

84 

43 

81 

48 

65 
48 

55 
36 

61 
38 

72 
45 

62. { 
37.C 

HIGHTSTOWN  1  N 

MAX 
MIN 

65 
48 

62 
41 

43 
37 

76 
41 

68 
44 

46 

33 

52 
36 

56 

35 

50 
40 

50 
30 

54 
28 

70 
41 

67 
42 

82 
42 

89 

98 

75 
49 

73 
43 

71 
51 

58 

31 

5S 

32 

75 
39 

81 
5! 

86 
54 

81 
44 

90 
47 

84 
52 

66 
52 

64 
46 

72 

40 

65 
42 

67. ( 
42.1 

INDIAN  MILLS  2  W 

MAX 
MIN 

67 
49 

62 
39 

51 
38 

75 
51 

64 
41 

46 

33 

54 

33 

58 

30 

49 

40 

50 

30 

55 
23 

72 
36 

71 
35 

86 
44 

85 
94 

82 

50 

85 
44 

70 
48 

69   67 
28   3C 

75 
37 

8C 
54 

9C 

57 

87 
45 

90  8e 

56   55 

70 
52 

64 
45 

75 
33 

56 
39 

69. 
41. ( 

JERSEY  CITY 

MAX 
MIN 

63 
45 

45 

37 

46 
36 

65 
46 

54 
40 

41 
35 

46 
33 

52 

38 

45 
35 

49 
32 

47 
33 

68 
40 

62 
46 

71 
48 

82 
60 

62 
4« 

58 
43 

62 
40 

59   51 
37   43 

72 
45 

ec 

5< 

65 

47 

58 
44 

87 
4« 

54 
51 

62 
51 

62   67 
48   47 

59 
48 

60.' 
43. 

LAMBERTVILLE 

MAX 

MIN 

71 
42 

64 
41 

45 
38 

74 
42 

69 
40 

47 

34 

92 
34 

53 

33 

49 

37 

49 
30 

55 
25 

70 
43 

68 
36 

86 
39 

89 
53 

79 
50 

7? 
45 

74 
35 

59   5J 
32   31 

75 
38 

83   89   85 
55   48   45 

91   87   72 
49   56   52 

64   72   70 
42   38   45 

69. 
40. 

LAURELTON  1  E 

MAX 

MIN 

69 
46 

47 
39 

52 
39 

70 
52 

55 
39 

46 
33 

55 
36 

57 
32 

50 
34 

53 

29 

51 
25 

72 
41 

67 
38 

79 
40 

88 
60 

66 

45 

53 
42 

73 
43 

59   63   70 
32   30   37 

84   52 
56   45 

62 
45 

92   54   68 
46   50   52 

62   56   62 
44   39   43 

64. 
41. 

LAYTON  3  NW 

MAX 
MIN 

60 
48 

50 
31 

45 
33 

74 
37 

60 

37 

49 

31 

55 
37 

53 
33 

45 

27 

47 
29 

50 
17 

67 
35 

60 
29 

84 
33 

80 
45 

71 
52 

71i 
42 

58 
42 

50   71 
34   21 

74 
35 

80   90   83 
50   46   44 

90   74   62 
54   50   51 

71   70   59 
35   35   41 

66. 
38. 

LITTLE  FALLS  1  E 

MAX 
MIN 

70 
45 

65 

37 

48 
38 

60 
40 

76 
42 

48 
35 

48 
34 

53 
34 

55 
39 

48 
33 

50 
28 

56 

40 

70 
42 

64 

40 

84 
55 

85   64   74 
55   42   52 

68   64   68 

34   32   40 

76   83   76 
56   46   45 

80   88   74 
47   56   51 

66   66   75 
45   42   47 

56. 
42. 

LONG  BRANCH 

MAX 
MIN 

65 

40 

43 
39 

51 
39 

67 
51 

54 

40 

45 
35 

52 
39 

56 

37 

45 
35 

48 
32 

47 
29 

69 
43 

66 

43 

77 
45 

85 

55 

62   60   72 
45   43   45 

60   60   70 
39   37   43 

80   59   54 
51   46   45 

90   61   65 
46   49   51 

57   55   64 
45   44   47 

61. 
42. 

LONG  VALLEY 

MAX 
MIN 

67 
48 

55 
34 

42 
35 

72 
39 

66 

38 

43 

30 

50 
35 

50 
28 

45 

35 

49 

30 

52 
26 

69 

36 

65 
36 

82 
38 

84 
48 

75   72   66 
50   46   47 

61   66   73 
32   28   37 

79   88   75 
50   51   46 

89   85   65 
48   52   55 

72   69   62 
51   44   45 

66. 
40. 

MILLVILLE 

MAX 
MIN 

64 

47 

67 
44 

53 
38 

60 
33 

76 
47 

49 

36 

59 

38 

56 

40 

60 
44 

52 

34 

51 
32 

56 
36 

75 
40 

72 
49 

84 
58 

86   85   84 
54   45   63 

57   50   65 
38   35   48 

73   82   90 
57   64   48 

85   90   85 
46   62   56 

74   61   71 
62   44   45 

69. 
45. 

HOORESTOWN 

MAX 

MIN 

67 
49 

50 
39 

59 

39 

76 
56 

48 
42 

46 

35 

54 
35 

57 
34 

50 
41 

52 
29 

57 
29 

72 
43 

70 
42 

73 
44 

84 
58 

79   83   68 
44   44   41 

60   66   74 
34   37   39 

80   89   84 
56   45   46 

89   83   68 
53   63   53 

62   72   66 
48   41   44 

57. 
43. 

MORRIS  PLAINS 

MAX 
MIN 

67 
44 

62 
36 

44 
37 

56 
38 

7? 
40 

46 
32 

45 
30 

51 
30 

52 
35 

45 
?7 

48 
22 

53 
38 

68 
44 

63 
36 

83 
53 

83   64   72 
52   42   45 

63   51   66 
34   28   36 

73   80   79 
51   44   44 

80   89   72 
46   54   50 

65   63   72 
45   40   43 

64. 
39. 

NEWARK  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

65 

47 

47 
40 

47 
38 

73 
47 

57 
41 

47 
35 

51 

35 

54 

39 

47 
36 

51 
33 

56 
32 

72 

43 

66 

48 

86 
45 

88 
60 

67   64   67 
48   45   43 

62   57   77 
39   40   44 

84   66   57 
58   48   47 

91   68   67 
49   52   52 

65   71   54 
48   49   50 

65. 
44. 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

MAX 

MIN 

65 
49 

64 

40 

44 
38 

75 
40 

70 
40 

47 
32 

51 
36 

54 
34 

50 
39 

49 

31 

53 
28 

70 
43 

68 

41 

84 
43 

85 
59 

81   69   67 
55   44   49 

59   67   74 
36   33   39 

80   80   75 
57   44   45 

90   88   66 
48   52   52 

65   70   70 
48   44   46 

67. 
42. 

NEWTON 

MAX 

MIN 

68 
42 

59 
33 

45 
35 

53 
37 

72 
38 

44 
31 

43 
31 

45 
33 

52 
34 

43 

30 

45 
32 

55 
35 

66 
36 

60 
34 

81 

51 

84   70   75 
52   40   43 

67   59   59 
34   25   38 

76   79   89 
62   45   45 

84   85   77 
46   60   52 

62   50   70 
43   37   45 

64. 
39. 

PATERSON 

MAX 
MIN 

68 
45 

65 
40 

50 
38 

60 
40 

75 
43 

47 

34 

46 
32 

52 
36 

54 

40 

50 
32 

51 

30 

57 
37 

70 
45 

63 
43 

83 
52 

87   62   59 
55   42   47 

66   61   69 
36   35   43 

78   83   73 
57   46   44 

78   90   72 
47   54   50 

56   65   73 
44   46   48 

66. 
42. 

PEMBERTON  3  E 

MAX 
MIN 

69 
50 

64 
40 

43 
38 

77 
40 

66 
43 

48 
34 

58 
35 

57 
33 

55 

40 

53 
29 

55 
26 

73 
38 

70 
37 

85 
45 

85 
55 

78   82   79 
54   43   50 

56   68   76 
30   30   39 

81   87   84 
55   50   45 

90   85   59 
48   56   52 

66   74   67 
47   37   41 

70. 
42. 

PHILLIPSBURC 

MAX 

MIN 

66 
46 

66 

40 

51 
38 

73 
38 

70 
39 

49 
31 

51 
33 

51 
33 

52 
32 

51 

33 

56 
28 

70 
42 

70 
39 

82 
39 

85 
52 

84   75   80 
53   44   49 

50   68   76 
36   30   39 

82   91   91 
54   45   47 

90   90   76 
54   55   54 

56   71   72 
46   36   42 

70. 

41. 

PLAINFIELD 

MAX 
MIN 

69 
46 

64 
40 

44 
38 

76 
42 

68 
45 

46 
33 

53 
32 

55 
33 

48 

39 

51 
30 

56 
26 

71 
40 

69 

37 

85 
41 

87 
56 

71   69   66 
56   44   60 

62   69   77 
34   31   39 

83   77   77 
56   44   44 

92   79   65 
47   64   52 

67   74   65 
44   43   45 

57. 
42. 

RIOGEFIELD 

MAX 

MIN 

65 
46 

48 
39 

48 
38 

73 
48 

55 
42 

47 
34 

52 
34 

54 
35 

51 

41 

51 
31 

56 
29 

70 
42 

63 

44 

80 
46 

87 
59 

61   72   70 
46   43   41 

61   58   77 
37   37   45 

82   72   71 
57   47   46 

90   76   54 
47   53   51 

66   72   67 
45   45   47 

65. 
43. 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW   JERSEY 
APRIL    1960 


Dar  Of  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

SHILOH 

MAX 
MIN 

66 

46 

64 

43 

50 
39 

76 
49 

66 

43 

48 
36 

56 
39 

60 
39 

57 
41 

so 

32 

51 
31 

73 
41 

71 
40 

82 
48 

84 
66 

84 
63 

80 
46 

69 
50 

59 
36 

62 
36 

71 
45 

80 
66 

88 
54 

79 
45 

88 
60 

87 
60 

72 
54 

63 
48 

70 
42 

65 

47 

69.0 

45.1 

SOMERVILLE 

MAX 
MIN 

65 

42 

57 
41 

41 
39 

75 
41 

67 
40 

45 
33 

53 
32 

52 
31 

47 
38 

48 
28 

65 
24 

70 
39 

66 

35 

84 
39 

84 
66 

76 

51 

71 
44 

66 

48 

69 

32 

67 
28 

74 
37 

80 
55 

82 
45 

80 
45 

88 
47 

82 
56 

66 
61 

65 
46 

72 
42 

69 

45 

66.8 
41.0 

SUSSEX 

MAX 
MIN 

71 
42 

59 
35 

49 
37 

57 
34 

74 
39 

45 
32 

44 
30 

49 
30 

55 
35 

44 
33 

47 
24 

55 
30 

67 
40 

59 
37 

81 
47 

84 
52 

73 
41 

77 
49 

67 
35 

57 
29 

68 
30 

74 
40 

77 
46 

88 
45 

82 
44 

85 
48 

72 
50 

62 
40 

63 
38 

72 
39 

65.2 
38.4 

TOMS  RIVER 

MAX 

MIN 

68 
48 

62 

39 

♦  5 
39 

62 
42 

50 
40 

47 
32 

65 
31 

68 
30 

\l 

52 
28 

53 
22 

73 
39 

69 

34 

88 
40 

87 
62 

83 
40 

75 
44 

72 
50 

59 
29 

70 
28 

79 
36 

84 
53 

76 
45 

65 

45 

93 
46 

89 

50 

71 
51 

70 
48 

67 
35 

67 

40 

68.0 
39.8 

TRENTON  WB  CITY 

MAX 
MIN 

67 
46 

48 
38 

58 
39 

76 
53 

53 
38 

46 
34 

52 
37 

55 
40 

tl 

49 
33 

53 
32 

70 
44 

68 
48 

83 
49 

85 
61 

73 
44 

80 
43 

69 
43 

58 
38 

65 
40 

74 
44 

81 
59 

89 
44 

94 
44 

89 
49 

75 
54 

66 
53 

62 
48 

71 
48 

65 

47 

67.0 
44.3 

TUCKERTON 

MAX 
MIN 

69 
45 

62 
39 

45 
39 

65 
44 

56 

43 

48 
31 

55 
31 

55 
37 

50 
32 

52 

25 

54 
32 

72 
34 

72 
48 

84 
60 

86 
51 

68 
51 

68 
43 

66 
45 

57 
31 

60 
30 

67 

35 

83 
52 

79 
52 

63 

47 

91 

53 

86 
52 

74 
49 

62 

50 

65 
35 

62 
42 

65.8 
41.6 

WOOOSTOWN 

MAX 
MIN 

69 
48 

67 
43 

56 
40 

76 
42 

56 

36 

54 
34 

60 
36 

60 
41 

61 
31 

54 
28 

74 

42 

72 
37 

85 
46 

86 

54 

85 

54 

84 
46 

78 
48 

61 
32 

66 
33 

74 
40 

82 
58 

90 
52 

86 

46 

90 
66 

90 
58 

81 
54 

64 
49 

72 
43 

67 

♦4 

72.0 
43.7 

8m  Bafannc*  NoUs  FoDowtDg  StaOon  bda 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NE«    JERSEY 
APRIL    1960 


Day  of  month 


1        2       3       4       5       6       7       8       9       10      11      12      13      14      IS      16      17      18      19     20     21     22     23     24     25     26 


27  28  29  30  31 


ATUMTTIC  CITY  WB  AIRPORT 

ATLANTIC  CITY 
BELVIDERE 
CHARLOTTEBURG 
CLAYTON 

FLEHINGTON  1  NE 
HIGHTSTOWN  1  N 
INDIAN  MILLS  2  W 
LITTLE  FALLS  1  E 
MOORESTOWN 
MORRIS  PLAINS 
NEWARK  WB  AIRPORT 

NEW  BRDMSWICK  EXP  STA 

NEWTON 

PATERSON 

PLAINFIELD 

RAHWAY 

RIDGEFIELD 

TRENTON  WB  CITY 

■ANAQUE  RAYMCMD  DAM 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  BQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GKD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


\ 
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TOTAL  PRECIPITATION 


NEW  JERSEY 
APRIL  1960 


es  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations 
ilavle  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".   Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation. 


Isoline 

be  ava 

particularly  in  mountainous  areas 


AVERAGE  TEMPERATURE 


NEW  JBRSET 
APRIL  1960 


Isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  ^ata  from  recorder  substations  will 
be  available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".   Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation, 
particularly  in  mountainous  areas. 
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STATION  INDEX 


u 

OBSERVATION 

d 

U 
9 

M 

< 

TIME  AND 

z 

E 

p 

TABLES 

STATION 

Q 

COUNTY 

1 

P 

0 

OBSERVER 

it 

o 

3 

^ 

i 

1 

i 

ALLENDALE 

0100 

BERGEN 

41  02 

270 

c 

BERGEN  COUNTY  ENGINEERS 

ATLANTIC  CITV  WB    AP 

0311 

ATLANTIC 

39  27 

58 

MID 

MID 

7P 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

0325 

ATLANTIC 

39  23 

10 

MID 

STATE  MARINA 

AUDUBON 

03*6 

CAMDEN 

39  54 

IIP 

IIP 

IHVIN  J.  NYGREN 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

0528 

BURLINGTON 

1 

39  37 

20 

H 

N.J.  FORESTRY  SERVICE 

BELLEPLAIN 

0690 

CAPE  MAY 

39  16 

49 

5P 

SP 

MRS.  ED  C.  HOFFMAN 

BELMAR 

0721 

MONMOUTH 

40  10 

19 

SA 

BELMAR  WATER  WORKS 

BELVIDERE 

0729 

WARREN 

40  50 

275 

5P 

BeONARDSVILLE  2    E 

0797 

SOMERSET 

40  A3 

240 

BERNARDS  WATER  COMPANY 

BLACKWELLS  MILLS 

oe.7 

SOMERSET 

10 

40  29 

7A 

HENRY  M.  MILLER 

BOONTON  2    SE 

MORRIS 

40  54 

2  BO 

SA 

flA 

JERSEY  CITY  WATER  WORKS 

BOUND  BROOK  1  W 

0')?7 

SOMERSET 

10 

40  33 

20 

6A 

AMERICAN  CYANAMID  CO. 

BPANCHVILLf 

0978 

SUSSEX 

41  09 

5B0 

7A 

ALBERT  M.  DAVENPORT 

BURLINGTON 

i?n 

BURLINGTON 

2 

40  04 

PUBLIC  SVC.  E.  ♦  G.  CO, 

CANISTEAR  RESERVOIR 

132T 

SUSSEX 

41  07 

1040 

SA 

NEWARK  WATER  DEPARTMENT 

CANOE  BROOK 

1335 

ESSEX 

40  45 

160 

9A 

9A 

9A 

COMMONWEALTH  WATER  CO, 

CANTON 

1343 

SALEM 

39  28 

20 

9A 

GERTRUDE  S.  WILLIS 

1351 

CAPE  MAY 

36  56 

5P 

N.WEST  MAGNESITE  CO. 

CEOAR  GROVE 

1472 

ESSEX 

40  52 

400 

8A 

Ji  A.  PLUNKETT 

CENTEPTON 

1512 

SALEM 

39  31 

60 

c 

JOHN  HOPKINS  UNI. 

CHAPLOTTEBURG 

1582 

PASSAIC 

41  03 

760 

7A 

7A 

H 

NEWARK  WATER  OEPT. 

CHATHAM 

1590 

MORRIS 

40  44 

165 

SA 

EDWARD  P.  MOLITOR 

CHATSWOHTH 

1590 

BURLINGTON 

39  49 

100 

5P 

CLAYTON 

noa 

GLOUCESTER 

39  39 

120 

6P 

6P 

H 

HARRY  P.  CAMPBELL 

CLINTON 

17*9 

HUNTERDON 

10 

40  36 

300 

6P 

L.  W.  KLOCKNER 

ELIZABETH 

2644 

UNION 

40  40 

33 

5P 

5P 

UNION  CO.  PARK  COMM. 

ELIIABETHPORT 

2652 

UNION 

40  38 

10 

MID 

c 

SEWAGE  TREATMENT  PLANT 

ESSEX  FELLS  SERV  fiLDG 

2768 

ESSEX 

40  50 

250 

BOROUGH  ESSEX  FELLS 

FLEMINGTON  1  NE 

3029 

HUNTERDON 

10 

40  31 

13* 

5P 

5P 

H 

DONALD  YOUNG 

FOBTESCUE 

3102 

CUMBERLAND 

39  14 

5 

7A 

JOHN  LOPER 

FREEHOLD 

3181 

MONMOUTH 

10 

40  15 

19* 

6P 

6P 

C  H 

FRANK  J.  MOOEAU 

GLASSBORO 

3291 

GLOUCESTER 

39  42 

150 

c 

PROF,  J,  B,  SANGPEE 

GREAT  MEADOWS  A  N 

WARREN 

40  56 

GAMMA  CHEMICAL  CORP. 

GREENWOOD  LAKE 

3516 

PASSAIC 

41  09 

660 

7A 

GEORGE  T,  WIGGINS 

HACKENSACK 

3572 

BERGEN 

40  53 

10 

c 

BERGEN  COUNTY  ENGINEERS 

HAMMONTON  2  NNE 

3662 

ATLANTIC 

39  39 

85 

BA 

SA 

W.  HUBBARD  PARKHURST 

HIGH  POINT  PARK 

3935 

SUSSEX 

41  IS 

1570 

eA 

8A 

N,  J,  OEPT, OF  CONS, 

HIGHTSTOUN  1  N 

39S1 

MEBCEP 

40  17 

100 

6P 

JAMES  R.  PICKERING 

INDIAN  MILLS  2  W 

BURLINGTON 

39  48 

100 

EDWARD  ENTWISTLE 

IRVINGTON 

4260 

ESSEX 

40  43 

120 

MID 

c 

JOINT  MEETING  GARAGE 

JERSEY  CITY 

4339 

HUDSON 

40  44 

135 

M+D 

MID 

JERSEY  CITY  WATER  OEPT. 

LAMBERTVILLE 

4635 

HUNTERDON 

40  22 

75 

6P 

6P 

H 

E.  E.  CASE 

LAUREL  TON  1  E 

4700 

OCEAN 

40  04 

MID 

MID 

GEORGE  G,  WADDILL 

LAYTON  3    NW 

4735 

SUSSEX 

41  15 

480 

6P 

6P 

H 

A.  M.  OEPUE 

LITTLE  FALLS  I  E 

4867 

PASSAIC 

40  53 

157 

9A 

9A 

C  H 

PASSAIC  VLYi  WTR.  COMM. 

LONG  BRANCH 

4967 

MONMOUTH 

40  18 

34 

MID 

MID 

C  HJ 

WILLIAM  D.  MARTIN.  JR. 

LONG  VALLEY 

5003 

MORRIS 

10 

40  48 

660 

&P 

6P 

H 

ARTHUR  BARKMAN 

LUMBERTON 

BURLINGTON 

c 

JAMES  LAWTON 

MACOPIN  INTAKE 

5071 

PASSAIC 

41  01 

584 

9A 

NEWARK  WATER  OEPT. 

MAHWAH 

5104 

BERGEN 

41  06 

253 

7A 

ROBERT  G.  GLASGOW 

MANVILLf 

5197 

SOMERSET 

10 

40  33 

50 

MID 

JOHN  L,  RADCLIFFE 

MARLBORO  SCS 

5244 

MONMOUTH 

40  20 

120 

C 

GCHOW  BRILL 

MAYS  LANDING 

ATLANTIC 

39  27 

5P 

ELMER  EARLE 

MIDLAND  PARK 

5503 

BERGEN 

40  59 

09 

210 

MID 

RIOGEWOOD  WATER  CO, 

MILLVILLE 

5576 

CUMBERLAND 

* 

39  24 

03 

60 

BA 

MIO 

C  H 

L*  J.  GALLAHER 

OBSERVAHON 

^ 

M 

M 

1 

TIME  AND 
TABLES 

STATION 

Q 

COUNTY 

< 

E 

1 

OBSERVER 

1 

3 

a 

i 

ei 

L. 

1 

s 

t 

MILTON 

5597 

MORRIS 

41  01 

74 

32 

950 

' 

7A 

JERSEY  CITV  HATER  WKS* 

MOORE S TOWN 

5728 

BURLINGTON 

39  58 

58 

H.  J,  WILLARO 

MORRIS  PLAINS 

5769 

MORRIS 

40  50 

30 

500 

BA 

JAMES  C.  LONG 

NEWARK  we  AIRPORT 

6026 

ESSEX 

40  *2 

7* 

10 

n 

MID 

MID 

(; 

HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

6062 

MIDDLESEX 

10 

40  28 

7* 

26 

86 

5P 

9P 

GH 

ARTHUR  H,  AHL0UI5T 

NEW  MILFORO 

6146 

BERGEN 

40  57 

7* 

02 

12 

MID 

C 

HACKENSACK  WATER  CO, 

NEWTON 

6177 

SUSSEX 

41  03 

7* 

*5 

565 

BA 

BA 

C 

H 

NEWTON  WTR,  *    SWP.CONM. 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

6460 

PASSAIC 

41  02 

30 

670 

NEWARK  WATER  DEPT. 

6544 

HUNTERDON 

10 

40  40 

260 

SA 

DAN  A.  C0U6MLIN 

ORANGE 

6560 

ESSEX 

" 

*0  47 

74 

1* 

MID 

c 

COUNTY  ENGINEER 

PATERSON 

6775 

PASSAIC 

40  55 

74 

09 

100 

SA 

BA 

H 

P.  J,  DEL  VECCHIO 

PEMBERTON  3  E 

6843 

BURLINGTON 

39  56 

74 

36 

60 

5P 

5P 

K 

PHILIP  E,  MARUCCl 

PHILLIPS6URG 

6974 

WARREN 

40  *l 

182 

SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 

PHILLIPSBURG  BRIDGE 

6979 

WARREN 

40  42 

75 

12 

196 

9A 

JOINT  TOLL  BRIDGE  COMM, 

PLAINFIELD 

7079 

UNION 

10 

*0  36 

74 

25 

120 

8P 

ep 

H 

MRS  VIVIAN  SCHERER 

PRINCETON  WATER  WORKS 

7328 

MERCER 

10 

40  19 

74 

40 

90 

MID 

PRINCETON  WATER  CO, 

RAHWAY 

7393 

UNION 

40  36 

20 

MID 

c 

RAHWAY  VLY,  SWG.  AUTH. 

RIOGEFIELD 

75*5 

BERGEN 

40  50 

MID 

HID 

H 

GEORGE  P.  KIRSTEN 

RINGWOOD 

7567 

PASSAIC 

41  08 

7* 

16 

305 

lOA 

NO.  JERSEY  WTR.  SUPPLY 

SHILOH 

8051 

CUMBERLAND 

39  28 

75 

IB 

120 

5P 

5P 

EVERETT  DICKINSON 

SOMEHVILLE 

8194 

SOMERSET 

10 

40  34 

74 

37 

75 

6P 

6P 

„ 

W.  E.  HAVER 

SPLIT  ROCK  POND 

8*02 

MORRIS 

40  58 

7* 

26 

800 

lOA 

JERSEY  CITY  0.  P.  W. 

8*23 

UNION 

c 

N,  J,  OEPT, OF  CONS. 

SUSSEX 

66*4 

SUSSEX 

41  13 

7* 

37 

**0 

7A 

7A 

BR  ICE  B.  STANTON 

TOMS  RIVER 

6616 

OCEAN 

39  57 

7* 

13 

10 

6P 

6P 

TOMS  RIVER  WATER  CO, 

TRANQUILITY  2  W 

8858 

WARREN 

40  57 

7^ 

50 

551 

c 

H,  J.  ERVEY 

TRENTON  WB  CITY 

6883 

MERCER 

40  13 

7* 

*£ 

56 

MID 

MIO 

HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

TUCKER TON 

6899 

OCEAN 

39  36 

74 

20 

10 

6P 

6P 

REV.  WALTER  T.  GANDEK 

WANAOUE  RAYMOND  DAM 

9187 

PASSAIC 

41  03 

16 

320 

WATER  SUPPLY  COMM, 

WATCHUNG 

9271 

UNION 

40  40 

74 

25 

c 

BONNIE  BURN  SANITARIUM 

WERTSVILLE 

9363 

HUNTERDON 

10 

40  27 

7* 

*6 

160 

7A 

ROBERT  M.  MANNERS 

WESTFIELD 

9*55 

UNION 

40  39 

7* 

21 

136 

5P 

c 

CITY  ENGINEER 

WEST  WHARTON 

9608 

MORRIS 

40  54 

36 

680 

N,J,  POWER  +  LIGHT  CO. 

WOOOCLIFF  LAKE 

9832 

BERGEN 

41  01 

7* 

03 

103 

MIO 

c 

HACKENSACK  WATER  CO. 

WOOOSTOWN 

9910 

SALEM 

39  39 

75 

19 

50 

5P 

SP 

CREAM  VALLEY  DAIRY 

COMBINED  STATIONS 

HI6HTST0WN  PUMPING  STA 

10 

40  17 

32 

75 

c 

COMBINED  WITH  STA  3951 

1 -COASTAL,       Z-DELAWARE,       3-GREAT    EGG   HARBOR, 


5-HUDSONi       6-MAURICE,       7-MULLICA,       B-PASSAIC,       9-RAHWAY,        10-RARITAN,       ll-ROCItAW*Y 


REFERENCE  NOTES 

Additional  Infomatlon  regarding  the  cllaate  of  New  Jersey  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllmatologist  at  Weather  Bureau  Office,  c/o 
General  Delivery,  Trenton,  New  Jersey  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  nane,  such  as  12  SSW,  Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Hontbly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  included 
in  this  issue. 

Divisions,  as  used  In  "Cllmatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  "F,  precipitation  and  evaporation  In  inches  and  wind 
Hoveaent  In  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65*  F. 

Evaporation  Is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.   Max  and  Mln  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours 
ending  at  time  of  observation. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  In  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present  location.   Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based 
on  the  period  1931-1955, 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet ,  or  Ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Cllmatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  Include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  groiind  Include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  In  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Dally  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on 
Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard 
tlae.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the 
following r 

C  Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G   "Soil  Temperature"  Table. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  In  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J   "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Cllmatological  Data"  Table  and  the  "Dally  Temperature"  Table  Is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-   No  record  in  the  "Supplemental  Uata"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporaxion  and  Wind"  Table;  "Snowfali  and  Snow  on  Ground" 
Table;  "Daily  Soil  Temperature"  Table;  and  the  Station  Index. 

■I-  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

•¥+     Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  Instruments. 

*  Amoxint  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod -covered  ground ;  however,  the  reference  Indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

AM  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M   One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Dally  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  E.S.T.  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation "Substation  History"  for  this  state.   That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Docujnents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C.  for  15  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  In  the  latest  annual  issue  of  Local 
Cllmatological  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Siimmary) .   Checks,  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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NEW  JERSEY  -  MAY  1960 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   85°  on  the  20+  at  5  stations 
Lowest  Temperature:   25°  on  the  2nd  at  Lay ton  3  NW 

Greatest  Total  Precipitation:   6.02  inches  at  Essex  Fells  Service  Bldg 

Least  Total  Precipitation:   1.85  inches  at  Long  Branch 

Greatest  One-Day  Precipitation:   2.05  inches  on  the  22nd  at  Freehold 
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r    PATERSON 

PHILLIPSBURG 

PLAINFIELD 

RIDGEFIELD 

AM 
AM 

69.7 
71.5 
74.0 
71.8 

44.5 
50.7 
48.2 
49.4 

57.1 
61.1 
61.1 
50.6 

-  2.3 

-  1.0 

-  .3 

.7 

81 
85 
82 
84 

28 
28 
28  + 
27 

30 
37 
35 
33 

2 
2 

4  + 
2 

242 
142 
136 
151 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

4 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

3.29 
3.84 
3.87 
4.92 

-  .95 

-  .54 

-  .43 
.54 

.67 

.65 

1.34 

1.46 

22 
24 

1 
23 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

11 

11 

6 

8 

2 
3 
5 

3 

0 
0 

1 

2 

SOMERVILLE 
SUSSEX 

AM 

72.8 
70.5 

48.2 
45.7 

60.6 
58.1 

-  .7 

-  2.3 

83    27 
82    29 

30 
33 

2 

2 

153 
213 

0 
0 

0 
0 

2 
0 

0 
0 

3.56 
3.42 

-  .55 

-  .54 

.94 
.49 

1 
31 

.0 
.0 

0 
0 

8 
13 

3 
0 

0 
0 

DIVISION 

59.5 

-    1.2 

1 

4.22 

-       .07 

.0 

SOUTHERN 

ATLANTIC    CITY    WB    AP 

AUDUBON 

BELLEPLAIN 

BURLINGTON 

CHATSWORTH 

71.0 
7A.1 
71.7 
74.4 
73. 9M 

50.9 
50.8 
49.3 
51.3 
47. 5M 

61.0 
62.5 
60.5 
62.9 
50. 7M 

.8 
-    1.4 

84 
84 
81 
85 
94 

16 
15 
16 
16 
16 

37 
37 
35 
32 
32 

3 
2 
3+ 

2 
3 

140 
102 
144 
89 
139 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

2.21 
4.59 
3.44 
3.84 
2.43 

.77 

-  .53 

-  .24 

.64 
.76 
.77 
.65 
.65 

23 
29 

1 
9 

1 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
11 

8 
10 

9 

2 

5 
3 
3 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

CLAYTON 
FREEHOLD 
HAMMONTON    2    NNF 
HIGHTSTOWN    1    N 
INDIAN    MILLS    2    W 

AM 

73.3 
72.1 
74.1 
73.1 
73.1 

48.9 
49.9 
50.1 
49.3 
47.2 

51.1 
51. C 
52.1 
61.2 
60.2 

-  .7 

-  .7 

-  .2 

-  1.9 

83 
92 
84 
83 
83 

16 
15 
17 
16 

21  + 

35 
35 
36 
34 
30 

4+ 

2 

4 

4 

4 

133 
137 
112 
131 
162 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

3.97 
5.06 
4.06 
2.59 
3.09 

.93 

-  .09 

-  1.26 

-  1.01 

1.61 

2.06 

.91 

.51 

.67 

29 
22 
23 
23 
18 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
9 
9 
9 
9 

2 
3 

3 
2 
2 

1 
1 

0 
0 
0 

LAURELTON    1    E 

MILLVILLF 

MOORESTOWN 

NEW    BRUNSWICK    EXP    STA 

PEMBERTON    3    E 

69.9 
72.5 
72.6 
71.6 
74.2 

48.5 
51.6 
49.5 
50.4 
47.6 

59.2 
62.1 
61.1 
61.0 
60.9 

-  2.2 

-  .5 

-  .7 

-  2.1 

84 
83 
83 
91 
95 

16 

17 
15 
16 
15 

33 
39 
35 

11 

4 

3 

4 

4+ 

5 

184 
109 
132 
135 
143 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

3 

0 
0 
0 
0 
0 

2.89 
4.44 
3.87 
4.25 
3.56 

-  1.28 

-  .45 
.25 

-  .42 

.75 

.91 

.68 

1.24 

1.11 

23 
29 
23 
22 
24 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

8 

13 

10 

8 

1 
5 
2 

3 
3 

0 
0 
0 

1 

1 

SHILOH 
TOMS    RIVER 
TRENTON    WB    CITY 
TUCKERTON 
WOODSTOWN 

R 

71.9 
72.8 
72.1 
70.4 
73.5 

50.7 
46.8 
52.4 
48.5 
49.7 

61.3 
59.8 
62.3 
59.5 
51.5 

-    2.0 
.5 

92 

95 
93 
85 
83 

15 
16 
16 
15 
17+ 

39 
31 
41 
33 
35 

4  + 

4+ 

2 

4+ 

4+ 

131 
154 
105 
190 
123 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
3 
0 

I 

0 
0 
0 
0 
0 

4.07 
2.29 
2.10 
3.20 
5.16 

-  .13 

-  1.38 

.82 

1.30 

.49 

.70 

1.23 

29 
23 
1 
22 
21 

.0 
.0 
.0 
•  0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
3 
8 
9 
9 

3 
1 
0 
4 
4 

0 

1 

0 
0 

1 

DIVISION 

61.1 

-    1.0 

3.56 

-       .43 

.0 

COASTAL 

ATLANTIC    CITY 
CAPE    MAY    3    W 
LONG    BRANCH 

R 
R 

66.6 
58. 6M 
68.1 

53.9 
54. 3M 
51.3 

60.3 
61  .5M 
59.7 

1.2 

83 
91 

16 
16 

42 
48 
39 

2 

10+ 
4  + 

157 
109 
173 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2.32 
3.23 
1.85 

-  .66 

-  1.79 

.53 
.83 
.60 

23 
22 
23 

.0 
.0 

0 
0 

9 

7 
5 

1 
3 

1 

0 
0 
0 

DIVISION 

60.5 

.6 

2.47 

-       .90 

.0 

TDATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED  IN  DIVISION  AVERAGES 


SUPPLEMENTAL    DATA 


Subon 

Wind  direction 

Wind         speed 
m.  p.  h. 

Relative    humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 
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*   Notes    r 
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1    - 

laliofl    Inc 

e« 

DAILY  PRECIPITATION 


"a 

Day  of  month 

station 

o 

S 

1   1 

2  1  3 

4  I  5  I  6 

7  1  8  1 

9 

10  1 

11  1 

12 

13  1  14  1  15 

16 

17 

18 

19  1 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26   27 

28  1  29  1 

30 

31 

ATLANTIC  CITT  WB  AP 

2.21 

.60 

T 

.07 

J 

T 

.05 

.01   T     T 

T 

.17 

.09 

.03 

.20 

.04 

.64 

'V~ 

.13 

.02 

.01   .07 

.06 

ATLANTIC  CITT           R 

2|32 

.46 

.01 

.02 

.02 

.19 

.01   .01 

.06 

.19 

.05 

.10 

.53 

.11 

.08 

.20   .19 

.13 

AU0U8ON 

t.99 

.91 

T 

.69 

•  10 

T     T 

.22 

.60 

.10 

.25 

.45 

.59 

.07 

.29 

T     .76 

T 

BASS  BIVER  ST  FOREST 

3.67 

• 

.94 

.11 

.59 

.06 

.OS 

.33 

.11 

.26 

• 

.82 

.61 

•     • 

.13 

.09  . 

BELLEPLAIN 

3.«< 

.77 

.49 

.30 

.07 

.25 

.50 

.20 

.50 

.40 

BELMAR 

. 

.30 

. 

. 

T 

.02 

.04 

.36 

.20 

.52 

.10 

.34 

.22  . 

BELVIDERE 

».09 

.59 

T 

.22 

T 

T 

.02 

.33 

T 

.02 

.69 

T 

.02 

.22 

.53 

.57 

.19 

T 

.73  . 

BERflARDSVILLE  2  E 

3.6* 

.40 

.98 

.02 

.52 

.18 

.05 

.60 

.01 

.04 

.28 

.44 

.03 

.12 

.04 

.33  . 

8LACKWELLS  HILLS 

3.26 

.53 

.36 

.11 

.24 

.16 

.10 

T 

.51 

.03 

.09 

.16 

.39 

.05 

.28 

.06 

.19  . 

eOONTON  2    SE 

4.29 

.96 

.29 

•  02 

1.05 

.93 

.14   T     .02 

.04 

.25 

.09 

.03 

.26 

.32 

.11 

.15 

T 

.05 

.38  . 

BOUND  BROOK  1  W 

4.00 

.64 

.37 

.06 

.35 

.13 

.01 

.06 

.96 

.06 

.11 

.88 

.41 

.02 

.02 

T 

.08 

.24  . 

BRANCHVILLE 

».02 

.30 

.09 

T 

.31 

.14 

.24 

.04 

■  06 

.54 

.15 

.03 

.49 

.47 

.09 

.33 

■  74  • 

BURLINGTON 

3. a* 

•  47 

.66 

.11 

.01   .07 

.02 

.57 

.23 

.30 

.55 

.42 

.08 

.22 

.13 

CANISTEAR  RESERVOIR 

t.DO 

.32 

•  19 

•  06 

.92 

.44 

T 

.06        .02 

.41 

.14 

T 

.13 

.33 

.15 

.35 

.05 

.43  . 

CAffOE  BROOK 

5.87 

.61 

.29 

.10 

1.39 

•  19 

.23 

.44 

.07 

.01 

.35 

.21 

1.60 

.12 

T 

.38  . 

CANTON 

2.35 

.49 

.92 

.06 

.06 

.21 

.07 

.17 

,57 

.20 

.04  . 

CAPE  MAY  3  W 

3.23 

.33 

.07 

.2? 

.27 

.02 

.13 

.83 

.56 

.07 

.03 

.99 

.02 

.02  . 

CEOAR  GROVE 

RECORD 

MISSING 

CHARLOTTEBURG 

A.ao 

.36 

.32 

T 

1.17 

•  53 

.03 

.07 

.16        (07 

.05 

.20 

.24 

.02 

.23 

.47 

.09 

.33 

T 

.08 

.42  . 

CHATHAM 

4.9* 

.62 

.29 

.02 

.91 

•  19 

.21 

T 

.44 

.10 

.02 

.38 

.22 

1.11 

.15 

T 

T 

.32  . 

CHATSWORTH 

2.43 

.99 

.04 

.27 

.35 

.16 

.11 

.04 

.49 

.22 

.20 

CLAYTON 

3.97 

.17 

T 

.20 

.06   .07   .02 

.17 

.64 

.15 

T 

.14 

.03 

.39 

T 

.19   .21 

1.61 

CLINTON 

4.29 

.72 

T 

.37 

•  36 

.07        .05 

.38 

.03 

.12 

.18 

.56 

.08 

.11 

.02 

1.20  '. 

ELIZABETH 

4.13 

.94 

.02 

1.10 

.01 

.35 

.02 

.53 

.02 

.20 

.80 

.10 

.01 

T 

.03  • 

ELI2ABETHP0RT 

4.06 

•  94 

.09 

.92 

.28 

.02 

.04 

.58 

.03 

.24 

.54 

.06 

.29 

.03  . 

ESSEX  FELLS  SEBV  BLOC 

6.02 

•    1 

.02 

1.02 

•  65 

.28 

. 

.32 

. 

.20 

2.28 

.29  . 

FLEMINGTON  1  NE 

3.43 

.97 

.03 

.21 

T 

T 

.07 

.19 

.04 

T 

.59 

T 

.01 

.11 

.08 

.38 

.21 

T 

.03   .06 

T 

.47  . 

FORTESCUE 

4.61 

.04 

.43 

.61 

.07        (09 

.15 

.06 

.50 

.65 

.03 

1.90 

.12  . 

FREEHOLD 

5.06 

.39 

.09 

.39 

.01 

.65 

T 

.32 

.18 

2.05 

.70 

.20 

.20 

GREENWOOD  LAKE 

4.50 

.34 

.42 

.74 

.60 

.03 

.16 

.20        .07 

.30 

.16 

.03 

.11 

.53 

.15 

.07 

.13 

.46  ' 

HAMMONTON  2  NNE 

4.06 

.97 

.38 

•  20 

.27 

.03 

.88 

.04 

.22 

.18 

.91 

.06 

.22 

.02 

.06 

.02  . 

HIGH  POINT  PARK 

3.23 

.12 

.18 

T 

.66 

•  09 

.07 

.10 

.21   T     .01 

T 

.15 

.18 

T 

.21 

.24 

.27 

.21 

T     T 

.14 

•  39  . 

HIGHTSTONN  1  N 

2.59 

.92 

T 

.19 

T 

.15 

.03 

T 

.33 

.23 

.18 

.61 

.20 

T     .03 

.12 

INDIAN  MILLS  2  V 

3.09 

•  51 

.2* 

.17 

.06 

.57 

T 

.18 

.08 

.44 

.18 

.48 

T     .18 

T 

T    ', 

IRVINGTON 

4.11 

.87 

.29 

.93 

.04 

.34 

.03 

.39 

.12 

.02 

.43 

.38 

.25 

.02  . 

JERSEY  CITY 

2.54 

.71 

•  02 

.28 

•  03 

.26 

.02 

.01 

T 

.20 

T 

.17 

.42 

.02 

.19 

.21  . 

LAMBERTVILLE 

4.27 

.79 

.90 

•  09 

.03 

.04 

.01 

.59 

.03 

.35 

.04 

.63 

.19 

.17 

.04 

.49  • 

LAURELTON  1  E 

2.96 

T 

T 

.40 

.09 

•  40 

.02 

.04 

.06 

.32 

.09 

.43 

.08 

.79 

.07 

T     T 

.17 

LAYTON  3  NW 

4.08 

.20 

.51 

T 

■  01 

.03 

.03 

.02 

.48 

.01 

.29 

.47 

.76 

.64 

.15 

.02 

.90  I 

LITTLE  FALLS  1  E 

4.99 

.60 

•  10 

•  04 

1.38 

.12 

.01 

.41   .01 

•  04 

.17 

.15 

T 

.21 

.23 

.74 

.04 

.01 

.01 

.32  . 

LONG  BRANCH             R 

1.69 

.24 

.03 

.12 

T 

•  30 

.01 

T 

T 

.08 

.07 

.08 

.05 

.50 

.11 

T 

.26 

LONG  VALLEY 

5.81 

.70 

.46 

.50 

.03 

.10 

.03   .02 

.03 

.50 

.05 

1.53 

.50 

.36 

.17 

.10 

.99 

.18  . 

MACORIN  INTAKE 

4.92 

•  48 

•  25 

T 

1.48 

.20 

.02 

.05 

•29   T     .09 

.05 

.21 

.17 

.02 

.32 

.26 

.04 

.40 

.09 

.94  . 

MAHWAH 

4.98 

•  74 

•  07 

.36 

.92 

.01 

.01 

•34   T     •Ol 

.30 

.10 

.02 

.06 

.27 

1.69 

.05 

.41  . 

MANVILLE 

4.89 

l.OO 

■  10 

.49 

.05 

T 

.12 

.37 

.14 

.85 

.08 

1.10 

.13 

T 

.30 

.20  . 

MAYS  LANDING 

2.67 

•  65 

.10 

.12 

.29 

.10 

.45 

.25 

.50 

.25 

MIDLAND  PARK 

4.50 

•  87 

.33 

.66 

.02 

.31 

.08   .01 

.01 

.51 

.10 

1.22 

.06 

.22 

.10  '. 

HILLVILLE 

4.44 

•  68 

.09 

.43 

•  11 

.16 

.06 

.04 

.09 

.57 

.61 

.08 

.58 

.01 

•  91 

.02 

MILTON 

5.19 

•  49 

•  33 

.08 

1.40 

.14 

.11 

.49 

.12 

.09 

.81 

.08 

61 

.06 

.42  . 

MOORESTOWN 

3.87 

•  10 

•  38 

•  28 

.12 

.11        .06 

.02 

.50 

.26 

.25 

.25 

.68 

T 

.26 

.10 

.48 

T 

MORRIS  PLAINS 

4.19 

•  60 

•  24 

.14 

.61 

.17 

T 

•  09   T     T 

.03 

.36 

.04 

.02 

.60 

.50 

T 

.15 

.03 

T 

.07 

.90  . 

NEWARK  WB  AIRPOUT       R 

4.11 

•  85 

.18 

.84 

T 

T 

.34 

•02   .01   T 

.02 

.02 

.31 

T 

.12 

.11 

.51 

.49 

T     T 

.24 

.05  . 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

4.29 

•  88 

.10 

.20 

T 

.11 

.47 

.13 

1.24 

.60 

.29 

.01 

T 

.22  . 

NEW  MILFORD 

2.75 

•  46 

.04 

.69 

.34 

.28 

.08 

.64 

.12 

.14  . 

NEWTON 

3.29 

•  27 

.19 

.19 

.23 

•  13 

T 

.03        .01 

.02 

.30 

.10 

.01 

.67 

.31 

.06 

.27 

.08 

.90  . 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

5.74 

•  92 

.29 

•  04 

1.19 

.32 

.02 

.11       1.04 

.12 

.31 

.19 

.21 

.54 

.06 

.32 

.14 

.36  . 

OLDWICK 

4.38 

•  99 

.24 

•  12 

•  40 

•  11 

T 

.09 

•  08 

.91 

.06 

.06 

.47 

.62 

T 

.38 

.03 

.11 

.99  • 

ORANGE 

4.89 

.82 

1.90 

.31 

•  38 

.03 

.26 

.95 

.30 

.30  . 

PATERSOH 

3.84 

.62 

.19 

.01 

.49 

.36 

I 

.04 

.54        .04 

.02 

.18 

.12 

.12 

.19 

.69 

.06 

.21  . 

PEMBERTON  3  E 

3.96 

•  48 

.06 

.11 

•09        .03 

.03 

.59 

.10 

.11 

.62 

1.11 

.14 

.09 

PHILLIPSBURG 

3.87 

1^34 

.50 

.53 

.94 

.12 

.84  . 

PHILLIPSBURG  BRIDGE 

4.40 

.60 

.89 

.10 

.03 

T 

.41 

.04 

.54 

.05 

.18 

.06 

.48 

.04 

.02 

.40 

.60  . 

PLAINFIELD 

4.92 

1^05 

•  08 

.38 

.08 

T 

.13 

.57 

.06 

.30 

.43 

1.45 

.08 

T     .03 

.28 

T    ■ 

PRINCETON  WATER  WORKS 

2.52 

•  68 

•  01 

.04 

.09 

.01 

.12 

.23 

.18 

.01 

.10 

.40 

.24 

T     .11 

.30 

RAHWAY 

3.02 

•  83 

T 

.44 

.26 

.38 

.02 

.18 

.57 

.05 

T 

.29 

.04  . 

RIDGEFIELD 

RECORD 

MISSING 

RINGWOOD 

3.74 

•  41 

.29 

T 

.84 

.09 

T 

.37 

.29   T     .06 

T 

.48 

T 

.05 

.12 

.28 

.12 

.05 

.37  . 

SHILOH 

4.07 

•  48 

•  13 

.56 

.02 

■  03 

.06 

.18 

.n 

.17 

.47 

.81 

.17 

T     .82 

.04 

T    . 

SOMERVILLE 

3.56 

•  94 

.12 

.40 

T 

•09   .02 

.63 

T 

.10 

.61 

.36 

.01 

.08 

T 

.20  . 

SPLIT  ROCK  POKO 

4.83 

• 

.82 

1.44 

.30 

•13        ,07 

.11 

.30 

.22 

.27 

.35 

.05 

.08 

.09 

.60  . 

SUSSEX 

3.42 

•  29 

•  14 

•  03 

•  47 

.22 

T 

•  14 

•  12 

.03 

.27 

.20 

.05 

.40 

.25 

.13 

T 

.19 

.49  . 

TOMS  RIVER 

2.29 

.48 

.24 

.06 

.05 

1.30 

.08 

T 

.03   .03 

.02 

TRENTON  WB  CITY         R 

2.10 

•  49 

.01 

.03 

.18 

.03 

.24 

.07 

.19 

.10 

.36 

.04 

T     .17 

.19 

TUCKERTON 

3.20 

•  50 

.20 

•  20 

.50 

.40 

.70 

.10 

.50 

.10 

WANAOUE  RAYMOND  DAM 

3.89 

•  37 

•  30 

.58 

.50 

•  10 

.30        .06 

.36 

.25 

T 

.13 

.32 

.17 

T 

.45  . 

WERTSVILLE 

2.69 

•  62 

•  12 

.10 

T 

T 

T 

.34 

.20 

T 

.35 

.03 

.37 

.02 

.09 

T 

T 

.14 

.31  . 

WESTFIELD 

2.92 

•  95 

.08 

■  50 

.13 

.22 

.10 

.15 

.61 

.13 

.05  . 

WEST  WHARTON 

4.39 

•  31 

•  33 

.06 

.73 

.24 

.05 

.02 

.04 

.06 

.36 

.17 

.05 

.57 

.50 

.03 

.23 

.11 

.03 

.07 

.43  . 

WOODCLIFF  LAKE 

3.26 

•  52 

.14 

.66 

.32 

.02   .08 

.22 

.10 

.87 

.05 

.23 

.05  . 

WOODSTOWN 

5.16 

•  46 

.10 

.49 

.03 

.06 

.02 


.32 

.0(1 

1.23 

.62 

.67 

.03 

.36 

T     .75 

See    Sefereo' 


Notes    PollovlQg   StatlOD    lodex 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW   JERSEY 
MAY    1960 


SUtion 


Da?  Of  Month 


9      10      U      12      13      U      IS     16      17      18      19 


ATLANTIC   CITT  OT  AP 
ATLANTIC    CITY 
AOOUeOM 
BELLETLAIN 
BELVIOERE 
BoonTon  2  SE 

BURLINGTON 

CAMOe  BROOK 

OPE  NAY   3  M 

CIWNB0TTEB0R6 

CHATSWORTH 

CLAYTON 

ELIZABETH 

ESSEX  FELLS  SERV  BLOC 

FLEMINGTON  t  NE 

FREEBOLO 

MAMMOMTON  2  NNE 

H1CH  POINT  PARK 

HieHTSTOVN  1  N 

INDIAN  HILLS  2  W 

JERSEY  CITY 

LANBERTVILLE 

LAUREL TON  1  E 

LAYTON  3  NW 

LITTLE  FALLS  1  E 

LOXe  BRANCH 

LONG  VALLEY 

HILLVILLE 

HOORESTOWN 

MORRIS  PLAINS 

NEWARK  W8  AIRPORT 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

NEWTON 

PATER SON 

PEMBERTON  3  E 

PHILLIPSBURG 

PLAINFIELO 

RIOGEFIELD 


HAX 
MIN 


HAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


HAX 
MIN 


MAX 
MIN 


HAX 
HIN 


MAX 
MIN 


HAX 
HIN 


HAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


HAX 
HIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


HAX 
MIN 


MAX 
MIN 


HAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


HAX 
HIN 


HAX 
HIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
HIN 


MAX 
HIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


HAX 
MIN 


MAX 
MIN 


61 
42 


»2   37   39 


62   63 
♦«   35 


63   66 
A*   33 


6?   SA 
AS   40 


42   32   34 


59   61 
52   48 


64   54 
43   38 


60   70 
42   34 


67   64 
39   38 


61   6S 
45   35 


57 
35 


74 
36 


65   Tl 
29   30 

60  63   73 

45  35   40 

68  62   64 

45  39   40 

68  56 

42  32 

62  64 

47  36 

59  63   71 

46  34   32 

51  63   67 

45  40 


63   64 
46   32 


60   65 
4«   35 


68   55   67 

4*   37   37 


56   64 
48   39 


60   64 
47   34 


68   64 

50   40 


70 
31 


41   38   37 


64   55   66 


55   67   72 
47   40   44 


61  63   71 

46  37   39 

66  55   65 

44  30 

67  54 

45  37   42 

61  65   72 

45  34   32 

73  64 

45  36 

56  67   73 


70 
31 

70 


71   73 

44   44 


65   65 

53   49 


79   81 
42   45 


71   75 
40   39 


75   78 
41   42 


72   74 
41   41 


80   82 

38   52 


73   77 
40   40 


68   70 
48   49 


71 

37   39 


75   77 
37   38 


75   79 
40   42 


79   81 
41   44 


74   73 
48   51 


78   78 
34   37 


75   78 

43   44 


75   78 
40   41 


70   75 
46   49 


77   78 
39   42 


76   80 
35   35 


70   69 
50   52 


77   80 
40   43 


70   71 
37   38 


80   80 
35   35 


76   78 
42   44 


66   69 

43   45 


74   78 
37   42 


71   74 

44   45 


78   79 
40   42 


72   75 
38   40 


75   77 
49   51 


76   76 
43   45 


75   77 
36   38 


76   80 
47   47 


78   79 
30   38 


76   78 
40   42 


76   79 
41   43 


73   64 
48   56 


63   59 
55   55 


78   74 
48   56 


76   70   63 
43   55   55 


73 
52 


76  72 

40  54 

76  73 

49  57 

76  74 

40  54 

69  65 

52  56 

76  71 

37  47 

76  72 

41  54 

77  75 
44  46 

73  65 
46  55 

75  74 

50  58 

76  64 
39  53 

74  68 

48  54 

81  78 

42  54 

75  67 

49  52 

75  65 

42  55 

75  73 

39  54 


79   73 
43  «5 


81   75   66 


42   56 

67   57 


48   55   45 


75   70 
40   52 


78   76 
47   56 


77   70 
38   55 


70   65 
51   57 


74   68 
47   54 


81   68 
46   54 


74   60   68 
44   56   55 


73   73 
53   52 


66   65 
55   54 


73   72 
55   53 


72   72 
56   50 


69   66 

45   45 


63   71 
42   46 


74   75 
55   52 


62   71 
43   45 


70   68 
57   54 


61   70 
37   43 


73   77 
52   48 


70   67 
54   54 


70   68 
52   46 


70   68 
45   49 


73   70 
46  42 


72   73 
54   49 


75   74 
47   SI 


75   73 
53   47 


73   75 
53   51 


63   66 
55   52 


71   71 
50   44 


70   69 
49   48 


70   60 
42   40 


65   71 
44   46 


65   65 

55   50 


62   68 
46   48 


73   73 
49   53 


72   73 
53   51 


61   70 
41   44 


57   67 
56   53 


73   69 
54   48 


61   70 
39   40 


62   68 
45   49 


73   77 
54   46 


68   65 

48   47 


75   67 
53   47 


65   63 

55   47 


59   62 
56   51 


68   64 
53   48 


68   60 
53   43 


64   64 
53   42 


70   66 
50   43 


68   69 
56   47 


68   67 

51   43 


68   65 
47   41 


66   64 

55   41 


61   62 
49   47 


65   66 
54   45 


72   72 
54   46 


68   66 
53   38 


66   65 

55   47 


78   70 
53   47 


69   66 
56   47 


68   63 
53   40 


60   63 
55   51 


67   65 
54   44 


66   65 
52   47 


66   63 
55   41 


73   71 
52   47 


65   65 
53   50 


65   62 

46   41 


73   68 
53   47 


67   62 
51   45 


66   65 
51   41 


67   67 
56   51 


68   65 
47   38 


72   67 
52   46 


69   64 
55   43 


63   69 
54   40 


68   68 
57   44 


84  78  73 
59  55  55 

93  69  72 
59  59  56 

94  82  70 
56  53  56 

81  77  73 
56  50  52 

82  79  70 

53  47  58 

72  78  76 

51  50  59 

85  80  77 

54  49  60 

71  79  80 

47  49  60 


70   76   77 
47   47   55 


83   76 

47   56 


56   52   51 


80 

50 


76   78 
49   54 


113   91   70 
52   44   60 


82   81   7H 
55   53   56 


84   82 
52   58 


58  1  69 
41   42 


82   77 
49   59 


82   70 
45   57 


80   77   65 
61   59   57 


53   48   50 


79 

70 

50 

53 

90 

73 

50 

55 

92 

81 

50 

50 

78 

57 

55 

55 

77 

73 

49 

59 

93 

79 

53 

58 

80 

70 

50 

55 

72   90   79 


93   57 
59   60 


72   79   79 
49   48   55 


83   80 
55   60 


<(5   84   90 
55   46   50 


52   48   50 


56   50   50 


77  75  82 

54  53  60 

70  56  77 

56  58  50 

91  79  80 

52  55  59 

77  78  76 

52  51  58 


78   91 
51   58 


75   78 
57   58 


55   81   75 
50   52   58 


73   74 
58   50 


90   71 
50   55 


79   79   93 
52   50   55 


79   79   79 
56   51   57 


77   93 
49   58 


77   79 
54   57 


54   55   58 


50  54  55 

90  79  l<3 

49  51  55 

77  72  75 

55  58  52 


49   52   55 


53   54   57 


80   72   80 
45   51   58 


71   95   75 
50   54   50 


75   73 
58   55 


75   78 
51   57 


54   55   50 


91   77   90 
51   55   57 


57   91   72 
50   51   55 


75   78 
57   59 


52   54   57 


45   47   57 


83   75 
57   60 


50   51   55 


83   75   80 

51   53   57 


50   74   77 
57   57   53 


74   74 
58   55 


72   77 
55   54 


72   76 
55   52 


76   59   70 
55   51   54 


54   50   50 


76   55   73 
57   55   52 


57   60 
52   53 


70   71 
58   59 


78   54   58 
51   48   50 


70   75 
54   49 


49  54  50 

59  50  74 

52  57  57 

71  60  65 

50  52  55 


54   63   73 
54   53   54 


53   71 
55   54 


75   51   56 


53 

52 

59 

75 

55 

48 

58 

71 

52 

53 

75   63   74 
55   53   52 


57   75 
55   51 


56   63 

50   51 


59   60 

50   53 


64   75 
55   55 


69   52   58 
52   55   55 


52   73 
55   55 


77   54   59 
52   49   50 


50   51   75 
54   52   55 


50 

73 

52 

52 

55 

55 

50 

50 

58 

60 

49 

50 

58   57   75 
55   54   55 


78   50   70 
55   53   52 


57   60   74 


73   77 
55   50 


67  69  72 

55  58  55 

77  79  82 

50  55  52 

77  73  75 

48  55  45 

73  78  83 
44  51  51 

71  73  79 

48  51  51 

74  75 
52  58 

71  74 


70   72 
59   51 


49   49 
76 


50   55   52 


75   79   93 


72   74   75 
49   50   51 


77  90  83 

40  47  47 

74  75  91 

49  53  52 

76  76  75 

50  52  50 

69  59  77 

44  50  49 

75  77  82 
49  52  51 


74   75   81 
43   52   46 


52   57   57 


79   93 
50   50 


72   72   79 


80   80 
46   47 


76   83 
54   53 


72   78 
57   55 


71  77  81 

49  54  48 

78  75  75 

52  55  52 

73  77  81 

49  54  51 

71  75  79 

50  49  50 

74  79  82 

53  57  55 

73  75  80 

50  54  54 

71  70 

43  47  45 


74   79 
54   56 


76 

50   50 


45   51   52 


77   90   84 
47   54   52 


64   61 
54   55 


60   60 
56   56 


69   55 
55   55 


79   67 
50   53 


67   91 
55   50 


53   80 
57   60 


71 

55   59 


70 

55   57 


82   73  57  74 

48   52  55  59 

79   53  78  78 

52   55  55  52 

82   71  57  73 

51   53  55  60 

55  55  77 

55  58  59 


80   71 
43   49 


69   65 

51   56 


74   92 
55   50 


70  63  79  79 
54  52  57  57 

72  59  73  79 

51  59  55  59 

94  75  67  73 

52  54  50 

71  58  75 
51  50  53  59 


58   62 
54   52 


82   70 
54   54 


75   69 
47   46 


69   65 
53   53 


69   64 
52   54 


73   79 
55   57 


59   75 
55   59 


75   78 
55   50 


54   74 
53   59 


76   54   75   79 
41   54   55   59 


55   53 
54   54 


74   62 
45   50 


70   80 
55   50 


84   75   58   74 
52   53   55   52 


61   62 
55   54 


58   54 
55   54 


58   80 
55   61 


70 

56   54 


53   71 
56   59 


81   71   65   72 
49   53   55   59 


59   58 
57   57 


73   63 
55   55 


69   79 
57   50 


72   75 
55   59 


91   74   51   72 
45   52   54   50 


85   65 
55   51 


78   75 
55   58 

71   65   76   79 

51  51   55   59 

02   72   75   75 

52  54   51 

70   65   74 

53  55   53 


71.0 
50.9 


66.5 
53.9 


74.1 
50.8 


72.5 
47.5 


70.1 
48.0 


74.4 
51.3 


70.5 
47.3 


59.5 
54.3 


59.8 
44.9 


73.8 
47.5 


72.8 
49.8 


71.3 
50.6 


73.3 
45.5 


72.1 
49.9 


74.1 
50.1 


55.8 
46.4 


73.1 
47.2 


67.3 
52.8 


73.9 
47.9 


59.9 
48.5 


70.8 
45.2 


72.9 
49.5 


58.1 
51.3 


70.7 
47.5 


72.5 
51.5 


72.6 
49.5 


71.1 
53.2 


71.5 
50.4 


59.7 
44.5 


71.5 
50.7 


74.0 
48.2 


71.8 
49.4 


Sa«  Bslarenc*  Nol««  Foliowtng  SUUoa  Indsx 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
MAY  1960 


Station 

Day  Of  Month 

Dt 

S 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

SHILOH 

MAX 

63 

63 

66 

68 

71 

74 

7S 

73 

62 

70 

69 

67 

66 

64 

73 

8? 

80 

76 

79 

79 

77 

77 

70 

76 

76 

75 

79 

68 

63 

69 

80 

71.9 

MIN 

*9 

39 

38 

38 

45 

44 

44 

54 

52 

40 

55 

52 

50 

46 

46 

57 

55 

57 

53 

55 

59 

58 

55 

53 

52 

54 

50 

53 

54 

55 

59 

50,7 

SOMERVILLE 

MAX 

61 

64 

71 

72 

76 

78 

74 

70 

69 

65 

73 

72 

68 

66 

72 

81 

80 

76 

B? 

79 

81 

67 

61 

73 

74 

91 

93 

75 

65 

73 

76 

72.8 

MIN 

45 

30 

33 

32 

38 

41 

41 

57 

54 

35 

53 

45 

58 

42 

42 

56 

48 

60 

50 

51 

51 

53 

52 

52 

44 

50 

55 

60 

51 

S6 

59 

48.2 

SUSSEX 

MAX 

64 

55 

63 

72 

76 

78 

80 

76 

69 

71 

65 

70 

70 

68 

68 

71 

75 

78 

62 

no 

70 

79 

57 

57 

69 

72 

78 

97 

74 

65 

77 

70.5 

MIN 

44 

33 

34 

37 

36 

40 

40 

46 

57 

35 

38 

44 

40 

44 

43 

45 

49 

53 

48 

48 

54 

54 

49 

49 

45 

45 

50 

48 

52 

58 

59 

45.7 

TOMS  RIVER 

MAX 

67 

65 

71 

70 

72 

75 

74 

70 

68 

69 

75 

74 

69 

66 

70 

85 

82 

76 

77 

76 

79 

67 

70 

76 

75 

74 

79 

68 

65 

73 

91 

72.8 

MIN 

40 

31 

31 

31 

34 

34 

3B 

56 

55 

35 

45 

45 

56 

45 

40 

44 

50 

56 

52 

51 

58 

55 

55 

54 

46 

49 

46 

52 

54 

55 

59 

46.8 

TRENTON  KB  CITY 

MAX 

61 

63 

71 

73 

78 

78 

75 

66 

70 

70 

71 

75 

66 

67 

TJ 

93 

79 

71 

80 

75 

80 

60 

64 

74 

75 

76 

81 

69 

63 

75 

78 

72.1 

MIN 

46 

41 

46 

43 

47 

51 

48 

55 

48 

46 

54 

52 

56 

49 

47 

58 

57 

56 

55 

58 

60 

54 

54 

53 

53 

55 

56 

54 

54 

57 

60 

52.4 

TUCKERTON 

MAX 

60 

65 

67 

66 

67 

69 

70 

64 

65 

65 

72 

68 

65 

65 

73 

85 

83 

73 

73 

76 

81 

65 

74 

75 

74 

70 

75 

69 

62 

66 

80 

70.4 

MIN 

49 

34 

33 

33 

34 

35 

43 

56 

55 

38 

55 

49 

54 

45 

45 

54 

47 

59 

50 

56 

59 

56 

56 

52 

47 

51 

47 

46 

54 

55 

59 

48.5 

WOODSTOWN 

MAX 

64 

65 

69 

72 

75 

77 

76 

74 

65 

71 

70 

68 

67 

64 

76 

83 

83 

77 

81 

80 

79 

79 

71 

77 

75 

76 

79 

70 

64 

77 

80 

73.5 

MIN 

49 

35 

35 

35 

40 

41 

46 

55 

53 

39 

54 

52 

52 

45 

42 

57 

48 

58 

49 

56 

57 

58 

55 

51 

50 

53 

51 

55 

54 

56 

61 

49.7 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  montli 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19   20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

M 

ATLANTIC  CITY  WB  AIRPORT 
CANOE  BROOK 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 

- 

- 

.22 
37 
78 
42 

11 

.19 

61 
81 
46 

28 

.24 
40 
83 
50 

.33 
27 

.26 
64 
83 
49 

.16 
28 

.25 
79 
81 
53 

.11 
37 

.11 

100 

78 

59 

.00 
41 

.00 

117 

70 

59 

41 

.16 
72 
78 
46 

.20 
30 

.23 

96 
76 
57 

.08 
32 

.16 
84 
81 
54 

.08 
19 

.16 
61 
78 
58 

.10 
44 

.20 
74 
71 
53 

.11 
24 

.27 
107 

77 
48 

.09 
18 

.35 

114 

84 

58 

.19 
53 

69 
81 
57 

.27 
59 

103 

77 
59 

.09 

15 

.55 
69 
87 
55 

.04 

13 

.28 
95 
83 
54 

* 
16 

.07 
58 
88 
62 

17 

.05 
85 
73 
60 

.30 
35 

.13 
66 
82 
58 

.06 
30 

.24 
90 
81 

58 

6 

.12 
34 
82 
55 

.09 
18 

.26 
65 
85 
59 

.16 
14 

.15 
45 
87 
56 

.17 
13 

.20 
75 
82 
59 

.16 
24 

.08 
60 
73 
57 

.14 
32 

.13 
62 
78 
58 

.07 
16 

.14 
98 
86 
61 

.12 
33 

B5.56 

B2330 

80.0 

55.2 

B3.87 
B  827 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


station 

1 

Day  of  month 

& 

Depth 

1    2 

3 

4  1 

5 

6 

7  ; 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

54   61 
48   46 

60 
46 

64 
46 

65 
4B 

65 
49 

62 
50 

56 
55 

59 
52 

56 
49 

68 
52 

65 
52 

68 
55 

68 
51 

72 
52 

75 
56 

76 
53 

63 
56 

71 
54 

66 
57 

70 
57 

60 

56 

58 

55 

69 
55 

70 
55 

71 
58 

72 
59 

70 
59 

65 
58 

67 
60 

71 
60 

1  INCH 

65.7 
53.5 

2  INCHES 

MAX 
MIN 

54   60 
48   46 

59 
46 

63 
46 

64 
48 

65 
40 

62 

50 

56 
54 

59 
52 

55 
49 

66 
52 

63 
52 

67 
55 

66 

'1 
60 
54 

70 
52 

74 
56 

73 
54 

63 
56 

71 
54 

65 
57 

70 
58 

59 
56 

58 
55 

69 
55 

69 
55 

70 
58 

71 
59 

68 
59 

64 
59 

66 
60 

70 
60 

64.7 
53.5 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

61   60 
49   48 

54 
48 

63 
48 

57 
50 

58 
52 

58 
52 

55 
54 

56 
54 

,55 
51 

59 
53 

58 
53 

60 
56 

61 
54 

64 
58 

64 
55 

60 

57 

71 
55 

61 
58 

64 
58 

60 
57 

57 
56 

62 
56 

64 
56 

64 
58 

65 
60 

63 
59 

62 
59 

64 
60 

65 
60 

60.4 
59.7 

8  INCHES 

MAX 
MIM 

52   52 
50   50 

52 
49 

53 
50 

55 
51 

55 
53 

55 
53 

55 
54 

55 
54 

54 
53 

56 
53 

56 
54 

57 

55 

57 
56 

57 
54 

59 

56 

60 
56 

59 
58 

61 
56 

59 
58 

61 
58 

61 
58 

58 
57 

59 
56 

61 
58 

62 
59 

63 
60 

62 
60 

61 
60 

61 
60 

63 
60 

57.7 
55.4 

12  INCHES 

MAX 
MIN 

51   51 
50   50 

51 
50 

52 
50 

52 
51 

53 
52 

54 
53 

54 
54 

54 
54 

54 
53 

54 
53 

55 
53 

55 
55 

55 
55 

55 
54 

57 
55 

58 
56 

58 
57 

58 
56 

58 
58 

59 
58 

60 
58 

58 
57 

58 
56 

58 
57 

58 
57 

60 
59 

60 
60 

60 
60 

60 
59 

61 
60 

56.1 
55.1 

16  INCHES 

MAX 

MIN 

51   50 
50   50 

51 
50 

51 
50 

52 
50 

53 
51 

53 
52 

54 
53 

54 
53 

53 
52 

53 
52 

54 
53 

54 
54 

55 
54 

55 
54 

56 
54 

56 
55 

57 
56 

57 
55 

57 
57 

58 
57 

58 
58 

57 
56 

57 
56 

58 
57 

58 
57 

59 
58 

60 
60 

60 
59 

59 
58 

60 
59 

55.4 
54.5 
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See  Reference  Notes  Following  Statioo  Index 
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TOTAL  PREOPITATION 


NEW  JERSEY 
MAY  1960 


NEW  JERSEY 


STATUTE  MILES 


PleasantvLlle,    N.    V. 


AllentowD  «B  , 


7STH  HERIDIAN  TIKE  ZONE 


STATION    LEGEND 
O       •       a      Prteipifolion    only 
(T  Pracipilotion,   storage 

<)■♦-♦     Pracipitahon    onO    Tgmperofurg 
-y-     ^      ^     Pracipifation,    Ttmptrotura    ana   E^aparat'Oi 

Type  of  gage-         O     Non-rocordrng, 
#    PgcoftSmg ,         i>     Both  types 

Ooubia  Circle  combinations  indicate   the   availability    of 
Oofailea  meteorological  Oato 


Isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will 
be  available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".   Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  particu- 
larly in  mountainous  areas. 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


MEW  JXRSKT 
MAT  1960 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will 
be  available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".   Caution  advised  in  using  these  maps  for  Interpolation,  particu- 
larly in  mountainous  areas. 
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STATION  INDEX 


STAnON 


OlSraVATIOH 

TIME  AND 

TABUS 


OBSERVER 


ALLEWALE 

ATLANTIC  CITY  MB  AP 
I  ATLAMTIC  CITY 
AUDUBON 
•ASS  IHven  ST  FO«CST 

BELLEPLAIN 
BCLHAtt 
BELVIOERE 
BERNAROSVILLC  I  E 
BLACKWELLS  HILLS 

SOONTON  Z  SE 
BOUND  BROOK  I  M 
BffAMCMVTLLC 
BUKLINGTON 
CAMtSTEAfl  aESEOVOIR 

CANOE  BROOK 
CANTON 

:  NAY  3  ■ 
CEDAR  GROVE 
CENTERTOn 

CMARL0TTE8URG 

CHATHAM 

CMATSDORTM 

CLAYTON 

CLINTON 

tLUASETH 

ELI?A8E IMPORT 

ESSEI   FELLS   SEftv   BLDG 

FLE>«IKGT0N    1    NE 

FORTESCUE 

REEHOLO 
6LASS8OR0 
GREAT  MEADOWS  *  N 
GREENWOOD  LAKE 

MACK EN SACK 

HAHMONTON  2  NNE 
HIGH  POINT  PARK 
HIGHTSTOVN  I  N 

INDIAN  MILLS  2  « 

IRVINCTON 

JERSEY   CITY 
LAMBCRTVILLE 
LAURELTON    1    E 
LAYTON    3    NH 

LE    FALLS    1    E 

LONG    BRANCH 
LONG   VALLEY 
LUMBER TON 
MAC0P1N    INTAKE 


HANVILLE 
MARLBORO    SCS 
MAYS    LANDING 
MIDLAND    PARK 


0100 
0311 
0329 
03** 

osje 


BERGEN 

ATLANTIC 
ATLANTIC 
CAMDEN 
BURLINGTON 

I  CAPE  MAY 

MONMOUTH 

MARREN 

'  SOMERSET 

'  SOMERSET 

'  MORRIS 
'  SOMERSET 
I  SUSSEK 

BURLINCTON 
'  SUSSEX 

ESSEX 

<     SALEM 
CAPE    MAY 
ESSEX 

SALEM 

AIC 
I    MORRIS 

BURLINGTON 
I    GLOUCESTER 
ITERDON 


!    UNION 
»  ESSEX 

•  HUNTERDON 

'.    CUMBERLAND 

MOflMOUTH 
GLOUCESTER 

.  WARREN 
ASSAIC 

:  SERGEN 

'  ATLANTIC 
SUSSEX 
MERCER 

•  BURLINGTON 
I  ESSEX 

'   HUDSON 

INTERDON 
I  OCEAN 

SUSSEX 
'  PASSAIC 

'  MONMOUTH 

I  MORRIS 

<  BURLINGTON 

PASSAIC 
.  SERGEN 

SOMERSET 
I    MONMOUTH 
.    ATLANTIC 
.    BERGEN 
.    CUMBERLAND 


3S  96 
40  S2 
39    31 


*0    22 

40  04 

41  IS 
40    93 


40  33 
40  20 
39   27 


SERGEN  COUNTY  ENGINEERS 
,  WEATHER  BUREAU 

STATE  MARINA 

IRVIN  J.  NYGREN 

.  FORESTRY  SERVICE 

>  ED  C*  HOFFMAN 
BELHAR  WATER  WORKS 
CLEMENT  HAUPT 
BERNARDS  WATER  COMPANY 

tY  M.  MILLER 

JERSEY  CITY  WATER  WORKS 
AMERICAN  CYANAMID  CO. 
ALBERT  H.  DAVENPORT 
PUBLIC  SVC.  E>  +  G.  CO. 
NEWARK  WATER  DEPARTMENT 


ER  CO. 


COMMONWEAL' 
GERTRUDE  S. 

I. WEST  MAGNESITE  CO. 

I.  A.  PLUNKETT 
JOHN  HOPKINS  UNI. 

NEWARK  WATER  OEPT. 
EDWARD  P.  NOLITOR 
EARL  M.  KtRCHNER 
HARRv  P.  CAMPBELL 
i.    KLOCKNER 

UNION  CO.  PARK  COMM. 
SEWAGE  TREATMENT  PLANT 
BOROUGH  ESSEX  FELLS 
DONALD  YOUNG 
JOHN  LOPEB 

FRANK  J.     MOREAU 
PROF.  J.  a.  SANGREE 

U  CHEMICAL  CORP. 
GEORGE  I.  WIGGINS 
SERGEN  COUNTt  ENGINEERS 

HUBBARD  PARKHURST 
J.  DEPT.OF  CONS. 
JAMES  R.  PICKERING 
EDWARD  EnTwISTlE 
JOINT  MEETING  GARAGE 

JERSEY  CITY  WATER  DEPT. 

E.  E.  CASE 

GEORGE    G.    wADOtLL 

A.    M.    OEOUE 

PASSAIC  VLr.  WTR.  COMM, 


WILLIAM  D.  MARTIN 
ARTHUR  BARKMAN 
JAMES  LAWTON 
NEWARK  WATER  OEPT. 
ROBERT  G.  GLASGOW 

JOHN  L.  RAOCLIFFE 
GEROW  BRILL 
ELMER  EARLE 
RIDGEWOOD  WATER  CO. 
L.  J.  GALLAHER 


JR. 


STAnON 


MILTON 
MOORESTOWN 
MORRIS  PLAINS 
NEWARK  WB  AIRPORT 
NEW  BRUNSWICK  EXP  : 


NEW 


XILFORD 


OAK  RIDGE  RESERVOIR 

OLOWICK 

ORANGE 

PATERSON 
PEMBERTON  3  E 
PHILLIPSBURG 
PHtLLIPSeURG  BRIDGE 
PLAIMFIELO 

PRINCETON  WATER  WORK: 

RAHWAY 

RIOGEFIELD 

R I NGWOOO 

SHILOH 

SOMERVILLE 

SPL I T  ROCK  POND 

SPRINGFIELD 

SUSSEX 

TOMS  RIVER 

TRANQUILITY  2  W 
TRENTON  WB  CITY 
TUCKERTON 
WANAOUE 
WATCHUNG 


WERTSVILLE 
WESTFIELO 
WEST  WHARTON 
WOODCLlFf  LAKI 
WOOD ST OWN 


COUNTY 


MORRIS 

BURLINGTON 

MORRIS 

ESSEX 

MIDDLESEX 

BERGEN 

SUSSEX 

PASSAIC 

HUNTERDON 

ESSEX 


CUMBERLAND 


WARREN 

MERCER 

OCEAN 

PASSAIC 

UNION 

HUNTERDON 

UNION 

MORRIS 

BERGEN 

SALEM 


41  01 

74 

39  9« 

74 

40  SO 

40  2B 

'* 

40  ST 

41  03 

jI 

40  40 

74 

40  47 

T4 

40  S9 

74 

39  SB 

74 

40  42 

T5 

40  36 

T* 

40  19 

74 

40  SO 

74 

39  28 

73 

40  34 

74 

40  SB 

T4 

40  43 

T4 

39  ST 

T4 

40  ST 

74 

40  13 

41  03 

74 

40  40 

74 

40  27 

74 

40  39 

74 

40  54 

41  01 

74 

39  39 

75 

OBSERVAnON 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


JERSEY  CITY  WATER  WK: 
J.  WILLARD 

JAMES  C.  LONG 
i.S.  WEATHER  BUREAU 
RTMUR  H,  AHLOUIST 

HACKENSACK  WATER  CO. 


COUNTY  ENGINEER 

.  J.  DEL  VECCHIO 

HILIP  E.  MARUCCI 
SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 

i(T  TOLL  BRIDGE  COMM. 
MRS  VIVIAN  SCHERER 


ICE  TON  \ 


TEH  CO. 


»G£  P.  KIRSTEN 
JERSEY  WTR.  SUPPLY 
EVERETT  DICKINSON 

E.  HAVER 
JERSEY  CITY  0.  P.  W. 

J.  DEPT.OF  CONS. 
8RICE  B.  STANTON 
TOMS  RIVER  WATER  CO. 

J.  ERVEY 


ROBERT  M.  MANNERS 

r  ENGINEER 

.  POWER  *  LIGHT  CO. 
HACKENSACK  WATER  CO. 
CREAM  VALLEY  DAIRY 


t      l-CO*ST*Li   2-DELAUAREi   3-OREAT  EOG  HARBOR i   A-HACKENSACKr   5-HUDSONi   6-MAURICEi   T-HULLKA,   8-PASSAICi 


9-RAMWAVi   10 


11 -ROCK A WAY 


REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  New  Jersey  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Office,  c/o 
General  Delivery,  Trenton,  New  Jersey  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  included 
in  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles .   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65*  F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table,   Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours 
ending  at  time  of  observation. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present  location.   Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based 
on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations ;  consequently  occasional  drift ing  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record . 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on 
Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard 
time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  t ime. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FA A  stations .   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the 
following: 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  spec  ial  purposes ,  and  are  publ ished  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

0   "Soil  Temperature"  Table. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J   "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-   No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground" 
Table;  "Daily  Soil  Temperature"  Table;  and  the  Station  Index. 

+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments . 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building, 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield, 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain, 

AM  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon , 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall . 

M   One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month, 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  E.S.T.  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather -conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure  etc. ,  of  substations  through  1955  may  be  fojnd  in  the  publi- 
cation "Substation  History"  for  this  state.   That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C.  for  15  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local 
Climatological  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:   20  cents  per  copy ,  monthly  and  annual;  $2. 50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary) .   Checks ,  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
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ASHEVILLE:   1960 


NEW  JERSEY  -  JUNE  1960 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   93°  on  the  27th  at  Flemington  1  NE 
Lowest  Temperature:   37°  on  the  8th  at  Lay  ton  3  NTV 

Greatest  Total  Precipitation:   5.60  inches  at  Greenwood  Lake 

Least  Total  Precipitation:   0.38  inch  at  Chatsworth 

Greatest  One-Day  Precipitation:   2.43  inches  on  the  15th  at  Freehold 

SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 

One  man  was  killed  by  lightning  in  the  the  northern  suburbs  of  Trenton, 

early  evening  of  June  12,  in  a  corn  field  through  Mercerville  and  Robbinsville, 

in  Hopewell  Township,  Cumberland  County,  and  along  the  southern  edge  of  Hights- 

near  Bridgeton.  town.   A  funnel  cloud  was  reported 

aloft  at  Mercer  County  Airport. 
A  small  tornado  passed  eastward  through 

Mercer  County  on  June  24th,  during  the  Donald  V.  Dunlap 

early  evening  hours.   The  path  of  the  State  Climatologist 

storm  was  from  150  to  200  yards  in  width,  U.  S.  Weather  Bureau 

for  a  distance  of  about  20  miles,  from  Trenton,  New  Jersey 
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.83   .05   .15 

.06 

T 

.10 

T 

T     T 

7 

.05 

T 

NEWARK  WB  AIRPORT       R 

1.07        T     .01 

.51 

T     .07   .29 

.10 

.01 

T     T 

.03 

.05 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

1.171             T 

.17 

.05 

.16 

.05   .07 

.30 

T 

.32 

T 

.05 

NEW  MILFORD 

1.231             ,0'% 

.46 

.02   .44 

.14 

.02 

.02 

.08 

NEWTON 

4.44 

.01        .07 

.09 

.60 

.10 

.04 

1.00   .18   .50 

.51 

.61 

.05 

.03 

.42 

.23 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

3.26 

.12 

.08 

.11 

.87   .06   .48 

.69 

.52 

.21 

.12 

OLDWICK 

1.48 

.01 

.23 

.05 

.32   .07   .14 

.47 

.13 

.01 

.05 

ORANGE 

2.06 

.06 

1.17        .43 

.15 

.25 

PATERSON 

1.17 

T 

.02 

.02 

.58   .07   .11 

.04 

.20 

T 

T     .03 

.03 

.03 

.04 

PEMBERTON  3  E 

2.11 

.11 

.04 

.02 

.50   .06   .83 

.46 

.09 

PMILLIPSBURG 

2.88 

.42 

7 

.16 

.27       1.49 

.47 

7 

T 

.07 

PMILLIPSBURG  BRIDGE 

2.96i 

.45 

.ft3 

7 

.46   .10  1.30 

.12 

.40 

.10 

PLAINFIELO 

1.72;   T         .02 

.04 

.32 

.03  1.16 

.11 

T 

.04 

} 

PRINCETON  WATER  WORKS 

2.491 

.36 

.07 

.03   .38 

.45 

1.20 

RAHWAY 

.e2j   .30 

7 

.20 

7     .22 

.04 

.06 

7 

J 

RIDGEFIELO 

1  RECORD  MISSING 

RINGWOOO 

3.00 

.16 

.06 

.32 

.09 

1.12   .10   .66 

T 

.31 

.13 

.02 

.03 

SHILOH 

1.99 

7 

.01 

.02 

1.80   .05   .05 

.01 

.01 

.04 

50MERVILLE 

2.40 

7 

.08 

.10 

.08   .07  1.95 

.07 

.01 

.04 

T 

SPLIT  ROCK  POND 

2.04 

.03 

.10 

.13 

.60   .10   .20 

.35 

.36 

.11 

.06 

SUSSEX 

4.521   .02   .14 

.30 

.05 

.12 

.79   .24   .71 

.43 

1.36 

.03   .04 

.11 

.04 

.14 

TOMS  RIVER 

3.35           1.35 

.01 

.10 

.21   .25 

1.05 

.38 

TRFNTON  WB  CITY         R 

1.77' 

.31 

.01 

.13 

7     .03   .08 

.65 

.01 

T 

.53 

.02 

TUCKERTON                  ; 

1.30| 

.20 

.50   .10   .10 

.20 

.10 

.10 

WANAOUF  RAYMOND  DAM       i 

I.37I            T 

.05 

.16 

.69   .04   .05 

.06 

T 

.26 

.06 

T 

WERTSVILLE                 ' 

1.62 

.15 

7 

.19   .07   .04 

.88 

.07 

T 

.22 

WESTFIELD                  1 

1.34   .25 

.30 

.05   .66 

.03 

.05 

WEST  WHARTON              ! 

2.2'i 

.11 

.01 

.53   .04   .52 

.60 

.26 

.03 

.08 

.06 

.01 

WOODCLIFF  LAKE 

1.21             .15 

.60 

.05   .12 

.10 

.07 

.10 

.02 

wood<;town 

.70              T 

.01 

' 

T 

.49   .02   .02 

.13 

T 

.03 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 

Season oi  19^9  -  neo 


NEW  JERSEY 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

ATLANTIC  CITY  W8  AP 

T 

!•; 

.6 

3.6 

13.4 

T 

19.1 

ATLANTIC  CITY          R 

_ 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

AUDUBON 

SiO 

T 

4.5 

20.0 

29.5 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

«. 

2.0 

- 

- 

- 

8ELLEPUAIN 

- 

4.0 

17.5 

- 

BELMAR 

_ 

. 

- 

- 

- 

_ 

BELVIDERE 

T 

7.4 

2.1 

4.4 

20.5 

.1 

34.5 

BERNAROSVILLE  2  E 

2.8 

- 

19.7 

• 

BLACKWELLS  MILLS 

« 

_ 

- 

- 

- 

- 

ROOHTON  2  SE 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

BOUND  BROOK  1  H 

. 

- 

•  S 

9.3 

- 

. 

BRANCHVILLE 

12.2 

5.0 

8.5 

27.0 

3.0 

55.7 

BURLINGTON 

T 

- 

- 

- 

CANISTEAR  RESERVOIR 

_ 

12.5 

5.1 

8.0 

29.0 

3.0 

- 

CANOE  BROOK 

■  5 

10.5 

3.5 

6.2 

21.4 

- 

- 

CANTON 

T 

- 

. 

. 

_ 

CAPE  MAY  3  W 

T 

- 

- 

- 

- 

CEDAR  CROVE 

9.0 

2.0 

- 

22.0 

- 

- 

- 

CHARtOTTEBURG 

ti 

11.5 

3.5 

4.8 

27.0 

2.5 

49.8 

CHATHAM 

- 

- 

- 

- 

CHATSWORTH 

_ 

^ 

_ 

_ 

_ 

. 

- 

- 

_ 

. 

. 

CLAYTON 

•  5 

T 

T 

10.9 

T 

11.4 

CLINTON 

9.0 

- 

2.9 

19.3 

- 

ELIZABETH 

1(0 

9.5 

3.0 

1.3 

20.8 

35.6 

ELI2ABETHP0RT 

- 

- 

- 

- 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

_ 

- 

- 

- 

. 

FLEMINGTON  1  NE 

T 

14.0 

4.5 

10.5 

24.5 

T 

53.5 

FORTESCUE 

* 

- 

- 

- 

FREEHOLD 

•  3 

12.6 

2.0 

4.1 

12.8 

31.8 

GREENWOOD  LAKE 

T 

•  5 

~ 

- 

24.5 

4.0 

- 

HAIWONTON  2    NNE 

- 

- 

. 

. 

HIGH  POINT  PARK 

T 

_ 

^ 

5.3 

- 

- 

- 

- 

HIGHTSTOWN  1  N 

■  3 

T.e 

2.7 

5.0 

12.9 

T 

28.7 

INDIAN  MILLS  2  W 

T 

5.0 

T 

3.2 

15.4 

T 

23.6 

IRVINGTON 

- 

- 

- 

- 

JERSEY  CITY 

. 

T 

T 

_ 

. 

LAMBERTVILLE 

T 

7.5 

2.5 

6.5 

16.0 

32.5 

LAURELTON  1  E 

T 

4.6 

2.8 

3.1 

- 

- 

- 

LAYTON  3  NM 

. 

9.9 

4.1 

7.3 

19.0 

- 

LITTLE  FALLS  1  E 

1.0 

7.5 

3.3 

3.4 

23.1 

.1 

38.4 

LONG  BRANCH             R 

•  2 

a.o 

2.0 

3.9 

22.7 

36.8 

LONG  VALLEY 

12.0 

3.0 

7.0 

27.0 

49.0 

MACOPIN  INTAKE 

« 

11.0 

3.5 

4.8 

27.0 

2.6 

- 

MAHVAH 

ItO 

" 

2.0 

27.0 

- 

- 

NANVILLE 

6.5 

3.5 

2.1 

21.6 

33.7 

NAYS  LANDING 

T 

. 

T 

- 

15.8 

. 

MIDLAND  PARK 

_ 

- 

2.5 

- 

- 

> 

NILLVILLE 

T 

T 

T 

- 

- 

- 

MILTON 

- 

- 

- 

- 

MOOSESTOWN 

7.5 

1.0 

5.1 

13.3 

T 

26.9 

MORRIS  PLAINS 

,5 

IS.O 

2.8 

5.6 

19.2 

.1 

38.2 

NEHARK  WB  AIRPORT      R 

«4 

9.1 

3.6 

5.2 

19.0 

T 

r7.3 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

•  5 

9.5 

1.8 

3.9 

9.8 

T 

25.5 

NEW  MILFORD 

T 

- 

- 

- 

— 

- 

NEWTON 

T 

- 

3.5 

7.2 

1«.3 

2.5 

- 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

■  3 

13. S 

4.6 

6.9 

29.0 

3.0 

»6.8 

OLDWICK 

- 

- 

- 

- 

ORANGE 

. 

- 

- 

- 

- 

PATERSON 

1|2 

9.5 

3.5 

2i5 

24.4 

T 

41.1 

PEMBERTON  3  E 

T 

4.8 

1.3 

1.2 

11. S 

IB. 8 

PHILLIPSBURG 

6.0 

3.0 

T 

14.0 

23.0 

PHILLIPSBURG  BRID6E 

T 

3.3 

17.4 

- 

. 

PLAINFIELD 

•  4 

13.0 

2.0 

3.0 

19.0 

T 

37.4 

PRINCETON  WATER  WORKS 

T 

- 

— 

- 

- 

RAKWAY 

T 

9.4 

3.9 

1.9 

17.0 

T 

32.2 

RID6EFIEL0 

liO 

13.5 

5.5 

4.0 

19.4 

T 

43.4 

RINfiwOOD 

7.0 

4.5 

- 

22.9 

- 

SHILOK 

- 

- 

- 

- 

» 

SONERVILLE 

T 

9.2 

3.0 

5.0 

17.8 

35.0 

SPLIT  ROCK  POND 

■ 

- 

~ 

- 

SUSSEX  3  N           // 

T 

11.3 

- 

- 

- 

3.0 

. 

TOMS  RIVER 

4.5 

- 

3.2 

13.0 

" 

TRENTON  WB  CITY        R 

•  1 

6.2 

1.1 

4.3 

11.8 

T 

23.5 

TUCKERTON 

1.0 

- 

- 

14.0 

- 

WANAOUE  RAYMOND  DAM 

7.8 

3.8 

2.1 

26.0 

2.0 

41.7 

WERTSVILLE 

. 

. 

. 

- 

. 

WESTFIELO 

■  t 

10.5 

1.0 

4.0 

17.5 

33.4 

WEST  WHARTON 

* 

- 

- 

- 

- 

WOODCLIFF  LAKE 

T 

_ 

" 

- 

- 

- 

- 

WOOOSTOWN 

T 

- 

■ 

■ 

■ 

T 

■ 

See  Reference  Notes  rollowing  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW   JERSEY 
JUNE    1960 


Slalion 

>ay 

15 

Oi  Month 

§ 

1 

2 

3 

4 

5 

B 

7 

s 

.  9 

10 

11 

12 

13 

"■^ 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

MAX 
MIN 

81 
59 

86 
60 

78 
67 

76 
56 

83 
65 

83 
62 

75 
55 

73 
53 

73 
49 

73 
50 

77 
47 

82 
63 

78 
62 

71 
64 

83 
66 

84 
60 

85 
69 

82 

63 

77 

54 

84 
59 

78 

57 

74 
62 

83 

68 

90 
67 

64 
62 

85 
57 

86 
61 

85 
50 

81 
68 

69 
65 

80«6 
60.7 

ATLANTIC  CITY 

MAX 
MIN 

76 
61 

75 
65 

71 
66 

72 
66 

74 
65 

80 
55 

69 
59 

68 
57 

66 
55 

57 
54 

73 
53 

75 
64 

75 
63 

68 
65 

72 
68 

79 
63 

74 
68 

62 
63 

72 

57 

83 
66 

72 
60 

71 
67 

76 
68 

62 
70 

81 
52 

82 
60 

83 
64 

76 
68 

76 
70 

68 

69 

75.4 
63.4 

AUDUBON 

MAX 
MIN 

80 
60 

87 
57 

64 
70 

81 
67 

86 
66 

82 

67 

77 
68 

78 
55 

76 

51 

75 

49 

83 

jO 

83 
60 

80 
59 

78 
54 

85 
66 

86 
59 

89 
55 

83 
65 

79 
55 

82 
50 

63 
61 

79 
63 

86 

67 

90 
69 

63 
62 

89 
56 

91 
59 

68 
60 

86 
66 

90 
67 

63.3 
61.4 

BELLEPLAIN 

MAX 
MIN 

76 
54 

61 
53 

62 
50 

74 
67 

80 
55 

63 
54 

75 
49 

72 
51 

79 
45 

76 
46 

80 

45 

80 
64 

77 
62 

76 
63 

81 
55 

80 
56 

82 
66 

80 
68 

78 
52 

79 
66 

75 
54 

75 
60 

60 

57 

90 
69 

68 
67 

83 

51 

86 
55 

86 

65 

65 
53 

64 
52 

60.3 
57.5 

BELVIDEOE 

MAX 
MIN 

77 
55 

82 

50 

82 

61 

80 
68 

82 
60 

82 
63 

76 
48 

75 
43 

77 
46 

74 
45 

80 
45 

79 
59 

72 
55 

72 
53 

74 
59 

62 
53 

86 
60 

62 
64 

78 
50 

80 
59 

79 
50 

77 
54 

61 
52 

83 
67 

81 
60 

87 
61 

87 
54 

85 
55 

82 
62 

68 
63 

80.0 
55.1 

BOONTON  2  SE 

MAX 
MIN 

75 
57 

78 
49 

82 

57 

82 
64 

77 
64 

84 
55 

79 
50 

76 
45 

77 
49 

74 
45 

76 
44 

82 
55 

73 
52 

80 
59 

69 
59 

69 
64 

62 

57 

85 

54 

78 
51 

79 
66 

77 
53 

79 
61 

78 
57 

84 

57 

83 
55 

60 
52 

85 
54 

88 
56 

86 

69 

80 
63 

79.3 
56.6 

BURLINGTON 

MAX 
MIN 

78 
56 

87 
56 

85 
58 

82 
66 

86 
66 

85 
59 

85 

57 

85 
56 

77 
52 

77 
52 

64 

51 

83 
58 

78 
60 

77 
54 

85 
64 

86 
60 

90 
54 

86 
60 

86 
55 

86 
52 

82 
59 

82 
68 

85 
66 

90 
70 

90 
63 

69 
59 

92 
60 

90 
62 

87 
65 

88 
69 

84.7 
61.1 

CANOE  BPOOK 

MAX 

MIN 

75 
55 

76 
54 

85 
58 

83 
68 

74 
62 

84 
64 

79 
47 

75 

43 

76 
46 

73 
45 

74 
44 

85 
45 

73 
53 

79 
52 

74 
60 

71 
54 

84 
69 

89 
64 

80 
51 

61 
67 

77 
50 

80 
51 

78 
59 

63 
69 

86 
64 

61 
50 

86 
66 

90 
55 

88 
61 

80 
63 

80.0 
55.6 

CAPE  MAY  3  W 

MAX 
MIN 

78 
61 

79 
64 

77 
56 

74 
66 

77 
68 

75 
59 

72 

57 

73 
52 

77 
58 

80 
65 

81 
64 

76 
55 

78 
68 

79 
56 

78 
68 

80 
70 

81 
59 

62 
69 

83 
50 

83 
60 

80 
68 

80 
70 

82 
70 

63 
69 

C3 
56 

81 
52 

80 
67 

87 
66 

79.3 
64.9 

CHARLOTTEBURG 

MAX 

MIN 

73 
56 

77 

81 

49 

80 
60 

75 
63 

63 
52 

76 

47 

73 
39 

73 
44 

72 
40 

73 
44 

80 
48 

69 
51 

77 
55 

65 

57 

68 
63 

80 
55 

84 
69 

80 
49 

79 
56 

73 
50 

76 
48 

76 
54 

82 
61 

82 
ol 

77 
61 

83 
50 

85 
52 

84 
55 

76 
59 

77.2 
52.4 

CHATSWORTH 

MAX 
MIN 

80 
55 

87 
53 

65 
68 

80 
55 

85 
62 

62 
55 

76 
51 

73 
50 

75 
45 

72 
47 

60 
42 

82 
55 

80 
57 

79 
62 

82 

64 

86 
53 

68 
51 

65 
55 

80 
50 

84 
57 

80 

63 

76 
57 

83 
65 

69 
56 

85 
65 

69 

50 

87 
54 

82 

57 

88 
69 

66 

60 

82.3 
55.9 

CLAYTON 

MAX 
MIN 

79 

57 

65 
58 

63 
69 

81 
66 

64 
67 

63 
67 

82 

54 

76 
53 

71 
51 

73 
51 

62 
49 

80 
61 

78 
62 

74 
59 

81 
56 

82 
65 

82 
59 

81 
54 

80 
57 

85 
55 

81 
52 

79 
61 

82 
59 

87 
61 

80 
54 

64 
51 

85 
54 

64 
64 

67 
61 

84 
57 

81.2 
69.1 

ELIZABETH 

MAX 
MIN 

76 
54 

85 
54 

82 

64 

78 
56 

64 
64 

63 

64 

78 
52 

77 
50 

75 
48 

75 
50 

83 
48 

79 
59 

78 
54 

74 
62 

74 
59 

85 
55 

89 
61 

86 
64 

81 
53 

62 

63 

82 
53 

77 
53 

84 
52 

65 
68 

84 
61 

89 

55 

90 
58 

90 

57 

83 
62 

90 
54 

82.0 
57.9 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

MAX 
MIN 

73 
54 

75 
60 

84 
65 

81 
54 

82 
65 

85 
65 

80 
46 

76 
48 

60 
50 

62 

79 

66 
58 

73 

77 

76 
60 

60 

63 

64 

82 

84 
64 

80 

78 
60 

79 
59 

82 
53 

81 
62 

64 

65 

86 

63 

86 
62 

60.4 
60.2 

FLEMINGTON  1  NE 

MAX 
MIN 

77 
53 

67 
47 

86 

60 

78 
58 

85 
56 

62 

64 

79 
47 

60 
44 

77 
45 

77 
41 

85 
42 

76 
58 

79 
51 

73 
62 

77 
60 

66 

61 

90 
57 

87 
68 

84 
60 

80 
56 

83 
49 

81 
50 

65 
61 

89 

70 

84 
64 

89 

48 

93 
53 

90 
52 

92 

67 

91 
63 

83.5 
54.6 

FREEHOLD 

MAX 
MIN 

78 
57 

86 
56 

82 
67 

78 
66 

81 
65 

61 
67 

81 
51 

76 
53 

74 
46 

73 
47 

82 
48 

79 
58 

80 
57 

72 
62 

75 
51 

86 
58 

88 
61 

82 

66 

79 
53 

60 

57 

79 
54 

75 
56 

83 
67 

85 
69 

81 
62 

84 
60 

89 
68 

87 
56 

81 
63 

66 
66 

80.8 
58.9 

HAMMONTON  2  NNE 

MAX 
MIN 

61 

57 

79 
60 

87 
56 

85 
55 

78 
67 

85 
66 

63 
53 

77 
52 

74 
46 

77 
49 

74 
48 

62 

56 

81 
62 

78 
53 

77 
65 

85 
50 

88 
64 

82 
55 

80 
50 

84 
56 

80 
61 

76 
64 

66 
58 

90 
69 

64 
57 

89 
69 

90 

58 

88 
6* 

83 
62 

82.1 
59.9 

HIGH  POINT  PARK 

MAX 
MIN 

74 
53 

71 
53 

81 
6? 

80 
60 

72 
62 

85 

54 

85 
44 

75 
42 

79 
44 

56 

48 

70 
48 

82 

56 

66 
52 

78 
56 

51 
52 

65 

54 

81 
59 

80 
59 

72 
47 

78 
52 

73 
48 

76 
54 

70 
57 

80 
61 

79 
65 

75 
56 

84 
60 

85 
61 

S3 

59 

72 

60 

76. J 
54.3 

HIGHTSTOWN  1  N 

MAX 

MIN 

78 
56 

87 
53 

85 
67 

77 
68 

84 
52 

81 
65 

77 
51 

75 
49 

75 
46 

74 
48 

83 
43 

81 
59 

80 
56 

73 
63 

78 
62 

86 

57 

90 
62 

61 
56 

85 
52 

60 
69 

65 
53 

77 
54 

86 
64 

87 
70 

82 
63 

67 
54 

92 
57 

91 

58 

85 
61 

88 
64 

82.4 
56.1 

INDIAN  MILLS  2  W 

MAX 
MIN 

79 
51 

86 
52 

83 
69 

77 
65 

85 
66 

81 
61 

77 
45 

77 
50 

77 
42 

75 
40 

82 
40 

84 
60 

80 
56 

76 
62 

82 
65 

85 
54 

87 
52 

81 
56 

81 
48 

82 

54 

63 
50 

77 
58 

85 

65 

88 
68 

83 
65 

88 
48 

91 

53 

66 
54 

62 
62 

90 
69 

82.4 
56.4 

JERSEY  CITY 

MAX 
MIN 

76 
60 

79 
60 

73 
68 

72 
66 

76 
67 

60 
63 

73 
55 

71 
53 

72 
59 

59 
50 

80 
54 

72 
61 

77 
57 

69 
61 

69 

57 

81 
63 

81 
64 

80 
62 

73 
66 

76 
60 

79 
58 

70 
63 

76 
64 

79 
59 

81 
61 

87 
60 

82 

67 

61 
68 

77 
67 

86 
67 

76.6 
61.4 

LAMBERTVILLE 

MAX 
MIN 

79 
54 

85 
52 

65 
67 

82 

70 

85 
63 

64 
6S 

80 

48 

76 
44 

77 
46 

79 

47 

83 
44 

82 
59 

78 
65 

75 
63 

60 
51 

65 
55 

90 
63 

87 
66 

80 
50 

80 
57 

82 
61 

79 
56 

84 
64 

88 

70 

64 
54 

88 
61 

90 
55 

86 
56 

86 
64 

68 
66 

83.0 
57.5 

LAURELTON  1  E 

MAX 
MIN 

LAYTON  3  NW 

MAX 
MIN 

80 
61 

81 
46 

83 
47 

80 
55 

85 
60 

80 
52 

76 
41 

60 
37 

75 
56 

77 
59 

64 
43 

76 
54 

78 
55 

72 
46 

74 
51 

80 
63 

80 
60 

76 
62 

68 
47 

76 
56 

80 
45 

75 
62 

80 
50 

84 
66 

83 
66 

76 

48 

87 
50 

86 

53 

63 
54 

66 
62 

79.4 
53.0 

LITTLE  FALLS  1  E 

MAX 
MIN 

78 
47 

79 
53 

87 
64 

85 
68 

79 
65 

88 
65 

62 
50 

60 
46 

79 

49 

75 
47 

80 
46 

85 

54 

71 

55 

81 

56 

70 
56 

72 
55 

80 

60 

91 
54 

82 
53 

82 

58 

80 
62 

84 
54 

80 
50 

86 
68 

87 
64 

86 
52 

92 

56 

91 
60 

90 
60 

60 
64 

62.1 
56.9 

LONG  BRANCH 

MAX 
MIN 

79 
59 

61 
57 

75 
68 

75 
66 

75 
55 

84 
65 

75 
58 

70 
55 

70 
50 

72 
54 

79 
49 

77 
54 

80 
69 

59 
64 

74 
63 

84 
60 

82 
65 

82 
63 

72 
69 

80 
69 

77 
55 

72 
57 

79 
56 

88 
69 

81 
63 

86 

60 

86 
62 

85 
62 

76 
66 

69 
67 

76.5 
61.0 

LONG  VALLEY 

MAX 
MIN 

77 
56 

85 
58 

80 
66 

83 
63 

79 
55 

75 

50 

74 
42 

77 
47 

73 
42 

61 
43 

82 
45 

74 
55 

58 
63 

69 
60 

62 

52 

87 
50 

87 
66 

76 
54 

77 
56 

78 

57 

76 
51 

82 

53 

83 
61 

SO 
62 

66 
60 

66 
51 

87 
61 

62 
60 

87 
62 

62 
60 

60.0 
66.7 

MILLVILLE 

MAX 
MIN 

81 
57 

80 
59 

85 
66 

66 
58 

78 
67 

83 
55 

83 
57 

79 
56 

76 
51 

77 
50 

77 
49 

83 

61 

80 
64 

79 
64 

76 
65 

83 
59 

83 
67 

86 
59 

82 

57 

79 
61 

85 
68 

80 
63 

76 
65 

86 
68 

90 
69 

83 

57 

86 
59 

86 
59 

86 
65 

83 

M 

82.0 
61.4 

MOORESTOWN 

MAX 
MIN 

78 
60 

85 
55 

82 

70 

78 
65 

65 
64 

61 
64 

77 
54 

76 
51 

75 
46 

73 
47 

82 
46 

61 
66 

78 
58 

76 
54 

84 
64 

65 
57 

87 
63 

81 
52 

32 
53 

81 
61 

81 
55 

76 
62 

84 
64 

87 
57 

82 
55 

87 
64 

90 

67 

87 
69 

83 
65 

89 
63 

81.7 
59.5 

MORRIS  PLAINS 

MAX 
MIN 

76 
54 

77 
49 

64 
50 

81 
56 

75 
61 

63 
65 

81 
53 

76 
45 

78 
47 

7? 
42 

74 
44 

64 
55 

72 
52 

79 
61 

67 
58 

56 
52 

83 
56 

87 
62 

79 
52 

79 
57 

78 
52 

81 
50 

77 
68 

83 
66 

84 
63 

83 
48 

86 

52 

66 
64 

87 
56 

79 
60 

79.4 
65.1 

NEWARK  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

80 
58 

87 
60 

80 
70 

77 
67 

82 
58 

83 
55 

78 
59 

75 
66 

76 
56 

77 
57 

85 
55 

75 
54 

81 
50 

70 
53 

73 
62 

67 
59 

90 
65 

82 
65 

62 
68 

81 
54 

84 
60 

75 
62 

85 
67 

86 
69 

64 
66 

90 
62 

89 
65 

88 
66 

61 
67 

92 

70 

61. S 
62. S 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

MAX 
MIN 

77 
57 

85 
55 

65 
68 

82 
58 

62 
66 

62 
62 

79 
52 

75 

57 

75 
48 

74 
50 

81 

47 

90 
60 

78 
66 

75 
63 

73 
61 

64 

57 

68 
61 

87 
55 

80 
54 

79 
50 

80 
55 

60 
65 

63 
53 

84 
59 

63 
55 

67 
59 

88 

58 

87 
60 

66 
63 

89 
66 

81.6 
59.4 

NEWTON 

MAX 
MIN 

75 
56 

76 
46 

64 
60 

84 
68 

75 
60 

85 

51 

77 
48 

77 
38 

77 
42 

72 
40 

73 
41 

83 

57 

66 

61 

77 
62 

64 

68 

74 
52 

84 
56 

83 
62 

76 
47 

80 

57 

76 
46 

60 

51 

78 
56 

64 
55 

86 
52 

60 
51 

85 
61 

89 
64 

68 

57 

78 
61 

78.9 
53.9 

PATERSON 

MAX 
MIN 

63 
54 

80 
55 

87 
55 

84 
68 

79 
66 

88 
56 

84 
54 

72 

50 

78 
53 

75 
50 

75 
49 

84 
60 

70 
54 

81 
63 

70 
57 

70 
57 

66 
62 

90 
54 

63 
54 

62 
60 

80 
56 

62 
64 

72 
62 

85 
67 

85 
54 

85 
57 

90 
61 

91 
62 

90 
64 

82 
68 

81.4 
59.2 

PEMBERTON  3  E 

MAX 
MIN 

60 
53 

86 
52 

84 
65 

80 
65 

85 
56 

82 
64 

79 
51 

75 
52 

77 
43 

75 

48 

84 
42 

82 
56 

78 
58 

76 
53 

83 
52 

85 
65 

88 
62 

62 
66 

80 
51 

84 
56 

62 

55 

76 
59 

84 
66 

67 
69 

84 
59 

66 
50 

91 

55 

88 
56 

86 
63 

90 
61 

82. T 
57. S 

PHILLIP5BURG 

MAX 
MIN 

75 
51 

64 
51 

84 
64 

84 
53 

63 
62 

84 
54 

60 
52 

76 
45 

76 
50 

75 
45 

62 
45 

83 
61 

77 
65 

75 
64 

75 
64 

83 
54 

88 
60 

88 
61 

78 
52 

80 
58 

79 
53 

81 
65 

84 
65 

65 
70 

86 
54 

86 
53 

68 
65 

86 
66 

88 
63 

86 
64 

82.1 
58.0 

PLAINFIELD 

MAX 
MIN 

80 
55 

66 

55 

63 

54 

77 
58 

84 
64 

83 
56 

79 

53 

78 
49 

75 
48 

76 
50 

64 
46 

73 
59 

79 
53 

71 
54 

74 
51 

86 
55 

69 
60 

82 
67 

62 
64 

81 
59 

63 

53 

78 
53 

64 

64 

66 
70 

83 
64 

88 
53 

91 

57 

69 

57 

80 
62 

91 
65 

81.9 
58.3 

RIDGEFIELD 

MAX 
MIN 
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Continued 

u 

Al 

LY 

TJ 

t:w 

[Pk 

:k^ 

VT 

un 

lEb 

t 

NEW  JERSEY 
JUNE  1960 

Slatian 

Day  Oi  Montli 

g. 

1   2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

3 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

SHILOH 

MAX 

MIN 

79 

57 

85 
50 

82 

57 

61 
67 

83 
65 

81 
65 

SO 
53 

77 
55 

77 
50 

74 
49 

81 
49 

81 
64 

79 
63 

78 
64 

84 
65 

62 

60 

85 
67 

80 
67 

77 
50 

79 
55 

83 
56 

80 
56 

75 
61 

84 
67 

88 
67 

80 
57 

86 

60 

87 
58 

85 
59 

63 
66 

80.9 
60.6 

SOMERVILLE 

MAX 
MIN 

78 
54 

85 
51 

84 
65 

79 
68 

83 
62 

82 
65 

78 
49 

76 

48 

76 

48 

77 
45 

88 

45 

81 
58 

79 
54 

74 
64 

76 
61 

85 
53 

88 
61 

84 

65 

81 
51 

80 
61 

82 
52 

78 
52 

84 
61 

87 
71 

83 
64 

66 
60 

90 

55 

86 
55 

85 
62 

89 
65 

62.3 
57i5 

SUSSEX 

MAX 
MIN 

74 
56 

72 
'>8 

82 
50 

83 
62 

75 
63 

85 
60 

75 
48 

73 
42 

75 
42 

78 
38 

74 
45 

80 
52 

75 
52 

77 
52 

65 
52 

71 
54 

81 
55 

63 
58 

75 
50 

80 
59 

73 
51 

78 
53 

75 

56 

81 
61 

83 
63 

62 
62 

79 
53 

65 
55 

65 
56 

76 
63 

77.7 
53.8 

TOMS  RIVEP 

MAX 
MIN 

79 
51 

87 
51 

83 
62 

79 
65 

60 
65 

83 
65 

82 
45 

73 
49 

72 
44 

76 
42 

85 
41 

83 

57 

79 
58 

77 
63 

82 
53 

85 
55 

69 
63 

85 
62 

80 
52 

81 
65 

79 
54 

76 
56 

83 
64 

89 

70 

84 
67 

60 
54 

69 
54 

86 
55 

62 
56 

90 
61 

82.0 
57.0 

TRENTON  WB  CITY 

MAX 
MIN 

78 
60 

85 
61 

82 

70 

76 
68 

84 
66 

81 
62 

77 

55 

76 
55 

73 
55 

73 
53 

82 

53 

61 
63 

78 
60 

72 
64 

81 
62 

84 
61 

67 
66 

81 
60 

80 
56 

80 
62 

79 
59 

76 
63 

83 
66 

86 

70 

S3 
65 

87 
62 

90 
64 

87 
65 

81 
66 

88 
68 

81.0 
62.0 

TUCKEBTON 

MAX 
MIN 

80 
55 

82 
AS 

SO 
68 

77 
66 

78 
65 

84 
65 

83 
51 

71 
51 

70 
44 

70 
47 

75 
43 

80 
63 

80 
60 

75 
63 

80 
64 

62 
57 

81 
68 

84 
66 

60 
50 

84 
62 

83 
54 

75 
62 

60 
67 

87 
69 

83 
67 

85 
54 

67 
57 

84 
56 

80 
66 

90 
64 

60.3 
59.2 

WOODSTOWN 

MAX 

MIN 

81 
57 

87 
58 

85 
69 

84 
67 

85 
65 

83 
65 

76 

57 

78 
54 

77 
49 

75 
49 

83 
46 

81 
61 

78 
65 

75 
63 

85 
65 

85 
57 

88 
62 

84 
68 

82 
55 

84 
59 

82 

59 

75 
61 

85 
67 

90 
68 

86 
67 

53 

90 

89 
52 

87 
65 

89 
63 

83.1 
60.2 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  Ljonth 

Station 

1-t 

t2°^ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ATLANTIC  CITY  WB  AIRPORT 

EVAP 

.31 

.35 

.18 

.10 

.14 

.30 

.34 

.37 

.29 

.27 

.27 

.15 

.15 

.06 

.19 

.25 

, 

.68 

.31 

.31 

.34 

.20 

.09 

.24 

.53 

.40 

.40 

.38 

.39 

.07 

8.06 

WIND 

79 

90 

111 

70 

57 

84 

95 

74 

53 

75 

64 

56 

52 

60 

100 

70 

130 

110 

127 

93 

71 

53 

38 

46 

188 

82 

78 

72 

101 

85 

2464 

lUX 

85 

86 

86 

85 

89 

89 

88 

84 

84 

81 

84 

80 

85 

82 

89 

90 

94 

90 

84 

88 

78 

78 

87 

95 

90 

88 

91 

91 

83 

91 

86.5 

HIM 

61 

61 

66 

67 

68 

68 

56 

62 

55 

53 

52 

62 

65 

66 

67 

64 

70 

68 

62 

62 

57 

64 

68 

71 

65 

59 

63 

62 

68 

67 

63.3 

CANOE  BROOK 

EVAP 

.17 

.10 

.16 

.13 

.02 

.22 

.23 

.18 

.20 

.16 

.17 

. 

, 

.24 

* 

♦ 

* 

* 

.27 

.13 

.13 

.08 

.06 

.06 

.07 

.25 

.22 

.22 

.25 

.05 

3.77 

WIND 

23 

16 

17 

33 

16 

20 

^1 

18 

14 

23 

24 

11 

11 

10 

29 

6 

19 

28 

41 

12 

31 

12 

18 

17 

34 

75 

10 

19 

32 

20 

670 

See  Beiareace  Notes  Followlag  SuUon  Index 
-    65    - 


MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 

Seasonol  1359   -   1160 


NEW  JERSEY 


Long-term 

Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

July-June 

ATLANTIC  CITr  WB  AP 

0 

0 

46 

254 

586 

799 

914 

816 

1009 

311 

140 

12 

4889 

4741 

ATLANTIC  CITY           R 

0 

0 

39 

215 

551 

709 

865 

800 

988 

368 

157 

12 

4704 

AUDUBON 

0 

0 

37 

229 

562 

810 

914 

817 

948 

260 

102 

4 

4703 

BELLEPLAIN 

0 

0 

55 

235 

549 

762 

887 

765 

983 

256 

144 

15 

4671 

BELVIOERE 

0 

1 

75 

293 

656 

952 

1031 

877 

1067 

319 

158 

21 

5450 

eOONTON  2    SE 

0 

4 

83 

314 

666 

936 

1065 

910 

1076 

374 

187 

23 

5638 

BURLINGTON 

0 

0 

34 

225 

827 

935 

782 

938 

88 

0 

CANOE  BROOK 

0 

10 

79 

308 

651 

956 

1063 

900 

1076 

368 

196 

28 

5635 

CAPE  MAY  3  W 

0 

0 

25 

153 

482 

0 

866 

750 

919 

265 

109 

2 

3591 

CHARLOTTEBURG 

s 

16 

125 

377 

730 

994 

1126 

974 

1171 

430 

246 

56 

6264 

CHATSWORTH 

139 

17 

CLAYTON 

0 

0 

53 

239 

568 

779 

911 

830 

995 

2*8 

133 

7 

4763 

ELIZABETH 

0 

0 

42 

258 

597 

870 

979 

826 

960 

328 

134 

6 

5020 

ESSEX  FELLS  SERV  BLOG 

0 

0 

68 

262 

683 

939 

1081 

891 

1063 

132 

8 

FLEHINGTON  1  NE 

0 

0 

67 

298 

651 

936 

1027 

866 

1053 

3J0 

179 

16 

5*43 

FREEHOLD 

0 

0 

55 

258 

58  3 

872 

955 

830 

1003 

322 

137 

9 

5024 

HAMWONTON  2  NNE 

0 

0 

57 

271 

607 

867 

950 

807 

1009 

270 

112 

10 

4960 

HIGH  POINT  PARK 

9 

21 

123 

464 

834 

1112 

1256 

1108 

1285 

449 

266 

55 

6972 

HIGHTSTOWN  1  N 

0 

0 

59 

268 

560 

885 

968 

829 

1002 

312 

131 

13 

5047 

INDIAN  MILLS  2    W 

0 

1 

68 

281 

616 

861 

956 

627 

1022 

305 

152 

20 

5111 

JERSEY  CITY 

0 

2 

59 

271 

634 

880 

1006 

862 

1017 

402 

164 

10 

5327 

LAMBERTVILLE 

0 

0 

56 

259 

613 

896 

974 

831 

1008 

310 

136 

12 

5097 

LAURELTON  1  E 

0 

0 

60 

276 

639 

863 

985 

836 

380 

184 

LAYTON  3  NW 

1 

6 

94 

322 

731 

1020 

1113 

970 

1148 

390 

216 

36 

6047 

LITTLE  FALLS  1  E 

0 

2 

56 

271 

595 

892 

1000 

846 

994 

326 

138 

14 

5134 

LONG  BRANCH             R 

0 

0 

48 

253 

565 

819 

943 

833 

1009 

389 

173 

10 

5062 

LONG  VALLEY 

0 

11 

93 

318 

698 

946 

1052 

914 

1096 

353 

182 

22 

5685 

MILLVILLE 

0 

0 

46 

237 

573 

604 

910 

791 

982 

258 

109 

4 

4714 

MOORESTOWN 

0 

0 

48 

264 

620 

846 

937 

623 

993 

298 

132 

10 

4971 

MORRIS  PLAINS 

0 

5 

83 

317 

696 

956 

1072 

917 

1080 

389 

206 

32 

5757 

NEWARK  WB  AIRPORT      R 

0 

0 

39 

233 

578 

832 

940 

827 

959 

322 

114 

0 

*•** 

5252 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

0 

0 

60 

267 

600 

896 

985 

642 

989 

309 

135 

7 

5090 

NEWTON 

5 

13 

119 

365 

708 

1022 

1151 

981 

1155 

394 

242 

53 

6208 

PATERSON 

0 

4 

45 

268 

592 

874 

1003 

852 

1006 

332 

142 

14 

5132 

PEMBERTON  3  E 

0 

0 

54 

2  50 

571 

847 

940 

800 

1003 

279 

143 

11 

*r9e 

PHILLIPSBURG 

0 

3 

50 

252 

599 

871 

979 

642 

1018 

298 

135 

13 

5060 

PLAINFIELD 

0 

0 

54 

266 

601 

686 

989 

630 

972 

313 

151 

5 

5067 

RIOGEFIELD 

0 

2 

54 

260 

636 

882 

995 

852 

977 

326 

SHILOH 

0 

0 

40 

226 

552 

784 

916 

786 

972 

268 

131 

4 

♦679 

SOMERVILLE 

0 

0 

59 

285 

632 

917 

998 

857 

1027 

337 

153 

11 

5276 

SUSSEX  3  N            // 

2 

9 

'   119 

357 

72  7 

1045 

1173 

996 

1166 

396 

213 

47 

6270 

TOMS  RIVER 

580 

875 

947 

797 

1000 

3*6 

164 

20 

TRENTON  WB  CITY        R 

0 

0 

48 

254 

598 

637 

932 

826 

983 

294 

106 

3 

*««3 

5068 

TUCKERTON 

0 

4 

2*7 

577 

604 

935 

799 

1009 

3M 

180 

24 

WOODS TOWN 

0 

0 

43 

221 

569 

800 

906 

799 

965 

290 

123 

5 

*«73 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


station 

And 

Dcptli 

Day  of  month 

1 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STATION 

. 

1  INCH 

MAX 
HIN 

72 
60 

72 
60 

75 
63 

70 
65 

80 
66 

80 
65 

76 
62 

76 
61 

75 
58 

77 
58 

82 
59 

70 
64 

73 
62 

69 
65 

72 
64 

81 
62 

81 
67 

81 
67 

81 
64 

84 
66 

81 
63 

77 
64 

76 
66 

80 
69 

83 
65 

83 
63 

89 
64 

90 
64 

77 
67 

90 
68 

78.5 
63.6 

2  INCHES 

MAX 
HIN 

71 
60 

70 
60 

75 
63 

70 
65 

80 
66 

80 
65 

76 
62 

76 
61 

75 
58 

77 
58 

81 
59 

70 
64 

73 
62 

69 
65 

72 
64 

81 
62 

81 
67 

80 
67 

81 
64 

83 
66 

81 
63 

77 
64 

76 
66 

80 
69 

83 
65 

83 
63 

87 
64 

87 
64 

76 
63 

88 
68 

78.0 
63.6 

4  INCHES 

MAX 
DIN 

67 
61 

66 
61 

69 
63 

68 
65 

74 
65 

73 
67 

71 
64 

73 
63 

69 
62 

70 
61 

72 
62 

68 
65 

70 
63 

68 
65 

66 
64 

74 
63 

75 
67 

75 
68 

75 
66 

75 
69 

74 
65 

76 
64 

73 
66 

77 
69 

75 

75 
63 

76 
66 

77 
64 

73 
63 

77 
69 

72.4 
64.6 

8  INCHES 

MAX 
HIN 

64 
61 

64 
61 

66 
63 

67 
65 

70 
65 

70 
67 

68 
65 

69 
64 

67 
63 

68 
63 

68 
65 

67 
64 

68 
65 

67 
66 

66 
65 

70 
64 

71 
67 

71 
67 

72 
67 

72 
67 

70 
67 

69 
66 

70 
66 

70 
68 

70 
67 

70 
66 

71 
67 

72 
67 

70 
69 

73 
68 

69.0 
65.5 

12  INCHES 

HAX 
HIN 

61 
60 

62 
60 

64 
62 

65 
63 

67 
65 

67 
66 

67 
66 

66 
64 

65 
64 

65 
64 

66 
63 

66 
64 

66 
64 

65 
65 

65 
64 

67 
64 

67 

67 

I 

I 

70 
68 

68 
65 

68 
67 

69 

68 
67 

68 
66 

68 
67 

69 
68 

I 

70 
68 

66.8 
65.2 

16  INCHES 

HAX 
HIN 

60 
59 

61 
60 

63 
61 

64 
62 

65 
64 

56 
65 

66 
64 

65 
64 

64 
63 

64 
65 

64 
63 

64 
64 

65 
64 

65 
64 

64 
64 

65 
64 

65 
64 

67 
66 

67 
66 

67 
66 

67 
66 

67 
66 

67 
66 

67 
66 

67 
66 

67 
66 

67 
67 

68 
67 

68 
67 

68 
68 

64.6 
65.0 

Slope  of  GrouDd:   Flat.   Soil  Type:   Loam.   Ground  Cover: 
to  a  Brown  Electronlk  Potentiometer. 


Kentucky  bluegrass.   Instrumentation:   Copper-constantan  Thermocouples  connected 


See  Reference  Motes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW    JERSEY 
DELAYED    DATA 

Tern 

peratuie 

recip 

ilahon 

1  1 
<  1 

1 
<  S 

1 

III 

ill 

J 

X 

1 

Q 

£ 

1 

1 

No   ol   Dj^s 

1 

lil 
III 

1 

i5 

1 

Snow,  Sleet 

No  ol  Oa« 

Siar«>rt 

Ma. 

Mm 

3 

ts 

S   o 

X    "J 

1  S 

9 

s 

1 
5 
o 

1 

1 
o 

§ 

!>< 

&I 

rI 

li 

FEBRUARY    1960 
TUCKERTON 

45.7 

28.6 

37.2 

58 

9 

15 

3 

799 

0 

0 

0 

22 

3.71 

1.50 

19 

it 

4 

1 

DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Day  of  monUi 

1 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

iS 

DECQIBER  1959 

■ILLVILLE 

.69 

.10 

1.13 

.01 

.33 

.41 

T 

.36 

.17 

3.20 

FEBRUARY    1960 

TDCKERTON 

.80 

1 

.eo 

.60 

1.50 

.01 

3.71 

DAILY  TEMPERATURES 


Day  of  month 

1 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

4 

FEBRUARY   1960 

TOCKERTOH 

MAX 
KIN 

42 

35 

40 
24 

40 

15 

47 
20 

45 
20 

55 
39 

48 
26 

1 

42 
25 

1 

58 
29 

55 
40 

57 
47 

53 
32 

38 
23 

43'    35 
22 1    21 

45 
20 

48 
28 

50 
23 

49 
29 

49 
26 

38 
19 

44 1    42 1    44 
27 '    23  i    20 

41 
73 

52 
37 

42 
30 

44 
23 

39 
22 

1 

45.7 
28.6 

See   Reference   Notes   Following   Station   Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


HE*  JERSEY 
DELAYED  DATA 


Station 

And 

Depth 

Day  of  month 

? 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

^ 

APRIL  1960 

NEW   BRUNSWICK   EXP    STATION 

UAX 

UIN 

56 
47 

46 
42 

42 
41 

58 
43 

53 
44 

45 
40 

46 
41 

46 
40 

- 

46 
40 

47 
38 

49 
42 

50 
43 

54 
44 

58 
51 

54 

51 

54 
49 

53 
48 

52 

45 

55 
42 

57 
46 

61 
51 

59 

51 

59 
50 

66 
50 

62 
54 

59 
53 

58 
50 

63 
49 

56 
50 

1    INCH 

53.8 
46.0 

2    INCHES 

UAX 
UIN 

54 
47 

48 
43 

43 
42 

56 
42 

53 
45 

46 
42 

46 
41 

46 
40 

- 

46 
40 

47 
38 

49 
42 

50 
43 

54 
44 

58 
51 

55 
51 

54 

49 

53 
48 

52 
43 

55 
43 

56 
46 

61 

57 

60 
51 

59 
50 

66 
51 

62 

55 

58 

53 

58 
50 

63 
49 

56 
50 

53.8 
46.2 

4    INCHES 

UAX 
UIN 

53 
47 

48 
43 

43 
42 

55 
42 

53 
44 

45 
41 

45 
41 

46 
40 

- 

46 
40 

47 
38 

49 
42 

50 
43 

54 
44 

58 
51 

55 
51 

54 
49 

53 
49 

52 

45 

55 
43 

56 
46 

61 
52 

60 
51 

59 
:,0 

66 
51 

58 
54 

55 

53 

55 
52 

57 
50 

54 
51 

53.1 
46.2 

8   INCHES 

UAX 

UIN 

50 
47 

49 
48 

45 
43 

51 
43 

51 
46 

47 
43 

44 
42 

44 
42 

- 

44 
41 

45 
40 

46 
43 

48 

44 

50 

45 

53 

49 

53 
51 

52 
49 

52 

50 

50 
47 

49 
46 

51 
48 

54 
50 

56 

51 

11 

56 
51 

56 
54 

55 

53 

54 
52 

54 
52 

54 
52 

50.5 
47.2 

12   INCHES 

UAX 
UIN 

47 
45 

46 
45 

45 
43 

- 

- 

- 

- 

- 

48 
42 

- 

- 

46 
44 

48 

45 

51 
48 

54 
50 

54 
49 

50 
50 

50 
48 

49 
48 

48 

- 

- 

51 

- 

54 
53 

54 
53 

53 
52 

53 
52 

53 
52 

49.3 
47.6 

16    INCHES 

MAX 
UIN 

45 
44 

45 
44 

44 
43 

46 
43 

47 
46 

40 
44 

44 
45 

43 
43 

- 

43 
42 

43 
42 

44 
43 

45 
44 

47 
43 

49 

47 

49 
49 

49 
48 

50 
49 

49 
48 

48 
47 

49 
48 

50 
49 

50 
50 

51 
50 

51 
50 

53 
51 

53 
52 

52 
51 

52 

51 

52 
52 

47.8 
46.8 

Slope  of  Ground:   Flat.   Soil  Type:   Loam.   Ground  Cover:   Kentucky  bluegrass. 
to  a  Brown  Electronik  Potentiometer. 


Instrumentation:   Copper-constantan  Thermocouples  connected 


CORRECTIONS 
MONTH:   DECEMBER  1959 


Daily  Precipitation  Table 
Hillvllle 


Delete  all  precipitation  for  entire 
month;  see  delayed  data  for  corrected 
data. 


Cover  Page: 


The  name  of  the  Secretary  of  Commerce 
should  be  Frederick  B.  Mueller 


S»e  refeience  notea  foUowisg  Station  Indaz. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


NEW    JERSEY 
JUNE   1960 


DSCCM1I-«B-Aahe¥llle,    M.    c. 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will 
be  available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".   Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation, 
particularly  in  mountainous  areas. 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


NEW  JERSEY 
JUNE  1960 


avaiiabL^In  th^^H-.h^T^l!??  ^°mS*^  ?*  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  froi  recorder  substations  will  be 
in  mo^tainous  areas         "Hourly  Precipitation  Data".   Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  particularly 


STATION  INDEX 


STATION 


ITUANTIC    CITY    Ve    *P 
r    ATLANTIC    CITY 
AUOUeON 
BASS    BIVEK    ST    FOtEST 

SELLEPLAIN 
«ELMo 
9ELV10E«E 
9E0MABPSVILLE    7    E 
9l.ACrwEl.LS    MILLS 

BoofiTON  ;  sE 

90UN&    B»0OK    1    W 
BBANCHVILLf: 
euALINGTON 
CANISTEAB   WESERVOIP 

CANOE    BBOOr 
CANTON 

CAPE    >»AY    3    H 
CEOAO    GBOVE 

CENTEBTON 

CMAPLOTTESUPG 

CMATMAPi* 

CMATSWORTm 


GHEAT  MEAnOWS  * 
GOEENWCWD  LAKE 
MAC«EN5ACIC 


-AXMONTON  2  I 
•*IGM  POINT  P 
MlGHT<;Tf>WN    1 


LAuecLTOM    1    E 
LAYTON    3    NW 
LITTLE    FALLS    1    E 

LONG    B RANCH 
LONG    VALLEY 
LUMBEPTON 
MACOPIH    INTArf 


COUNTY 


0100  BFRGEN 
0311  ATLANTIC 
0325  ATLANTIC 
03*fc|  CAMOEN 
052Bi  BURLINGTON 


0690 

CAPE  MAY 

OT?! 

MONNOUTH 

0779 

WABPEN 

0797 

SOMERSET 

08*7 

SOMEBSET 

0907 

HOBRIS 

n9?7 

SOMERSET 

097fl 

SUSSEX 

1711 

BURLINGTON 

1327 

SUSSEX 

133S 

ESSEX 

n*3 

SALEM 

1351 

CABE  HAY 

1*7? 

ESSEX 

1512 

S*(.EM 

PASSAIC 
I  MORPIS 
;  SURLlNGTON 
I  GLOUCESTER 
I  HUNTEBOON 

.UNION 

'  UNION 
27iB  ESSEX 

TEROON 
310?  CUMBERLAND 

I  MONMOUTH 
3291  GLOuCESTEB 

■  \b\  WARBEN 

16  PASSAIC 

3572  BEPGEN 


■  ESSEX 

^339!  HUDSON 

MUNTEBDrtN 

700' OCEAN 

.7351  SUSSEX 
4887  PASSAIC 

»987l MONMOUTH 
9003  mODRIS 

i  BURLINGTON 


5503  BEPGEN 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


BEB6EN  COUNTY  ENGINEEBS 

U»S.  WEATHEB  BUREAU 

STATE  MARINA 

IRVIN  J.  NYGREN 

N.J.  FORESTRY  SERVICE 

MRS.  EO  C.  HOFFMAN 
BELMAP  WATER  WOBrS 
CLEMENT  HAUPT 
BERNARDS  WATER  COMPANY 
MENBV  M*  MILLER 

JERSEY  CITY  WATEO  WORK: 
AMERICAN  CYANAMIO  CO. 
ALBERT  M.  OAVENPOPT 
PUBLIC  SVC.  E.  *  G.  CO. 
NEWARK  WATER  DEPARTMEN' 

COMMONWEALTH  WATER  CO. 
GERTRUDE  Si  WILLI5 
N.WE5T  MAGNESITE  CO. 
J«  A.  PLUNTFTT 
JOHN  MOPItlNS  UNI, 

NEWARK  WATER  OEPT. 
EDWARD  P.  MOLITOR 
EARL  M.  KERCHNER 
MARRY  P.  CAMPBELL 
L*  W.  PfLOCItNER 

UNION  CO,  PARK  COMM, 
SEWAGE  TREATMENT  PLANT 
BOROUGH  ESSEX  FELLS 
OONAbD  YOUNG 
JOHN  LOPEP 


PROF.  J,  ».  SANGRff 
GAMMA  CHEMICAL  CORP. 
GEORGE  T.  WIGGINS 
BERGEN  COUNTY  ENGINEERS 

W*  HUBBARD  PARKHUPST 
N,  J.  DEBT. OF  CONS. 
JAMFS  P.  PICKERING 
EDWARO  ENTWISTLF 
JOINT  MEETING  GARAGE 

JERSEY  CITY  WATER  DEBT, 

E.  E.  CASE 

GEORGE  G.  WAOOILL 

A.  M.  OEPUE 

PASSAIC  VLY,  WTR.  COMM. 

WiLLlAM  0.  MAPTINt  JR. 
ARTHUR  BAPKHAN 
JAMES  LAWTON 
NEWARK  WATED  DEPT. 
ROBERT  G.  GLASGOW 

JOHN  L.  RADCLIFFE 
GCROW  BRILL 
ELMER  EARLf 
ftlOGEWOOD  WATER  CO. 
L,  J.  GALLAHFP 


STATION 


MILTON 
MOORE STOWN 
MOfrttlS    PLAINS 
NEWARK    WB    AIRPOff 
NEW    BRUNSWICK    EXI 


PATEBSON 
PEMBEBTON    3    E 
PHILLIPSBUPG 

PHILLIPSBUPG    BRIDGE 
I  PLAINFIELO 

!  PRINCETON    WATER    WORK; 

1 BIOGEFIELO 
' RINGWOOD 
;  SHILOH 

I  SOMERVILLE 

i  SPLIT    ROCK    POND 

SPRINGFIELD 

SUSSEX 

TOMS    RIVER 

TRANQUILITY    2    W 

TRENTON    WB    CITY 

TUCKERTON 

WANAOUE  RAYMOND  DAM 

WAT CHUNG 

TSVILLE 
'  WESTFIELD 
WEST  WHARTON 
WOODCLIFF  LAKE 
WOODS TOWN 


9608 
9B32 
9910 


COUNTY 


BURLINGTON 


BERGEN 

SUSSEX 

PASSAIC 

HUNTERDON 

ESSEX 

PAS5AIC 
BURLINGTON 
WARREN 
WARREN 


BERGEN 
PASSAIC 
CUMBERLAND 


UNION 
SUSSEX 

OCEAN 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


JERSEY  CITY  WATER  WKS. 

H.  J,  WILLABO 

JAMFS  C.  LONG 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

ARTHUR  H.  AHLQUIST 

HACKE* 

SACK  WATER  CO, 

DAN  A 
COUNT 

WTR,  ♦  SWB.COMM 
WATFP  OEPT, 
COUGHLIN 
ENGINEER 

P.  J,  DEL  VECCMIO 
PHILIP  E.  MABUCCI 
SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 
JOINT  TOLL  BRIDGE  COMM 
MRS  VIVIAN  SCHEREP 

PRINCETON  WATER  CO. 
RAHWAY  VLY,  SWG.  AUTH, 
GEORGE  P.  KIRSTEN 
NO.  JERSEY  wTP.  SUPPLY 
EVERETT  DICKINSON 


JER<;EY  CITY  D.  P,  w. 
N.  J,  OEPT. OF  CONS, 
BRICE  B,  STANTON 


SUPPLY  COMM, 


N.J.  PnwEB  ♦  LIGH 
HACrENSACK  WATFR  . 
CREAM    VALLEY    OAIR 


;       1-COASTALi       2-OELAWARe,        3-GREAT    EGG    I 


4-HACICEN5ACK,      5-MUDSON,      6-MAUHKEi       7-MULLICA|      8-PASSAICi      9-RAHWAY,       lO-RAHITAH,       ll-ROCKAWAY 


REFERENCE  NOTES 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  New  Jersey  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Office,  c/o 
General  Delivery,  Trenton,  New  Jersey  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  included 
in  this  Issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  "F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65*  F. 

Evaporation  ib^  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.   Max  and  Mln  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours 
ending  at  time  of  observation. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present  location.   Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based 
on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations ;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  Inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on 
Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard 
time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7: 00  a.m.,  E.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables" ,  indicate  the 
following : 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G   "Soil  Temperature"  Table. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J   "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-   No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground" 
Table;  "Daily  Soil  Temperature"  table;  and  the  Station  Index. 

+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

•  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground ;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

AH  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon . 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall . 

H  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset . 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month.  - 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  E.S.T.  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D,  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation "Substation  History"  for  this  state.   That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C.  for  15  cents.   Similar  Information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local 
Climatological  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  Indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary).   Checks,  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents,   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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NEW  JERSEY  -  JULY  1960 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMESt 

Highest  Temperature:   95°  on  the  13th  at  Flemington  1  NE 
Lowest  Temperature:   47°  on  the  16+  at  4  Stations 

Greatest  Total  Precipitation:   11.14  inches  at  Rahway 

Least  Total  Precipitation:   4.23  inches  at  High  Point  Park 

Greatest  One-Day  Precipitation:   5.40  inches  on  the  30th  at  Jersey 

City 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


Three  severe  storms  marked  the  month  of 
July  in  New  Jersey.   On  July  1st  a  small 
tornado,  beginning  as  a  waterspout  over 
Barnegat  Bay,  passed  over  Highway  No. 
528  at  Mantoloking,  then  continued  across 
the  Bay,  passing  over  Bay  Head,  and  then 
into  the  Atlantic  Ocean.   Two  buildings 
at  Mantoloking  were  unroofed,  several 
boats  were  overturned,  and  power  lines 
were  damaged.   No  casualties  were  reported. 


On  July  14th  a 
Point  in  Salem 
ground  and  incr 
dropped  again  a 
County,  and  con 
Sewell,  also  in 
large  barn  was 
barns  and  farm 
several  houses 
many  trees  were 
were  injured. 


tornado  struck  Carney's 
County,  lifted  from  the 
eased  in  intensity,  then 
t  Jefferson  in  Gloucester 
tinned  to  Barnsboro  and 

Gloucester  County.   One 
demolished,  several  other 
buildings  were  damaged; 
suffered  roof  damage,  and 

uprooted.   Five  persons 


Tropical  Storm  BRENDA  passed  over  Dela- 
ware Bay  and  moved  along  a  northeasterly 


course  over  the  central  portion  of  southern 
New  Jersey,  then  passed  off  the  North  Jer- 
sey Coast  and  into  the  Atlantic  Ocean  on 
the  morning  of  July  30th.   The  greatest 
rainfall  from  the  storm  was  reported  at 
Jersey  City  where  5.40  inches  of  rain 
fell  between  12:30  a.m.  and  3:30  p.m.  on 
July  30th.   The  greatest  tide  departure 
was  about  3  feet  above  normal,  and  occurred 
at  time  of  low  tide,  so  no  tidal  flooding 
occurred.   Streets  and  highways  were 
flooded  in  many  localities  due  to  the  ex- 
cessive rate  of  rainfall.   A  broken  dam 
at  Woolman  Lake,  near  Mount  Holly,  resulted 
in  flooding  in  the  business  section  of 
Mount  Holly.   The  fastest  wind  reported 
was  37  mph  from  the  ENE  at  Atlantic  City 
Airport.   No  deaths  or  injuries  were  re- 
ported as  directly  attributable  to  BRENDA. 

Donald  V.  Dunlap 
State  Climatologist 
U.  S.  Weather  Bureau 
Trenton,  New  Jersey- 
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1*37  1**4 

.00 

.37 

UOl 

2.80 

BELLEPLAIN 

'   - 

.05 

*06 

•  03 

•  0 

- 

.60 

1.60 

4,*0 

BELMAR 

6.t3 

U15 

.78 

•07  1.66 

.02 

•  70 

.98 

1.47  . 

BELVIDERE 

5. •I 

•  85 

•  03 

.67 

•  05 

•87   (62 

T 

.03 

.07 

.33 

1.84 

.11  • 

BERNAROSVILLE  2    E 

7.20 

•  69 

.72 

•  06 

•  04 

•  0 

•10  1»?3 

.29 

.10 

1.29 

.86 

1.82  . 

BLACKWELL5  MILLS 

9.i2 

•  89 

.54 

.07  2«11 

T 

T 

1.93 

1.40 

2.56  . 

BOONTON  2  SE 

7.ai 

•  57 

1.09 

•  30 

•  37 

•23  1*07 

.08 

.Ifl 

.38 

1.53 

UOl 

1.01  . 

BOUND  BROOK  1  W 

8.27 

•  77 

1.00 

•06  1«69 

T 

.13 

T 

1.54 

1.93 

1.15  . 

BRANCHVILLE 

9.03 

•  50 

1.50 

•64  1*00 

.01 

.35 

.08 

1.46 

.89 

2.60  . 

BURLINGTON 

;.«3 

.51 

•  36 

•  08 

7 

U30  %\b 

.10 

.47 

.39 

2.00 

.07  . 

CANISTEAR  OE<;fPV0!P 

8.16 

.45 

2.73 

T 

•  30 

7 

U04  %1\ 

T 

.35 

.36 

.10 

.7B 

1.34  . 

CANOE  BROOK 

6.31 

.52 

.75 

•  06 

•  11 

T 

»<i-f    U13 

T 

.17 

.09 

.14 

1.19 

1.36 

.72  . 

CANTON 

8.U 

.02 

1.60 

•  0 

2«19   •76 

.08 

.71 

2.60 

,14  . 

CAPE  MAY  3  W 

5.67 

.28 

•19   lOl 

.31 

•  9 

•35   (04 

.01 

•  80 

.02  2.71 

CEOAR  GROVE 

11.05 

.60 

1.45 

.50 

•  3( 

•22  iioe 

.26 

.16 

.21 

2.42 

2.10 

1.75  . 

CHARtOTTEBURG 

7.02 

•  49 

1.00 

.02 

•  0< 

•40   •89 

.01 

.37 

.06 

•  33 

1.16 

.61 

1.60  . 

CHATHAM 

- 

•  50 

.90 

•  10 

.16 

•  12  U25 

- 

- 

.15 

1.35 

1.47 

.78  . 

CHATSWORTH 

7.39 

.30 

T 

T 

2i06   all 

.03 

.75 

.47 

3.67 

CLAYTON 

5.05 

.47 

•  U 

.14 

.04 

1.04 

.15 

.05  3.05 

CLINTON 

6.25 

.65 

•  04 

.70 

1*16   •20 

.04 

.20 

.96 

2.12 

.16  ! 

ELIZABETH 

9.05 

.67 

•  03 

1.20 

T 

.02 

1*69   ^34 

.05 

.52 

.82 

2.73 

.02  . 

ELI2ABETHP0RT 

9.77 

•  56 

1^48 

T 

■34  1*89   ^20 

.06 

.05 

2.14 

3.05 

ESSEX  FELLS  5ERV  BlDG 

e.t6 

•  85 

1.41 

•  27 

•  35  UIO 

.10 

.20 

1.65 

1.00 

1.33  • 

FLEMINGTON  1  NE 

e.39 

.70 

T 

.41 

T 

U57  ,\b 

T 

.06 

2.64 

.04 

2.59 

.22  . 

FORTESCUE 

7.60 

•  17 

•  20 

.50 

•  21 

•  78 

.57 

1.55 

3.50 

.12  . 

FREEHOLD 

7.»0 

.55 

•27  l^61 

7 

T 

1^62 

.15 

.34 

2.66 

GREENWOOD  LAKE 

9.09 

.44 

2.14 

.05 

•  05 

UIO  1*00 

.02 

.13 

T 

.12 

1.46 

.62 

1.94  ! 

HAMMONTON  2  NNE 

7.72 

.44 

.06 

•64  1«01 

.17 

.13 

•  02 

1.78 

3.10 

.17  , 

HIGH  POINT  PARK 

4.23 

.33 

1.05 

•65   (SI 

.47 

•  23 

.69 

HIGHTSTOWN  1  N 

9.13 

.67 

.26 

.37 

T 

2*90   •16 

T 

.47 

.30 

3.92 

.08  . 

INDIAN  HILLS  2  W 

8.35 

.04 

T 

T 

.12 

1^94   ^06 

•  21 

1.46 

T 

T    4.52 

IRVINGTON 

6.68 

.68 

•  85 

•02  1.25   .21 

.14   .05 

1.10 

2.38 

JERSEY  CITY 

10.10 

.43 

WIO 

.03 

T 

U74   •02 

.05 

1.33 

5.40 

LAM8ERTVILLE 

8.12 

1.10 

•  47 

2»13   (ll 

T 

.12 

1.51 

.07 

2.50 

.11  . 

LAURELTON  1  E 

5.80 

1.14 

•  61 

1^00   (05 

.45 

.05  2.50 

LAYTON  3  NW 

5.82 

.33 

•  03 

.94 

•90   •45 

.30 

.02 

.35 

2.23 

.27  . 

LITTLE  FALLS  1  E 

9.8» 

•  42 

1.04 

.03 

•  21 

•  04 

•le  .97 

.20 

.21 

.28 

2.79 

i.ee 

1.59  . 

LONG  BRANCH             R 

8.23 

1.28 

U50 

.01 

T 

T 

2*26   ■Id 

T 

.43 

.01  2.56 

LONG  VALLEY 

8.88 

.55 

1^16 

1^02   .25 

.01 

.15 

.90 

1.96 

2.88 

MACOPIN  INTAKE 

6.79 

•  45 

1.04 

•  01 

•  06 

■34   (SO 

.24 

.06 

.61 

.90 

1.51 

.77  . 

MAHWAH 

9.72 

.45 

1.66 

•  20 

.06 

•20  1(28 

.25 

.06 

2.40 

.77 

2.39  . 

MANVILLE 

8.U 

.85 

•  97 

U62   .15 

.15 

1.50 

2.90 

T    . 

MAYS  LANDING 

e.oo 

.03 

.02 

•  20 

l^OO   ■lO 

T 

.77 

.11 

.70 

.05  5.02 

MIDLAND  PARK 

9.60 

.47 

1^59 

•  75 

•90   •lO 

.12 

1.83 

3.84 

MILLViLLE 

6.31 

.02 

T 

•  15 

2^49 

.09  3,53 

,03  . 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

7.68 

.03 

T 

■  01 

T 

•  17 

1*65   T 

T 

T 

1.96 

.10  3.76 

MILTON 

8.20 

•63   ^15 

•  96 

•  57 

.02 

•45  1.07 

.04 

.05 

.70 

.95 

1.30 

1.31  . 

MOOPESTOWN 

5.7» 
8.73 

•  35 

.03 

.07 

•  37  U54 

.05 

.46 

2.62 

.25  • 

MORRIS  PLAINS 

•  62   T 

•  97   T 

.07 

.04 

T 

•  31  U32 

T          .10 

T 

.15 

.56 

2.13 

1.40 

1.06  . 

NEWARK  WR  AIRPORT       P 

6.39 

.57 

.99 

T          T 

7 

T    1*12   ■ll 

.02 

.05 

.99 

T    2.54 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

11.10 

.88 

.77 

T 

2^40   ^13 

.25 

.48 

2.84 

3.35 

NEW  MILFORD 

7.54 

.42 

1.26 

.04 

.12 

.72   .04 

.12 

.34 

1.36 

3.12 

NEWTON 

9.19 

.62 

2^22 

.40 

T 

•26  1.10 

T 

.13 

.30 

.63 

.80 

2.73  , 

OAK  RIOGE  RESERVOIR 

T.ia 

.53 

U06 

.21 

■29  la39 

.04 

.10 

.62 

.85 

.72 

1.89  . 

OLDWICK 

7.10 

.62 

.72 

.01 

•25  1.15 

.17 

.18 

.25 

.55 

2.00 

1.20  . 

ORANGE 

7.90 

« 

1.67 

.15 

U05   (14 

.15 

.78 

.40 

T    3,56 

PATERSON 

9.28 

.41   .03 

•  93 

.01 

.07 

.27 

•14  1.04 

.22 

.32 

.23 

2.36 

.95 

2.30  • 

PEMBERTON  3  E 

RECORD 

MISSING 

PHILLIPSBURG 

- 

1.05 

.10 

•  30 

_     _ 

• 

1.01 

.39  • 

PHILLIPSHURG  BRIDGE 

6.19 

.70 

.85 

UOO   ^49 

.33 

.13 

.57 

.90 

U22  • 

PLAINFIELD 

8.71 

* 

.88 

1.65 

T 

T 

.03 

•07  I^67   •14 

.05 

.08 

1.49 

2.65 

PRINCETON  WATER  WORKS 

9.81 

1.24 

.55 

T 

2^60   .15 

T 

1.05 

4.22 

•■: 

RAHWAY 

11.1* 

•  98 

1.78 

T 

T 

T 

•  20  wee  •20 

T 

.10 

3.40 

2.60       •! 

RIDGEFIELD 

RECORD 

MISSING 

\                 *l 

RINGWOOD 

9.67 

.37 

2.00   .09 

.04 

UIO   •49 

.03 

.09 

.75 

1.56 

1.73:  1,43  .1 

SHILOH 

9.62 

•  06 

T 

1.22 

.01 

2^00   •OS 

T 

2.60 

.34 

3.27 

.04  , 

SOMERVILLE 

9.65 

•  55 

U20 

1*60  •le 

T 

.08 

2.91 

3.05 

.08  • 

SPLIT  ROCK  POND 

9.15 

.53 

.95 

•  19 

.23 

•28   •94 

.54 

.19 

.67 

1.36 

2.05 

.33  • 

SUSSEX 

8.01 

.27 

.96 

•  19 

.01 

.31 

•6S  1*00 

T 

T 

.19 

.02 

.11 

1.75 

.75 

1.68  • 

TOMS  RIVER 

6.30{ 

•  48 

.70 

use 

.59 

.22 

2.43 

• 

TRENTON  WB  CITY         P 

7.9e' 

1^30 

•  39 

T 

T    US5   ■lO 

1.17 

T    3.17 

• 

TUCKERTON 

6.50 

2^10 

1.10 

•  60 

.60 

2.10 

• 

WANAQUF  RAYMOND  DAM 

7.01 

•  42 

.79 

^ 

•22   (93 

.23 

.04 

.50 

1.30 

1.00 

1.58  . 

WERTSVILLE 

7.45 

•  89 

.63 

il5  U97 

.37 

.17 

.55 

1.96 

.76  . 

WESTFIELO 

7.29 

•  72 

U33 

1^45   .16 

•  06 

.03 

l.OB 

2,45 

. 

WEST  WHARTON 

7.77 

•  58 

1.09 

•  19 

.03 

.07 

•  17  U18 

.45 

.08 

1.47 

.53 

1.94  • 

WOOOCLIFF  LAKE 

9.00 

•  44 

U83 

.95 

.B2   .03 

.1? 

.06 

2.10 

.| 

WOODS TOWN 

6.71 

•  09 

1 

•  63 

1.57   .26 

T 

' 

.50 

.68 

2.86   .10  .1 

See  Refereoce  notes  Followlag  statioo    lodex 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW   JERSEY 
JULY    1960 


Day  Ol  Month 

« 
D) 

s 

Station 

I 

2 

3 

4 

5 

$ 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

. 

24 

'25  i 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

MAX 

MIN 

77 
67 

79 
66 

83 

57 

83 
68 

81 
55 

eo 

57 

74 
61 

62 

58 

89 
43 

67 
67 

79 

67 

89 
44 

85 
66 

82 
65 

78 
61 

83 

50 

81 
63 

86 
66 

85 
70 

87 
59 

81 
69 

84 
60 

91 

57 

67 
66 

65 
52 

SO 
61 

77 
69 

83 
67 

62 
66 

80 
66 

63 
69 

82.7 
54.7 

ATLANTIC  CITY 

MAX 
MIN 

76 
68 

75 
67 

77 
68 

82 
67 

81 
67 

74 
60 

73 
63 

79 
60 

83 
55 

76 
56 

78 
68 

81 
65 

78 
49 

77 
65 

79 
61 

76 
53 

75 
66 

77 
69 

80 
72 

87 
69 

76 
61 

77 
67 

SO 
70 

64 

70 

79 
67 

77 
58 

75 
66 

78 

58 

79 
66 

78 
56 

80 
70 

76.3 
46.9 

AUDUBON 

MAX 
MIN 

79 
69 

86 
67 

89 
65 

64 

57 

83 
64 

64 
56 

80 
62 

84 

55 

92 
59 

89 

55 

80 
58 

90 
43 

92 
63 

75 
64 

82 

60 

85 
57 

87 
52 

88 

64 

85 

67 

87 
56 

66 

60 

88 
61 

91 

67 

90 
68 

86 
52 

85 
52 

76 
66 

68 
54 

65 
58 

62 
61 

87 
64 

69.4 
43.6 

BELLEPLAIN 

MAX 
M!N 

85 
64 

79 
60 

83 
62 

80 
64 

80 
62 

78 
51 

76 
43 

81 
53 

87 
55 

90 
52 

82 
59 

63 
40 

89 
43 

62 

70 

78 
40 

78 
57 

82 
62 

82 
51 

81 
53 

85 
71 

84 
63 

86 
55 

88 
70 

87 
69 

82 
60 

89 
57 

SO 
64 

89 
66 

76 
65 

78 
65 

61 
71 

82.6 
63.0 

BELVIDERE 

MAX 
MIN 

82 
60 

81 
62 

82 

58 

82 
53 

79 
51 

76 
51 

79 
57 

82 
49 

69 

54 

84 
60 

81 
64 

67 
60 

87 
50 

82 
64 

60 
55 

83 
51 

83 
56 

85 
50 

83 

61 

82 
63 

82 
51 

82 
54 

81 
63 

86 
61 

83 
52 

82 
52 

76 
56 

86 
68 

85 
51 

61 
61 

82 
62 

62.5 
58.1 

BOONTON  J  SE 

MAX 
MIN 

11 

76 
63 

81 
59 

85 
59 

76 
53 

76 
56 

77 
58 

80 
53 

80 
96 

88 
60 

64 
66 

89 
63 

68 
67 

89 
58 

71 
52 

82 
55 

83 
62 

83 
52 

85 
56 

84 
64 

81 
54 

81 
53 

82 
69 

85 
62 

83 
53 

66 

53 

63 
58 

73 
53 

87 
51 

86 
63 

76 
63 

62.3 
59.1 

BURLINGTON 

MAX 
MIN 

85 
68 

85 
65 

89 
66 

85 
54 

63 
51 

82 
58 

81 
65 

65 
57 

92 

50 

90 
57 

85 
66 

92 
45 

93 
66 

90 
67 

62 
60 

85 
56 

67 
54 

89 
65 

85 
68 

85 
69 

86 
59 

89 
51 

92 
68 

69 
67 

87 
64 

66 
62 

79 
44 

88 
65 

66 
68 

83 
65 

65 
44 

66.4 
64.0 

CANOE  BROOK 

MAX 
MIN 

89 
S8 

76 
63 

83 
63 

85 
58 

76 
53 

79 
51 

77 
58 

79 
51 

64 

41 

89 

58 

83 

67 

63 

60 

69 
64 

90 
58 

49 
59 

80 
52 

84 
68 

85 
63 

86 
56 

85 
65 

81 
62 

82 
54 

85 

54 

86 
62 

84 
54 

84 
56 

83 

62 

73 
55 

84 
53 

85 
55 

77 
64 

82.6 
99.9 

CAPE  "AY  3  w 

MAX 
MIN 

87 

68 

88 
55 

81 
51 

62 
67 

81 
53 

62 
61 

64 

45 

85 
67 

72 
65 

79 
65 

80 
65 

79 
69 

79 
62 

81 
64 

79 
65 

80 
55 

80 
69 

81 
56 

90 
69 

65 

72 

85 
65 

64 
67 

81 

70 

79 
66 

79 
68 

77 
65 

82 
70 

61.5 
66.2 

CHARLOTTEBURG 

MAX 
MIN 

8* 
5* 

74 
58 

79 
56 

82 
55 

74 
47 

75 
49 

74 
55 

77 
48 

79 
54 

86 
57 

80 
61 

60 
55 

87 
54 

87 
64 

66 

56 

78 
48 

80 
52 

82 
59 

83 
62 

S3 
63 

78 
54 

78 
49 

82 
54 

83 
60 

81 
50 

81 
60 

81 
62 

71 
55 

85 
59 

66 
61 

74 
62 

79.7 
55.6 

CHATSWORTH 

MAX 
MIN 

86 
60 

82 
64 

85 
52 

82 
59 

61 

50 

79 
59 

84 
49 

86 

51 

90 
50 

84 
65 

67 
55 

69 
63 

86 
64 

79 
57 

84 
51 

85 
57 

86 

58 

86 

52 

86 
66 

84 
53 

86 
52 

90 
52 

68 
66 

84 

68 

63 
53 

77 
50 

86 
57 

65 
63 

79 
62 

84 
54 

84.5 
58.8 

CLAYTON 

MAX 

MIN 

83 
68 

84 
63 

84 
51 

92 
62 

87 
64 

64 
55 

80 
63 

83 
55 

90 
59 

89 

60 

80 
57 

86 
60 

89 
66 

83 
65 

79 
50 

80 
59 

83 
63 

65 
53 

86 
68 

85 
68 

82 
59 

66 
69 

88 
52 

88 
55 

85 

50 

63 
61 

78 
55 

85 
57 

66 
57 

83 
62 

64 
54 

84.6 
43.0 

ELIZABETH 

MAX 

MIN 

84 
60 

82 

60 

87 
63 

83 
54 

79 
55 

78 
54 

80 
59 

84 
55 

91 
54 

66 
63 

84 
66 

90 
61 

90 
64 

83 
52 

76 
56 

83 
54 

S6 
58 

87 
63 

85 
65 

85 
53 

83 
54 

85 
55 

87 
63 

89 
65 

85 
59 

85 
57 

78 
66 

83 
61 

65 
64 

79 
51 

83 
62 

84.1 
59.9 

ESSEX  FELLS  SERV  BLOG 

MAX 

MIN 

88 
64 

74 
62 

80 
60 

83 
63 

84 
67 

84 

54 

81 
55 

65 

57 

90 
49 

89 

70 

89 
68 

86 

70 

90 

71 

90 
59 

73 
59 

80 
60 

81 
58 

85 
60 

84 
61 

83 
63 

65 
55 

80 
57 

78 
52 

84 
64 

83 
69 

85 
50 

88 
54 

75 
63 

84 
55 

89 
66 

83 
67 

83.7 
63.6 

FLEMINGTON  I  NE 

MAX 
MIN 

76 
60 

85 
62 

90 
60 

79 
58 

80 
54 

80 
48 

82 

58 

47 

91 

57 

90 
58 

67 
65 

94 
98 

95 
62 

85 
67 

65 

57 

86 

49 

88 
55 

90 
59 

86 
68 

84 
64 

88 
51 

89 

60 

89 
66 

66 
61 

89 
53 

87 
51 

78 
56 

90 
68 

90 
61 

79 
63 

86 
53 

85.3 
58.7 

FREEHOLD 

MAX 
MIN 

82 
65 

82 
62 

84 
62 

76 
59 

79 
58 

79 
54 

78 
62 

62 
55 

89 

57 

86 
64 

77 
66 

86 
59 

86 
65 

83 
66 

79 

58 

83 
57 

86 
50 

65 
52 

83 
55 

83 
63 

82 
54 

85 
58 

88 
65 

85 
55 

84 
53 

64 
58 

78 
63 

85 
64 

86 
66 

60 
54 

S3 
65 

83.0 
61.5 

HAMMONTON  J  NNE 

MAX 
MIN 

89 

67 

78 
66 

83 
64 

88 
64 

83 
57 

83 
61 

85 
62 

80 
58 

85 
48 

92 
58 

90 
68 

90 
65 

92 
69 

81 
60 

81 
58 

86 
52 

85 
53 

90 
58 

87 
67 

85 
58 

84 
60 

87 
57 

91 
66 

89 
59 

87 
59 

86 
63 

85 
63 

74 
67 

66 
68 

85 
55 

80 
65 

65.4 
54.1 

HIGH  POINT  PARK 

MAX 
MIN 

83 
60 

72 
57 

79 
60 

78 
48 

74 
49 

75 
49 

75 
49 

77 
49 

80 
56 

85 
52 

79 
54 

86 
54 

87 
59 

86 
61 

62 
52 

84 
57 

80 
57 

80 
63 

83 
52 

84 
59 

75 
50 

78 
55 

79 
60 

80 
55 

80 
66 

60 
56 

84 
56 

72 
50 

79 
50 

83 
59 

58 
68 

79.0 
54.9 

HIGHTSTOWN  1  N 

MAX 
MIN 

75 
65 

63 
63 

87 
64 

79 
58 

80 
59 

81 
53 

80 
51 

83 
52 

90 
58 

89 
51 

79 
57 

90 
61 

90 
66 

77 
65 

80 
58 

83 
55 

86 
51 

90 
64 

85 
66 

66 
62 

85 
52 

92 

57 

88 
55 

86 
65 

85 
57 

84 
55 

75 
55 

65 
53 

84 
55 

76 
63 

83 
64 

83.8 
61.0 

INDIAN  MILLS  2  W 

MAX 
MIN 

78 
61 

85 

65 

87 
63 

83 
64 

81 
59 

61 
56 

80 
59 

84 
48 

91 

54 

87 
52 

80 
66 

90 
56 

91 
62 

80 
65 

61 
59 

84 
63 

85 
68 

87 
60 

86 
66 

85 
63 

85 

60 

66 

54 

90 
63 

66 
64 

66 

93 

84 
54 

74 
62 

86 
68 

86 
64 

79 
64 

84 
64 

64.4 
40.0 

JERSEY  CITY 

MAX 
MIN 

76 
63 

78 
61 

77 
55 

77 
60 

77 
61 

76 
62 

74 
53 

80 
60 

88 
44 

79 
58 

76 

70 

83 
47 

82 
70 

72 
61 

76 
59 

Bl 
50 

79 
64 

79 
68 

81 
70 

83 
56 

60 
59 

62 
65 

86 
69 

65 
54 

82 
51 

77 
56 

72 
56 

84 
66 

83 
69 

71 
53 

SO 
66 

79.3 
64.4 

LAMBERTVILLE 

MAX 

MIN 

84 
63 

83 
64 

88 
63 

86 
61 

80 
55 

60 
51 

80 
60 

62 
52 

90 
54 

88 
60 

65 
68 

90 
51 

90 
66 

87 
57 

80 
59 

81 
53 

85 
59 

86 
62 

86 
68 

84 
64 

83 
53 

86 
55 

89 
57 

86 
54 

86 

64 

86 
56 

79 
67 

88 
58 

86 
46 

80 
44 

84 
63 

64.8 
60.9 

LAURELTON  I  E 

MAX 

MIN 

64 

SO 
63 

82 
54 

80 
61 

79 
61 

76 
54 

77 
59 

61 

55 

90 
59 

87 
65 

80 
53 

67 
62 

87 
66 

74 
53 

76 
50 

84 
57 

83 
52 

84 
62 

86 
69 

85 
50 

82 

54 

87 
58 

89 
67 

67 
53 

83 
67 

82 
54 

79 
67 

65 
64 

82 
68 

79 
44 

83 
66 

82.4 
61.7 

LAYTON  3  NW 

MAX 
MIN 

80 
53 

80 
50 

83 

67 

76 
56 

74 
48 

72 
50 

70 
50 

80 
48 

88 
50 

85 
56 

88 
63 

86 

51 

88 
67 

60 
54 

74 
96 

80 
56 

85 
54 

84 
64 

84 
65 

80 
65 

80 
58 

64 

60 

86 
59 

81 
54 

85 
90 

85 
50 

85 
56 

86 
52 

88 

51 

87 
64 

80 
63 

82.1 

57.8 

LITTLE  FALLS  1  E 

MAX 
MIN 

90 
60 

79 
62 

85 
64 

88 
57 

80 
54 

80 
53 

79 
60 

82 
54 

64 
98 

91 
62 

85 
70 

80 
60 

92 
64 

91 
67 

72 
98 

84 
53 

84 
60 

68 
55 

66 

67 

88 
65 

65 
56 

84 
55 

67 
64 

68 
62 

87 
55 

66 
56 

86 
66 

75 
66 

89 
54 

90 
53 

79 
64 

84.7 
60.7 

LONG  BRANCH 

MAX 

MIN 

77 
65 

80 
64 

82 
64 

77 
63 

77 
62 

76 

59 

74 
42 

77 
55 

90 

41 

80 
62 

76 
55 

85 
63 

87 
48 

72 
64 

78 
60 

80 
59 

80 
63 

82 
66 

85 
69 

84 
55 

80 
61 

85 
61 

87 
68 

65 
66 

80 
65 

77 
59 

75 
69 

64 
66 

S3 
67 

76 
65 

80 
66 

80.5 
63.6 

LONG  VALLEY 

MAX 

MIN 

74 
54 

80 
62 

84 
54 

78 
56 

77 
49 

74 

50 

80 
54 

87 
47 

88 
91 

65 
57 

82 
65 

88 
57 

89 
58 

85 
65 

77 
57 

82 

51 

64 
53 

85 
69 

84 
64 

82 
62 

80 
52 

83 

50 

82 
49 

84 
52 

65 
50 

64 
51 

76 
53 

83 
64 

85 
58 

78 
63 

80 
60 

82.2 
56.0 

MILLVILLE 

MAX 

MIN 

90 
67 

75 
66 

83 
57 

85 
59 

84 
55 

82 
58 

83 
65 

79 
59 

85 
41 

89 
55 

87 
59 

78 
42 

89 
46 

87 
70 

84 
61 

81 
51 

86 
52 

83 
64 

86 
68 

65 
59 

85 
59 

63 

50 

'85 
68 

92 

60 

90 
60 

86 
62 

82 
51 

75 
67 

66 
69 

84 
55 

81 
66 

64.2 
64.2 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

76 
61 

84 
64 

84 
67 

83 
58 

63 
63 

83 

55 

77 
60 

64 
56 

90 
59 

85 

55 

77 
64 

69 

40 

65 
44 

85 
64 

80 
50 

83 
63 

85 
60 

85 
51 

85 
57 

66 
58 

83 
60 

66 
59 

91 
59 

90 
67 

65 
58 

81 
61 

76 
55 

87 
67 

63 
65 

81 
55 

84 
68 

83.7 
63.1 

WOORESTOWN 

MAX 
MIN 

79 
67 

84 
65 

88 
56 

81 
65 

81 
61 

81 
53 

80 
56 

63 
52 

90 
41 

87 
55 

79 

57 

90 
42 

90 
66 

74 
62 

SO 
59 

84 
56 

84 
61 

86 
54 

85 
57 

85 
55 

83 
57 

64 
61 

90 
68 

87 
65 

86 
59 

85 
59 

74 
55 

87 
67 

85 
55 

80 
54 

85 
64 

83.6 
62.9 

MORRIS  PLAINS 

MAX 
MIN 

88 

57 

75 
62 

82 

60 

84 
59 

77 
51 

79 
50 

76 
58 

61 

51 

81 
96 

89 
59 

83 
65 

83 

52 

90 
52 

89 
66 

69 

58 

B3 
51 

83 
57 

64 
51 

84 
66 

85 
63 

62 

58 

63 
52 

84 
51 

78 
64 

85 
52 

83 

51 

82 
53 

72 
55 

87 
56 

89 
52 

76 
63 

82.2 
69.1 

NEWARK  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

78 
65 

85 
55 

88 
67 

83 
52 

82 
60 

79 
61 

79 
64 

86 

61 

92 
62 

84 
59 

82 
70 

89 

57 

91 
59 

75 
64 

83 
60 

86 

61 

88 
64 

85 
57 

86 
70 

85 
67 

85 
62 

68 
51 

88 
67 

86 
71 

85 
66 

82 
66 

75 
58 

87 
57 

88 
59 

80 
64 

86 
67 

84.5 
56.2 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

MAX 
MIN 

85 
65 

82 
63 

85 
65 

85 
60 

78 
59 

78 
54 

78 
62 

82 
57 

89 
58 

86 
62 

85 
58 

68 
52 

89 
67 

88 
56 

79 
59 

82 
56 

84 
60 

85 
64 

84 
57 

84 

64 

62 
56 

84 
68 

86 
66 

85 
67 

83 
52 

82 
68 

78 
55 

85 
55 

85 
65 

62 
53 

82 
44 

83.7 
62.2 

NEWTON 

MAX 

MIN 

85 
56 

75 
61 

82 
56 

85 
55 

76 
49 

77 
50 

76 

56 

80 
48 

81 

55 

89 

57 

65 
55 

80 

57 

90 
60 

88 
65 

64 

56 

80 
47 

84 
54 

65 
58 

87 
65 

86 
63 

60 
49 

61 
52 

66 
54 

87 
56 

83 
49 

83 
50 

84 
54 

72 
65 

86 
58 

86 
62 

75 

50 

81.9 
66.6 

PATERSON 

MAX 
MIN 

90 
63 

78 
65 

85 
65 

88 
56 

81 
57 

61 
56 

81 
56 

82 
59 

65 
65 

93 
65 

85 
67 

82 
42 

91 
72 

94 
55 

69 

57 

80 
56 

85 
64 

66 
65 

88 
66 

87 
64 

85 

57 

64 
58 

66 
68 

69 
66 

88 
59 

64 
59 

86 
64 

74 
65 

85 
65 

89 
63 

77 
51 

84.6 
62.4 

PEMBERTON  3  E 

MAX 
MIN 

PHILLIPSBURG 

MAX 

MIN 

87 
61 

81 
54 

84 
50 

86 
55 

79 

54 

78 
52 

76 

57 

61 
51 

69 
55 

88 
51 

85 
68 

90 
40 

90 
62 

89 
66 

82 

57 

85 
60 

85 
52 

65 
55 

84 
68 

86 
65 

62 

67 

65 
55 

86 
55 

86 
62 

85 
54 

85 
57 

85 
65 

86 
68 

87 
62 

86 

63 

62 
63 

84.6 
59.5 

PLAINFIELD 

MAX 

MIN 

79 
61 

84 
63 

86 
64 

79 
58 

79 
56 

74 
53 

81 
61 

64 
53 

90 
56 

85 
54 

83 
63 

91 
41 

69 
46 

80 
69 

82 
59 

84 
54 

86 
59 

86 
65 

86 
68 

84 
55 

84 
56 

86 
56 

87 
64 

87 
67 

86 
60 

85 
55 

74 
64 

88 
67 

86 
55 

78 
65 

85 
65 

63.9 
61.3 

See  Relerencs  Nolea  Following  Sutioo  todttx 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
JULY  1960 


Day  01  Monlh 

S. 

g 

1  1  2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14   IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

s 

RI06EFIEL0 

MAX 
MIN 

SHILOH 

MAX 
MIN 

»3 
64 

83 
64 

84 
66 

84 
67 

81 

63 

81 
56 

79 
65 

84 
59 

88 

61 

87 
64 

82 
66 

84 
62 

85 
65 

82  79 
69   59 

81 
60 

81 
62 

82 
64 

84 
69 

85 
67 

84 
58 

84 
61 

90 
67 

87 
69 

85 
60 

82 
62 

78 
68 

85 
65 

82 
68 

SO 
64 

85 
67 

83.3 
63.9 

SOMERVILLE 

MAX 
MIN 

82 
61 

84 
61 

87 
62 

85 
57 

79 
53 

78 
51 

81 
53 

83 
52 

90 
53 

89 

60 

86 
69 

92 
60 

90 
65 

83  85 
65   59 

84 
52 

85 
52 

86 
62 

86 
68 

84 
65 

83 
59 

87 
53 

87 
62 

88 
63 

87 
52 

85 
54 

78 
66 

88 
67 

87 
64 

81 
64 

83 
63 

84.9 
59.6 

SUSSEX 

MAX 
MIN 

82 
58 

73 
60 

83 
60 

84 
52 

73 
50 

75 
50 

74 
54 

76 
52 

78 
53 

85 
56 

84 
65 

82 
61 

85 
61 

87  65 
54   57 

78 
52 

80 
52 

83 
60 

84 
67 

84 
63 

77 
53 

77 
54 

80 
52 

82 

60 

80 
54 

80 
52 

83 

60 

72 
62 

83 
61 

85 
62 

73 
61 

79.6 
57.4 

TOMS  RIVER 

MAX 
MIN 

80 
60 

79 
64 

82 
61 

83 
61 

85 

57 

84 
50 

80 
60 

84 
58 

91 

58 

89 
59 

85 
67 

85 
58 

90 
65 

90  80 
67   60 

78 
62 

80 
56 

82 
64 

86 
72 

86 
59 

84 
50 

88 
60 

92 
65 

91 
65 

84 
59 

82 
50 

79 
61 

83 
62 

86 
66 

82 
69 

85 
64 

84.4 
61.0 

TRENTON  WB  CITY 

MAX 
MIN 

76 
66 

83 
65 

86 
66 

78 
63 

79 
62 

79 

60 

79 
64 

83 
60 

90 
63 

87 
69 

80 
70 

90 
66 

89 

70 

75  80 
62   59 

84 
60 

84 
65 

86 
68 

85 
68 

84 
66 

83 

60 

86 
63 

88 
70 

87 
69 

85 
64 

84 
61 

74 
67 

87 
69 

85 
67 

79 
63 

83 
67 

83.2 
64.9 

TUCKERTON 

MAX 
MIN 

90 
62 

79 
65 

81 
67 

85 
65 

83 
62 

80 
50 

78 
62 

80 
53 

91 

61 

90 
65 

80 
70 

85 
59 

84 
66 

84  76 
68   60 

82 
58 

80 
62 

83 
62 

90 
70 

90 
68 

85 
53 

85 
61 

90 
67 

90 
67 

81 
58 

80 

54 

78 
70 

82 
69 

82 
66 

SO 
64 

82 
67 

83.4 
62.9 

WOODSTOWN 

MAX 
MIN 

86 
67 

85 
65 

90 
64 

87 
67 

82 
61 

82 

57 

81 
64 

84 

52 

90 
56 

89 
63 

82 
69 

88 
61 

8-9 
67 

83  81 
67   59 

83 
56 

80 
65 

85 
63 

86 
66 

87 
65 

84 
58 

86 

57 

91 
66 

89 

67 

91 
59 

85 
61 

77 
65 

87 
67 

85 
66 

81 
63 

86 
65 

85.2 
62.8 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

Station 

_ 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

J°l 

ATLANTIC  CITY  WB  AIRPORT 

EVAP 

.10 

.17 

.33 

.43 

.41 

.14 

.27 

.26 

.29 

.14 

.28 

.29 

.20 

.20 

.38 

.31 

.31 

.28 

.33 

.44 

.29 

.31 

.47 

.29 

.29 

.26 

.06 

.22 

B8.58 

WIND 

45 

77 

174 

143 

85 

76 

40 

52 

71 

75 

56 

67 

54 

86 

126 

91 

106 

75 

69 

104 

90 

61 

64 

83 

64 

51 

100 

52 

32 

139 

64 

2472 

MAX 

83 

84 

87 

89 

86 

85 

78 

88 

93 

93 

83 

94 

95 

90 

85 

88 

88 

92 

90 

91 

91 

91 

94 

94 

92 

90 

80 

89 

84 

89 

89 

88.3 

MIN 

68 

68 

67 

69 

65 

59 

65 

60 

62 

62 

70 

74 

71 

73 

62 

62 

63 

66 

70 

71 

61 

63 

67 

70 

66 

65 

69 

69 

71 

68 

70 

66.6 

CANOE  BROOK 

EVAP 

.21 

_ 

.11 

_ 

.35 

.20 

.12 

.18 

.12 

.25 

.17 

.14 

.15 

.16 

.04 

.14 

.18 

.18 

.20 

.14 

.20 

.21 

.15 

.13 

.26 

.22 

.22 

_ 

.16 

_ 

_ 

B5.47 

WIND 

23 

12 

25 

38 

53 

30 

20 

17 

16 

15 

27 

12 

12 

25 

50 

27 

8 

22 

27 

20 

35 

22 

29 

16 

27 

20 

45 

24 

14 

19 

49 

779 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


station 

1 

Day  of  month 

1 

Depth 

1 
1 

2 

'i 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
•< 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

72' 
66 

78 

67 

1 

82  i 

681 

82 
67 

SO 

66 

77 
63 

80 

65 

84 
63 

88 
64 

87 
66 

82 
68 

88 
66 

92 
69 

72 

67 

83 

66 

84 
65 

84 
67 

83 
69 

82 
71 

83 
70 

83 
70 

82 
66 

82 

68 

86 
69 

82 
67 

85 
66 

74 
65 

92 
66 

79 
65 

72 
67 

77 
69 

1  INCH 

81.9 
66.8 

2  INCHES 

MAX 
MIN 

72 
66 

78 
67 

81  ' 
68 

82 
67 

79 
66 

76 
63 

77 
66 

80 
64 

84 
64 

82 
67 

80 
68 

84 
67 

88 
69 

73 
67 

81 
66 

81 
66 

82 
68 

S3 
71 

81 
71 

82 
70 

81 
70 

79 
67 

80 
69 

83 
70 

80 
68 

82 
67 

74 
65 

90 
66 

77 
65 

74 
68 

75 
69 

80.1 
67.2 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

70 
68 

74 
67 

88 

73 
69 

74 
67 

73 
66 

73 
68 

74 

65 

76 
66 

76 
68 

76 
70 

78 
68 

80 
70 

74 
68 

76 

67 

76 
68 

77 
69 

78 
70 

73 
71 

78 
71 

77 
71 

75 
68 

75 
70 

78 
70 

75 
70 

76 
69 

73 
65 

79 
69 

78 
71 

72 
69 

73 
69 

75.5 
68.6 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

70 
68 

71 
67 

72 

69 

72 
69 

72 
68 

70 
67 

70 
67 

71 
87 

72 

67 

73 
69 

73 
69 

74 
69 

75 
71 

73 
69 

72 
68 

73 
69 

73 
69 

74 
70 

74 
71 

74 
71 

73 
71 

72 
70 

73 
70 

74 
70 

73 
70 

73 
70 

71 
70 

75 
69 

75 
72 

71 
70 

74 
70 

72.7 
69.2 

12  INCHES 

MAX 
MIN 

70 
69 

69 
68 

69 
68 

70 

69 

70 
69 

70 
68 

69 
68 

69 

67 

70 
67 

70 
69 

71 
70 
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Slope  of  Ground:   Flat,   Soil  Type:   Loam.   Ground  Cove 
to  a  Brown  Electronik  Potentiometer. 


Kentucky  bluegrass.   Instrumentation:   Copper-constantan  Thermocouples  connected 


a  Notes  Following  Station  Ind»x 


TOTAL  PRECIPITATION 


NEW  JERSEY 
JULY  1960 


Isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".   Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  particularly 
in  mountainous  areas. 


AVERAGE  TEMPERATURE 


NEW  JERSEY 
JULY  1960 


Isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".   Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  particularly 
in  mountainous  areas. 
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STATION  INDEX 


g      COUNTY 


ALLCNOUtE 

ATLANTIC  CITY  MB  «P 
r  ATLANTIC  CITY 
AUOUeON 
"*?$  OIVEH  ST  FPPeS' 

fLLfPLAIN 

■^ELVIOeOC 
aEQMAOOSVlLLE  2    £ 
BLACKWeLLS  HILLS 

'BOONTON  2  SE 
BOUND  S»O0K  1  V 
BWNCHVILLE 
BunLlNGTON 

.CANISTEAft  RESERVOIR 


■CHARLOTTEBUffG 


0100 
10311 

1 0525 

'0528 


eCRGEN 

ATLANTIC 

ATLANTIC 

CAMOEN 

BURLINGTON 


:06«e  CAPE  HAT 
0''21  MONHOUTH 
072^1  WARREN 

i0797|sOHEnSET 
0647  I  SOMERSET 

O^OTJfctORRIS 
0927  1  SOMERSET 
0979  SUSSEX 

21!  BURLINGTOI 

327JSUSSEX 


SERV    BLOC 


I ChATSWORTm 
CLAYTON 
I  CLINTON 

ELIZABETH 
ELIZABETHPI 
ESSEX   fell: 
FLEHINGTON 
iFORTESCuE 


;  FREEHOLD 
I 0CASS90R0 
I  GREAT    MEAOOMS    *    N 

GREENWOOD  LAKE 

HACKENSACK 

MAWONTON    2    NNE 
HIGH    POINT    PARI 
iMIGHTSTOWH    1    H 
,  INDIAN    HILLS    2    W 
'  IRVINCTON 

JERSEY    CITY 
LAHBEPTvlLLE 
LAl^ELTON    I    E 
LAYTON    3    NU 
LITTLE    FALLS    1    E 

LONG  0 RANCH 
LONG  VALLEY 
LUM9E0T0N 


3572  BERGEN 

3662  'ATLANTIC 

935  SUSSEX 

951  MERCER 
*229  BURLINGTON 
*260  ESSEX 

'    HUDSON 
I  HUNTEPOON 
<.700:oCEaN 
735  SUSSEX 
'  PASSAIC 

'  JmON^iOuTh 

l^MOCPlf 

5055  BURLINGTON 
5071 iPiSSAIC 
510'.  BERGEN 


39 

4B 

40 

41 

40 

44 

40 

77 

40 

04 

41 

40 

53 

40 

Ifl 

40 

4n 

19 

41 

01 

41 

06 

40 

33 

40 

?0 

40 

?r 
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TIME  AND 

TABLES 


BERGEN  COUNTY  ENC.INEERS 

U*S*  WEATHER  BUREAU 

STATE  MARINA 

IRVIN  J,  NYGPEN 

N.J,  FORESTRY  SERVICE 

MRS.  EO  C.  HOFFMAN 
BELMAH  HATER  WORKS 
CLEMENT  HAUPT 
BERNARDS  HATER  COMPANY 
HENRY  M,  MILLER 

JERSEY  CITY  WATER  WORKS 
AMERICAN  CYANA-IP  CO. 
ALBERT  M.  DAVENPORT 
PUBLIC  SVC.  E.  •  G.  CO. 
NEWARK  WATER  DEPARTMENT 


COMMONWEALTi 
GERTRUDE  Si  WILL 
N.WEST  MAGNESITF 
Ji  A.  PLUNKETT 
JOHN  HOPKINS  UNI 


EP  CO. 
IS 


DEP 


NEWARK  WATfi 
EDWABO  P.  MOL  ITO'' 
EARL  M.  KERCHNER 
HARRY  P.  CAMPBELL 
L.  W*  KLOCKNEP 

UNION  CO.  PARK  COMM. 
SEWAGE  TREATMENT  PLAINT 
BOROUGH  ESSEX  FELLS 
DONALD  YOUNG 
JOHN  LOPER 

FRANK  J.  MOPEAU 
PROF.  J.  B.  SANGREE 
GAMMA  CHEMICAL  CORP. 
GEORGE  T.  H1GGIN<; 
BERGEN  COUNTY  ENGINEER 

W.  HUBBARO  PARKHURST 

OEPT.OF  CONS. 
JAMES  P.  PICKEPING 
EOWAHO  ENTWISTlE 

EETING  GAOAGE 


JERSEY  CITY 


GEORGE  G.  WA 

OEPUE 
PASSAIC  VLY. 


TER  OEP 


WTR.  COMM. 


ARTHUR  BARKMAN 
JAMES  LAWTON 

NEWARK  WATER  OEPT. 
ROBERT  G.  GLASGOW 


GEROW  RRILl 
ELMER  FARLf 
RIDGEWCOD  t 


STATION 


MILTON 
HOORESTOWN 
MORRIS    PLAINS 
NEWARK    WB    AIRPORT 


PATER SON 
PEMBERTON    3    E 
PHILLIPSBURG 
PHILLIPS6URG    BRIDGE 
PLAIN 


ON    WATER    WORKS 


PRINCE 

RIDGEF 
RINGwOt 
SHILOH 

SOMEBV 
SPLIT  I 
SPRINGI 
SUSSE: 
TOMS  I 

TRANQUIL ITY 
TRENTON  WB  I 
TUCKER 


NEW  STATIONS 
(ILLVILLE  FAA  AIRPORT 


COUNTY 


MORRIS 
BURLINGTON 
MORR  I S 
ESSEX 
MIDDLESEX 

BERGEN 

SUSSEX 

PASSAIC 

HUNTERDON 

ESSEX 

PASSAIC 

BURLINGTON 

WARREN 

WARREN 
UNION 

MERCER 


CUMBERLAND 


UNION 

HUNTERDON 

UNION 

MORPIS 

BERGEN 

SALEM 


|55B1  .CUMBERLAND 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


JERSEY    CITY    WATER    WK! 
H.     J.     WILLARD 
JAMES    C.    LONG 
U.S.    WEATHER    BUREAU 
ARTHUR    Hi    AHLOUIST 

HACKENSACK    WATER    CO. 


COUNTY    ENGINEER 

P.    J.    DEL    VECCHIO 
PHILIP    E.    MARUCCI 

SEWAGE    DISPOSAL    PLANT 
JOINT    TOLL    BRIDGE    COMM. 
MRS    VIVIAN    SCHEREB 


'INCETl 


iTER    CO. 


RAHwAY  VLY.  SW6.  AUTH, 
GEORGE  P.  KIRSTEN 
NO.  JERSEY  WTR.  SUPPLY 
EVERETT  DICKINSON 


W.    E 

HAVER 

JERSEY    CITY    0 
N.    J.    OEPT.OF 

CONS. 

BRICE    a.    STAN 

TER   CO. 

H.     J 

ERVEY 

REvI 

HEATHER 
WALTER    T 

BUREAU 
.    GANOEK 

WATER    SUPPLY 
BONNIE    BURN    S 

ANITARIU 

ROSE 

T    M.     MAN 

NERS 

CITY 

ENGINEER 

POWER    * 

LIGHT    CO 

HACK 

N5ACK    W< 

TER    CO. 

CREA 

'    V*'-'-^^ 

DAIPY 

FED. 

AVIATION 

AGENCY 

;   1-COASTAL,   2-OELAWARE,   3-GREAT  EGG  HARBORi 


5-HUOSONi   6-MAURlCEi   7-MULLICA|   8-PAS5AIC, 


lO-RARITAN,   11- 


REFERENCE  NOTES 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  New  Jersey  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Office,  c/o 
General  Delivery,  Trenton,  New  Jersey  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  included 
In  this  Issue. 

Divisions,  as  used  In  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65"  F. 

Evaporation  is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.   Max  and  Mln  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours 
ending  at  t ime  of  observat ion . 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present  location.   Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based 
on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  In  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  Ice. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Dally  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on 
Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard 
time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  In  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the 
following: 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G   "Soil  Temperature"  Table. 

H   'Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  In  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J   "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  In  the  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry, 

Interpnlat*>d  val"e'=  fo''  monthiv  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  issue  of  this  publication. 

-   No  record  in  the  "supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground" 
Table;  "^Daily  Soil  Temperature"  Table;  and  the  Station  Index. 

+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates . 

++  Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount  Included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

AM  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon . 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M   One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  Is  missing.   See  "Dally  Temperature"  Table 
for  detailed  dally  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month, 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  E.S.T.  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  In  locations,  elevations,  exposure  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation "Substation  History"  for  this  state.   That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C.  for  15  cents.   Similar  Information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  In  the  latest  annual  issue  of  Local 
Cllmatologlcal  Data  for  the  respective  stations ,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents . 

Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary).   Checks,  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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NEW  JERSEY  -  AUGUST  1960 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   96°  on  the  29th  at  Lambertville 
Lowest  Temperature:   44°  on  the  18th  at  Layton  3  NW 

Greatest  Total  Precipitation:   9.68  inches  at  Oak  Ridge  Reservoir 

Least  Total  Precipitation:   1.93  inches  at  Woodstown 

Greatest  One-Day  Precipitation:   3.91  inches  on  the  31st  at  Boonton 

2  SE 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


Storms  of  considerable  violence  occurred 
on  the  5th,  15th,  19th,  and  31st  of 
August,  resulting  in  three  deaths,  eight 
injuries,  and  a  great  deal  of  property 
damage . 

On  August  5th  a  woman  was  killed  when 
struck  by  lightning  while  walking  in 
Hamilton  Township,  Mercer  County.   At 
the  same  time,  trees  were  uprooted  and 
roofs  and  chimneys  damaged  in  Chester- 
field Township,  Burlington  County. 

On  August  15th  a  large  tree  was  blown 
onto  an  auto  moving  along  U.  S.  Route  1 
in  the  Princeton  area,  injuring  the  two 
occupants  of  the  auto.   Several  trees 
were  blown  down  in  the  townships  of 
Princeton,  Lawrence,  and  Hamilton,  all 
in  Mercer  County.   That  same  evening  the 
pilot  was  killed  and  three  passengers 
injured  when  a  Navy  helicopter  crashed 
into  a  swamp  during  a  severe  rainstorm 
in  Southampton  Township  in  Burlington 
County. 


Heavy  rain  in  Bergen  County  on  August 
19th,  falling  on  already  saturated 
ground,  caused  the  flooding  of  streets 
and  highways  in  several  communities  in 
the  county. 

The  electrical  storm  of  August  31st, 
intense  in  some  areas,  covered  most  of 
the  State.   A  man  was  struck  by  lightning 
and  killed  while  in  a  fishing  boat  off 
Monmouth  Beach.   A  girl  was  injured  when 
struck  by  lightning  in  Caldwell,  Essex 
County,  and  a  farmer  was  injured  when 
struck  by  lightning  in  Warren  County. 
Several  barns  burned  when  struck  by 
lightning,  causing  the  loss  of  several 
head  of  livestock,  several  thousand 
bales  of  hay,  and  considerable  loss  of 
other  stored  crops. 

Donald  V.  Dunlap 
State  Climatologist 
U.  S.  Weather  Bureau 
Trenton,  New  Jersey 
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0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5.16 
6.16 
5.55 
6.52 
4.61 

.61 
.89 
.34 

.42 

1.01 
1.48 
2.40 
2.13 
2.25 

10 
20 
19 
20 
19 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

11 

8 

10 

9 

8 

5 
5 
3 
4 
3 

NEWTON 

PATERSON 

PHILLIPS8URG 

PLAINFIELD 

RtOCEFIELO 

81.5 
84.3 
85.5 
83.1 

59.1 
62.6 
61.9 
63.3 

70.3 
73.5 
73.7 
73.2 

.1 

-       .1 

1.4 

.1 

90 
95 
91 
93 

30 
31 
30+ 
30 

45 
53 
50 
50 

26 
25+ 
26 
26 

7 
0 
0 
0 

1 
7 
4 

7 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

7.48 
5.72 
4.76 
5.32 

2.82 
.68 

-  .55 

-  .08 

1,79 
1.25 
1.36 
1.90 

20 
19 
10 
19 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

11 

10 

6 

6 

5 
4 
4 
3 

SOMERVILLE 
SUSSEX 

83.8 
79.3 

62.7 
58.6 

73.3 
59.0 

.5 
-    2.2 

92 
88 

30+ 
30 

49 
49 

25 

26 

0 
13 

4 
0 

0 

0 

0 
0 

0 
0 

3.69 
9.05 

-    1.52 
4.18 

1.46 
2.73 

19 
20 

.0 
.0 

0 
0 

6 

12 

3 
6 

DIVISION 

71.9 

-       .2 

5.92 

.85 

.0 

SOWTHERN 

ATLANTIC    CITY    WB    AP 

AUDUBON 

BELLEPLAIN 

BORLINCTOM 

OIATSWORTH 

82.9 
85.2 
82.4 
87.3 
84.7 

66.7 
65i5 
65^ 
64.7 
63.0 

74.8 
75.4 

74.2 
76.^ 
73.9 

1.9 
.5 

93 
94 
93 
94 
93 

30+ 
30 
30 
3 
30 

53 
53 
51 
55 
46 

26 
26 
26 
26 
26 

0 
0 
1 
0 
6 

5 
8 
2 
10 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.36 
4.08 
3.82 
2.93 
5.27 

-  2.22 

-  2.06 

-  1.66 

.65 
1.50 
2.25 

.61 
2.00 

5 

5 

10 

31 

31 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
8 
7 
8 
10 

0 

1 

1 

0 
2 

CLAYTON 
FREEHOLD 
HAHMONTON    2    NNE 
HieiTSTOWN    :    N 
INDIAN    HILLS    2    W 

84.7 
83.7 
84.8 
85.0 
84.2 

66.2 

63.9 
55.4 
62.9 
53.1 

75.5 

73.8 
75.1 
74.0 

73.7 

.7 

.9 

1.2 

.8 

92 
92 

94 
94 
94 

30 
3 
31 
29 
30 

57 
50 
50 
47 
45 

25 
25 
26 
25 
25 

0 
0 
0 

1 
1 

4 

5 
6 
6 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.75 
5.10 
2.81 
2.95 
3.88 

.10 

-  3.14 

-  1.82 

-  1.73 

1.04 

2.45 

.61 

.83 

.84 

13 
31 
31 
31 
6 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
8 
9 
5 
9 

1 
2 
0 
0 
0 

LAURELTON    1    E 

WLLVIU.E 

WLLVILLE    FAA    AIRPORT 

NEW    BRUNSWICK    EXP    STA 

82.3 
84.4 
85.0 
83.8 
84.2 

54.1 
57.0 
56.0 
64.6 
53.9 

73.2 
75.7 
75.5 
74.2 
74.1 

.7 

1.1 
1.0 

93 
03 
94 
93 

90 

29 
31  + 
30 
30 
30  + 

49 

54 
51 

50 
51 

26 
26 
26 
26 
26 

3 
0 
0 
0 
0 

5 
5 
6 

5 
2 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.47 
5.51 
4.57 
2.94 
3.92 

-  1.57 

-  1.99 

-  .86 

1.01 
2.13 
1.84 
.69 
1.52 

19 
10 
10 
8 
19 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
6 
6 
8 
6 

1 

3 

1 
0 
2 

PEN8ERT0N    3    E 

SHILOH 

Tons    RIVER 

TRENTON    WB    CITY                            R 

TUCKERTON 

84.^ 
84.6 
84.7 

«.o 

82.8 

63.0 
65.9 
53.5 
66.0 
55.5 

73.7 
75,3 
74.1 
74.5 
74.2 

-       .3 
.6 

1.3 

93 
91 
95 
92 
91 

30 
30+ 
30  + 
29+ 
21  + 

45 
52 
45 
55 
50 

25 
25 
25 
25 
26 

2 
0 
5 

0 
4 

5 

4 
8 

7 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5.12 
3.45 
3.23 
2.89 
5.13 

.19 

-  1.65 

-  1.70 

1.22 
1.06 
.92 
1.05 
2.10 

31  + 

6 
31 
31 
31 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 
7 
5 
6 
9 

4 
3 
3 
2 
3 

2 

1 
0 

1 
1 

WOODSTOWN 

85j9M 

66. 3M 

76. IM 

93 

30 

52 

26 

0 

8 

0 

0 

0 

1.93 

.65 

13 

.0 

0 

7 

1 

0 

DIVISION 

74.6 

1.1 

3.77 

-    1.43 

.0 

COASTAL 

ATLANTIC    CITY                                 R 

CAPE    MAY    3    W 

LONG   BRANCH                                       R 

78.6 
83.8 
80.8 

59.0 
69.1 
65.3 

73.8 
75.5 
73.1 

.7 
.3 

91 
95 
94 

3 
30 
?9 

62 

60 
53 

25+ 

25 

25 

0 
0 
2 

1 
1 
5 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

3.93 
4.63 
7.21 

.79 

1.84 

1.71 
2.58 
3.45 

10 
10 
19 

.0 
.0 

0 
0 

5 
8 
9 

3 

2 
3 

1 
1 

2 

DIVISION 

74.5 

.9 

5.26 

.35 

.0 

See   Reference    Notes   Following   Slafion   Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


- 

Day  of  Month 

station 

f2 

1        2    1    3 

4    1 

lT 

6 

7    {    8    {    9 

■o| 

U       12 

13  1   14   1   IS 

16  1   17       18 

19  {  20      21 

22      23  1  24 

25  I  28  1   27 

28      29      30 

31 

ATLANTIC  CITT  KB   »P 

2>3< 

.15 

T 

.65 

T 

•  46 

T 

.60                   .02 

T 

.23 

T           .02 

T 

•  23    • 

ATLANTIC    CITY                          D 

3l93 

.*4| 

•  64 

I. 71 

•73                   .04 

.28 

.04 

■  05    . 

AUDUBON 

Al08 

.141      T         1 

•  60 

■  40 

•  It 

T 

.63                   .40 

.44 

.09 

■  22    . 

BASS    RIVER    ST    FOREST 

5i«8 

.26 

•  48 

.34 

•  29 

.93 

.46 

3.32    . 

8ELLEPLAIN 

3ia2 

.32 

■  32 

2.25 

.20      .10      .08 

.39 

.20    ■ 

BELHAR 

AiSA 

■  29 

.08 

.32 

.39 

.54      .04 

.03 

.82    1.14 

.76 

■  13    . 

e£LVIOERE 

6iT3 

.01 

.62 

09 

•  32 

.21 

1^09 

.04      .01       .12 

.23      .08 

1.93 

1.99 

.44    . 

BERNARDSVILLE    2    E 

6.35 

.01 

.04 

•  29 

.19 

.05 

.22 

.09 

.02      .02 

T 

.27    2.70      T 

1.38 

1.10    . 

BLACKWELLS    MILLS 

3.9« 

20 

.06 

T 

.20 

.05 

.03 

.28      .66 

■  94 

1.94    . 

BOONTON    2    SF 

a.ai 

T           T 

.07 

09 

.36 

.09      T 

.23 

1.01 

.03      T 

T 

.70    1.71 

.63                  T 

3.91    . 

BOUND    BROOK    1    w 

Ai09 

T 

T 

19 

T 

.11 

.26 

.03 

T           T           .09 

.90 

.25    1.09      T 

.86      T 

.79    . 

BRANCHVILLE 

9.08 

.19 

•  03 

.32 

.38 

.80 

.90 

.02 

1.77 

.42    2.19 

.40 

1.96    . 

BURLINGTON 

2.93 

T 

•  01 

06 

.52 

.53 

.12 

.24 

.23      T 

T 

.32 

.27 

.61    . 

CANISTEAR    RESERVOIR 

7.17 

.06 

04 

.23 

.25 

.64 

.74 

T           T           T 

.31 

.89    1.70 

.60 

T 

1.71    . 

CANOE    RROOK 

3.61 

T 

.06 

23 

.06 

.33 

.31 

.07 

T           .02      .02 

.78    1.36 

.88 

1.49    . 

CANTON 

2.90 

.63 

18 

.33 

•  36 

.90 

.38      .02      .02 

.03 

.05    . 

CAPE    MAY    3    W 

4,63 

.02 

.25 

25 

.44 

.01 

2.98 

.02 

.21                   .13 

.96 

.16    . 

CEDAR    GROVE 

6*72 

.04 

27 

.11 

.09 

.29 

1.20 

.05 

.03 

1.49    1.29 

.70 

1.20    . 

CHARLOTTEBURG 

7.A9 

.08 

06 

.24 

•  07 

.48 

1.70 

.07 

.30 

.78    1.76 

1.29 

.11 

.99    . 

CHATHAM 

3.31 

T 

27 

.05 

•12      ,li 

.26 

.17 

.05      T 

.70    1.47 

.82 

1.14    . 

CHATSWORTH 

6.2T 

•  27 

23 

•  73 

•  03 

.20 

•  03 

.29      .13      .73 

1.25 

.40      .02 

T 

2.00    . 

CLAYTON 

2.7! 

•  18 

14 

•  05 

.11 

•  04 

la04      ^05      •OS 

.44 

.28 

.02      .09 

.30    . 

CLINTON 

3.M 

.38 

43 

•  14 

•  03 

.11 

.05      .03      .06 

.26 

.89 

•  32 

.99    . 

ELIZABETH 

».7^ 

.01 

.05 

04 

.02 

•  15 

.22 

•  19 

•  01       .04      .01 

.04 

2.65      .01 

.45 

.02 

.85    . 

ELI2ABETHP0RT 

i.xi 

.04 

•  01 

11 

•  08 

.19 

.26 

T                        .40 

2.68                   .01 

.59 

.19 

.69    . 

ESSEX    FELLS    SERV   BLOC. 

4.36 

T 

.25 

.56    1.99 

.85                   .12 

.85    . 

FLEMINGTON    1    NE 

3.19 

.13 

26 

.08 

•  09 

.17 

.09      .02      .04 

.02 

.50 

.78 

1.03    . 

FORTESCUE 

4.66 

.70 

40 

.70 

2.30 

.44 

.05 

.07    . 

FREEHOLD 

5.10 

5.6(S 

.15 

06 

.09 

.09 

T 

.12 

.97      .02      T 

.20 

1.09                   .13 

.12 

.09 

2.49    . 

GREENWOOD    LAKE 

•  09 

08 

.12 

.12 

.52 

■  63 

.04      .02 

.38 

1.00    I. 97 

.80                   .08 

.04 

■  15    . 

HAMNONTON    2    NNE 

2.ai 

.41 

39 

.22 

.05 

.35 

.32 

.13 

.20      .13 

.61    . 

HIGH    POINT    PARK 

8.65 

.37 

60 

.33 

.18 

.33 

.93 

■  14 

1.01 

.66    3.39 

.29 

.03                                 44    . 

HIGHTSTOWN     1    N 

2.95 

T 

07 

.08 

.05 

.01 

.10 

.07      T           •61 

.72 

.32 

.09 

.83    . 

INDIAN    MILLS    2    ¥ 

3.ee 

T 

.27 

43 

.84 

.01 

.20 

.36                   .63 

.31 

.09 

.12 

.62    . 

IRVINGTON 

4.71 

•  02 

.06 

13 

.17 

.63 

.01                   T 

2.07                   .13 

.40 

.29 

.80    . 

JERSEY    CITY 

S.IA 

.03 

12 

.23 

.30 

•03      •09 

3.20                   .19 

.36 

.04 

■  61     ■ 

LAMBERTVILLE 

S.X3 

.03 

12 

1.11 

.03 

.09 

.05                   .67 

T 

.60 

.69                   T 

•  01 

1.77    . 

LAURELTON    1    E 

3.47 

.02 

.06 

59 

.18 

T 

T 

.35                   .08 

T 

1.01 

.30 

T 

.88    . 

LAYTON    3    NK 

Sal6 

•  50 

.08 

63 

•  16 

1.01 

.23 

.02      .05      .96 

.28      .28 

■  24 

.10      .93 

.09    . 

LITTLE    FALLS    1    E 

6... 

•  01 

.04 

26 

•  11 

.09 

.24 

•  91 

•02      .02 

1.39    1.48 

.61      T           .01 

1.01    . 

LONG    BRANCH                               R 

7.21 

.15 

.41 

46 

.12 

T 

•  10 

•80      T           .02 

3.45 

.28 

.08 

1.34    . 

LONG   VALLEY 

5.65 

.16 

.21 

40 

•  20 

.60 

•OS      .02      .06 

2.40                     .14 

.95 

.40 

.46    . 

MACOPIN    INTAKE 

7.73 

.10 

06 

.34 

•  06 

.74 

•  •28 

.02 

.24 

1.03    1.69 

I.IO 

.07 

1.04    . 

MAKWAH 

5.A9 

.08 

08 

.14 

•  09 

.43 

•  66 

.03 

■  24 

1.31    1.91 

.68                   .03 

•  03 

.18    . 

MANVILLE 

3.45 

•  20 

22 

.10 

.27 

T 

.02                   .07 

1.18 

.40 

•  04 

.99    . 

MAYS    LANDING 

3.31 

.2-" 

56 

.02 

.64 

.51 

.58                   .01 

.02       .10 

.25 

.10 

.29    . 

MIDLAND   PARK 

6.90 

.04 

•  04 

23 

.05 

2.51 

.03      .02      .01 

2.56 

.51 

.43 

.47    . 

MILLVILLE 

5.51 

1.11 

1 

00 

.06 

2.13 

.29 

.17 

.02 

r 

.77    . 

MILLVILLE    FAA    AIRPORT 

4.57 

.95 

.04 

30 

.16 

1.84 

T 

.32                   .01 

T 

.03 

T 

.01 

.91    . 

MILTON 

S.85 

.13 

32 

.15      .05 

1.02 

1.96 

.09 

1.10 

2.20 

1.20      .09 

.09 

.93    . 

MOORESTOWN 

2.91, 

.06 

10 

.60 

.69 

•  10 

•  91 

■  41 

.35 

.10 

.02    . 

MORRIS    PLAINS 

6.52^ 

.06 

11 

.16 

.11      T 

•  35 

1.26      T 

T            .04      .03 

■  03      T 

.53    2.13      .01 

1.22      T 

.48    ■ 

NEWARK    WB    AIRPORT                R 

4.61 

T           T 

.04 

10 

.20 

•  32 

T 

T            T           T 

T 

2.25                   .9^ 

.36      T 

.19 

.62    . 

NEW   BRUNSWICK    EXP    STA 

3.92 

T 

46 

.05 

.10 

T 

•01       T           119 

1.92 

.94 

1.09    . 

NEW    MILFORO 

6.30 

10 

.04 

1.80 

•  04 

laOO 

2.64 

.26 

.40    . 

NEWTON 

7.48 

.20 

02 

.22 

.35 

1.05 

.30      T 

T           T           .01 

U4B 

.46    1.79 

.70       T 

.10 

.78    . 

OAK    RIDGE    RESERVOIR 

9.68 

.16 

11 

.21 

.11 

.94 

1.99 

.04 

.98 

.63    2.31 

1.24 

.09 

1.31    . 

OLDWICK 

3.93 

.10 

28 

.29 

T 

.30 

T            .03      .05 

■  02 

■28      .82 

1.26 

.11 

.39    . 

ORANGE 

5.67 

.03 

.06 

.26 

.68 

.03 

2.39 

.83 

1.43    . 

PATERSON 

5.72 

.01 

.12      1 

28 

.12 

.25 

1.20 

.01       T 

■  65      T 

1.25      .95 

.42                   T 

.46    . 

PEMBERTON    3    E 

5.12 

.02 

21 

.31 

.37      .03 

.22 

.98                1.22 

■  98 

.03 

.33 

1.22    . 

PHILLIPS6URG 

4.76 

1.00 

09 

1.36 

•  06 

■  19 

.88 

.48 

.68    . 

PHILLIPSBURG   BRIDGE 

4.20 

.71 

07 

.26 

.21 

.87 

T 

•04                   .04 

.24 

.74 

.42 

.60    . 

PLAINFIELO 

5.32 

•  04 

13 

.33 

.27 

T 

•01       •Ol       $03 

T 

1.90                  T 

.84 

T 

1.76    . 

PRINCETON   WATER    WORKS 

3.53 

41 

.08 

T 

T 

•16                   .99 

■  01 

.91 

.46 

1.39    . 

RAHWAY 

4.40 

•  10 

08 

T 

.13 

T           T           .10 

2.34 

.70 

T 

.95    . 

RIDGEFIELD 

RECORD   MISSING 

RINGWOOD 

6.95 

.03 

09 

.09 

.11 

.76 

•  30 

T           T 

.78 

2.28      .46 

1.39                   .14 

.02 

.58    ! 

SHILOH 

3.45 

.61 

27 

1.06 

.01 

.99 

.10 

•  39                   T 

.02 

.09 

I           .09 

.10    . 

SOMERVILLE 

3.a9 

.05      ■ 

22 

T 

.21 

•  15 

•03      ^02      .02 

1.46 

.86 

.02 

.79    . 

SPLIT    ROCK    POND 

7.87 

.20 

09 

.78 

.10 

•  «7 

.33 

.09      .01 

.35 

.69    2.03 

1.20 

1.41    . 

SUSSEX 

9.05 

.13 

09 

.83 

.22 

•  48 

•  T» 

.02       .19 

l.U 

.71    2.73 

.36 

.06                   '10 

1.27    . 

TOMS    RIVER 

3.23 

.09 

90 

•  22 

•  08 

.29                   .19 

.53 

•  02 

.03 

.92    . 

TRENTON    WB    CITY                     R 

2.89 

•  06      . 

80 

.14 

•  14 

T 

•07      T           ^09 

.34 

■  18 

.01 

1.06    ■ 

TUCKERTON 

5.13 

•  17 

43 

.90 

.10 

•  30 

•  09 

•89                   .03 

.25 

.39 

2.10    . 

WANAOUr    RAYMOND    DAM 

7.29 

.04       , 

04 

.10 

.07 

•  62 

•eo 

T 

•  78 

1.19    1.38 

.99                   .02 

T 

1.26    . 

WERTSVILLE 

4.13 

T 

T 

20 

.13 

T           .01 

•  15 

T 

T            .02      .12 

.06      T 

.60      .28 

1.10      T 

1.46    • 

WESTFIELD 

3.70 

.12 

10 

.10 

.13 

.08 

l.ll 

.20 

1.00    . 

WEST    WHARTON 

7.27 

•  11 

08 

.48 

.08 

•  27 

.48 

.06 

.24 

.43    2.16 

1.09 

T 

1.79   . 

WOOOCLIFF    LAKE 

7.75 

22 

.10 

1.59 

.04 

.60 

3.40 

.70 

.43 

.67    . 

WOODSTOWN 

1.93 

.26 

20 

_J 

.14 

.31 

T 

•66                   .02 

.10 

.17 

.02      .04 

.01    . 

SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind  diiection 

Wind 
m. 

p.T-^ 

Relative    humidity  aveiages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

"O             ID 
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OH 

a 

OH 

o. 

O  H 

i 

s 

J, 
3 

0> 

r 

o 

01 

4 

1 

• 

1  8  S 

ATLANTIC  CITY  WB  AIRPORT 

- 

- 

10.3 

23 

NW 

19+ 

- 

- 

- 

6 

2 

4 

2 

0 

0 

14 

46 

7.0 

ATLANTIC  CITY 

- 

- 

11.6 

27 

NE 

18 

- 

- 

- 

- 

3 

2 

2 

1 

0 

8 

- 

- 

LONG  BRANCH 

s 

13 

10.1 

32 

N£ 

19 

- 

88 

690 

68 

2 

2 

6 

1 

1 

1 

13 

68 

7.0 

NEWARK   WB   AIRPORT 

sw 

16 

8.4 

23++ 

N 

19 

80 

82 

57 

67 

8 

1 

5 

2 

0 

1 

17 

6.4 

TRENTON   WB   CITY 

- 

- 

7.1 

24 

S 

22 

- 

- 

2 

4 

4 

1 

1 

0 

12 

62 

6.7 

0  12:00   Noon 
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DAILY  TEaVIPERATURES 


NEW  JERSEY 
AUGUST  1960 


Day  Oi  Month 

S. 

Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

» 

12 

13 

U 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

ATLAHTK  CITY  KB  AP 

MAX 
MIN 

n 

69 

90 
70 

93 

71 

84 
70 

8* 
69 

80 
67 

80 
66 

90 
74 

83 
67 

87 

70 

77 
67 

73 
66 

85 
63 

84 
68 

75 
66 

78 
63 

78 
53 

73 
64 

85 

61 

90 
73 

89 

74 

85 
69 

79 
63 

78 
57 

76 
53 

94 
59 

87 
70 

89 
71 

93 
73 

85 
70 

82>9 

66.7 

ATLANTIC  CITY 

MAX 
MIN 

Tl 

85 

69 

91 

74 

84 
69 

84 
69 

76 
69 

76 
70 

8« 

74 

80 
70 

82 
68 

76 
69 

73 
65 

77 
66 

78 
6S 

72 
68 

72 
68 

72 
66 

72 
64 

77 
69 

84 

73 

82 

75 

84 

70 

72 
68 

74 
62 

74 
62 

76 
69 

83 

71 

79 
74 

81 

74 

82 

71 

7e>6 
69>0 

AUDUBON 

MAX 
MtN 

SB 
67 

90 
68 

93 

71 

84 
66 

86 

65 

84 
67 

83 

66 

92 
72 

86 

63 

90 
70 

80 
68 

69 
54 

85 
63 

88 

67 

78 
65 

81 
62 

83 
62 

74 
63 

88 
61 

92 

65 

87 

71 

87 
56 

79 
62 

78 

57 

83 
53 

89 

60 

93 
69 

92 

70 

94 

74 

S3 

70 

89.2 
C9>3 

BELLEI>t.AIN 

MAX 
MIN 

SO 
6« 

87 
68 

72 

85 
67 

89 

70 

83 

62 

84 
66 

85 

73 

87 
66 

86 

69 

86 
69 

75 
65 

74 
62 

82 

64 

SO 
65 

73 
61 

79 
52 

71 
65 

82 

60 

87 

73 

87 
74 

83 
67 

83 

67 

79 
96 

77 
51 

82 

57 

81 
70 

85 

70 

91 

74 

82 

70 

82>4 

65.9 

BELVIDERE 

MAX 

MtN 

«3 
5* 

86 
64 

85 

68 

82 
65 

75 
62 

82 
58 

79 
63 

87 
68 

85 
58 

82 
67 

82 
62 

76 
62 

79 
99 

82 
66 

77 
51 

81 
58 

81 
55 

74 
50 

81 
60 

87 
62 

S3 

64 

82 
51 

80 
60 

79 
50 

77 
50 

85 
54 

86 

54 

88 

69 

86 
47 

80 
68 

81«4 
50 19 

BOOMTON  2  SE 

MAX 
MIN 

55 

84 
59 

84 
67 

86 
68 

76 
62 

68 
60 

88 
56 

82 
64 

87 
58 

81 
63 

86 

64 

81 
62 

79 
60 

77 
54 

85 
52 

77 
58 

82 
56 

83 
50 

69 
61 

82 
63 

87 
66 

81 
63 

84 
60 

78 
50 

77 
49 

80 
46 

88 

56 

89 
67 

88 

67 

90 

70 

SliS 

60>5 

Bum-IHOTON 

MAX 

MIN 

87 
68 

92 

67 

94 

73 

89 

72 

84 
66 

83 

66 

84 
66 

91 
69 

85 
67 

89 

64 

89 
63 

78 
64 

84 
62 

87 
61 

85 
61 

85 

61 

88 
61 

78 
61 

88 

62 

93 

62 

90 
57 

86 
67 

84 
66 

79 
59 

83 
56 

92 
61 

92 
69 

92 
69 

93 

74 

93 

70 

87>3 
64i7 

CANOE  BROOK 

MAX 
MIN 

81 

57 

84 
62 

87 
68 

88 
68 

73 
64 

70 
5J 

84 
57 

8* 

69 

83 
60 

S3 
57 

86 

54 

81 
65 

73 
59 

80 
67 

87 
67 

75 
56 

82 
55 

84 
61 

68 
61 

85 

61 

89 
62 

83 
63 

83 
62 

72 
50 

76 
51 

81 
56 

89 
65 

89 
69 

90 
49 

92 
69 

81 19 
61  aS 

CAPE  MAY  3  W 

MAX 
MIN 

82 

69 

87 
68 

89 
73 

88 
71 

87 
70 

84 
70 

81 
70 

89 

73 

89 

70 

84 
69 

83 

71 

79 
56 

83 
68 

82 

72 

SO 
64 

77 
65 

77 
53 

86 

70 

84 
71 

89 
55 

89 

75 

84 
74 

82 
69 

76 
61 

77 
60 

80 
64 

S8 

73 

85 

72 

95 
74 

82 
72 

83.8 
69.1 

CHARLOTTEBURG 

MAX 

MIN 

79 
51 

81 
53 

84 
66 

85 

65 

77 
60 

67 

59 

82 

54 

79 

97 

86 
59 

79 
50 

84 
61 

79 
59 

79 
57 

77 
53 

S3 
57 

74 
55 

80 
54 

81 
56 

66 

59 

81 
62 

85 
64 

82 
65 

81 
96 

76 
46 

76 
49 

77 
4« 

86 

60 

86 
61 

88 

6« 

88 
66 

80.3 
58.2 

CHATSWORTH 

MAX 
MIN 

8* 
66 

90 
64 

90 
71 

87 
69 

83 
66 

83 
66 

84 
68 

90 
67 

89 
63 

87 
66 

86 
55 

77 
63 

86 
61 

82 
59 

81 
64 

77 
61 

78 
59 

77 
52 

87 
57 

92 
56 

89 

70 

85 
64 

89 
59 

75 
49 

78 
46 

89 

52 

89 
64 

91 
69 

93 
43 

83 
68 

84.7 
63.0 

CLAYTON 

MAX 
MIN 

86 
66 

87 
73 

90 
70 

85 
69 

86 
71 

80 
65 

80 
71 

89 
71 

86 
67 

86 

70 

89 
69 

82 

70 

84 
59 

85 

50 

82 
67 

80 
64 

82 
64 

80 
59 

89 
58 

89 

71 

89 
71 

85 
57 

80 
60 

SO 
57 

79 
99 

89 
60 

90 

67 

91 

69 

92 

71 

S3 
70 

84.7 
6«i2 

ELIZABETH 

MAX 

MIN 

84 
58 

88 
62 

90 
69 

83 
65 

72 
63 

85 

62 

83 
98 

89 
68 

85 
61 

85 
67 

82 
62 

75 
63 

79 
59 

87 
65 

88 
60 

84 
61 

85 

58 

80 
59 

84 
58 

88 
65 

S3 
65 

85 
62 

81 
60 

78 
54 

81 
51 

89 

57 

89 
65 

91 
66 

94 
69 

86 

47 

84.3 
61.9 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

MAX 
MIN 

82 
65 

84 
6* 

78 
58 

81 
60 

73 
63 

72 
60 

83 

60 

82 
64 

88 
59 

83 
66 

85 
63 

83 
60 

80 
51 

89 
62 

82 
54 

74 
59 

81 
50 

83 
60 

69 
50 

78 
62 

S8 
65 

87 
65 

89 
98 

80 

54 

81 
96 

80 
59 

90 
68 

92 
70 

91 
69 

90 
70 

82.5 
62.2 

FLENIN6T0N  1  NE 

MAX 
MIN 

86 
58 

88 
62 

90 
70 

83 
69 

74 
63 

85 

61 

80 
58 

90 
68 

88 
58 

88 

68 

82 
65 

77 
65 

79 
59 

87 
56 

82 

64 

85 

60 

85 

56 

84 
61 

85 

56 

90 
68 

85 
66 

85 
61 

81 
52 

81 
51 

82 
46 

92 
53 

93 
63 

92 
64 

93 
69 

85 

63 

89.2 
61.8 

FREEHOLD 

MAX 
MIN 

84 
69 

87 
64 

92 

69 

88 
68 

77 
64 

82 

64 

82 
61 

90 
67 

86 
61 

87 
68 

84 
64 

75 
62 

82 
62 

84 
59 

77 
63 

80 
61 

80 
60 

76 
50 

86 

60 

90 
58 

86 
68 

84 
6S 

82 
64 

74 
57 

79 
50 

88 
58 

89 
67 

91 
67 

90 
72 

83 
66 

83.7 
63.9 

HAMNONTOH  2  NNE 

MAX 
MIN 

85 
66 

85 

67 

89 
72 

91 

70 

83 

67 

85 

66 

84 
66 

82 

70 

90 
69 

85 
70 

89 

70 

80 
61 

70 
61 

89 
69 

85 
65 

78 
61 

79 
60 

80 
63 

78 
60 

88 
71 

92 
75 

86 
67 

89 
66 

80 
55 

80 
50 

81 
57 

89 
64 

♦1 

70 

92 

7» 

94 
69 

84.8 
69.4 

HIGH  POINT  PARK 

MAX 
MIN 

78 
58 

81 
SB 

77 
61 

75 
52 

66 

50 

64 
48 

70 
55 

79 
56 

89 

53 

85 

53 

77 
57 

78 
58 

78 
58 

74 
51 

82 
55 

78 
56 

75 
69 

77 
54 

64 
96 

80 
59 

89 
62 

80 
60 

81 

55 

76 
51 

70 
51 

77 
52 

87 
57 

89 
99 

87 
62 

88 
65 

77.9 
96.4 

HI6MTST0WH  1  N 

MAX 
MIN 

89 
63 

89 
64 

92 

70 

79 
67 

79 
64 

84 

64 

86 
59 

91 
68 

87 
61 

90 
58 

80 
55 

74 
63 

87 
50 

88 
67 

88 
63 

84 
59 

84 
58 

70 
50 

87 
59 

93 
59 

87 
67 

86 
64 

78 
63 

79 
53 

80 

47 

89 
56 

89 
65 

94 
67 

90 
72 

S4 
47 

89.0 
62.9 

INDIAN  MILLS  2  W 

MAX 
MIN 

85 

65 

88 
55 

91 
71 

83 
68 

84 
66 

85 

65 

81 
63 

90 
69 

85 

61 

87 
68 

80 
66 

71 
62 

85 
59 

83 

66 

77 
64 

81 
59 

82 

58 

71 
62 

86 

58 

91 
60 

87 
69 

89 
■63 

80 
69 

79 
50 

83 
49 

8* 
5* 

91 
64 

92 
67 

94 
78 

84 

84.2 

n.i 

JERSEY  CITY 

MAX 
MIN 

77 
62 

84 
65 

87 
73 

73 
67 

69 
64 

81 
62 

75 
63 

87 
67 

76 
64 

83 
67 

75 
62 

71 
63 

76 
62 

80 
66 

72 
59 

79 
60 

80 
63 

Tl 
60 

79 
63 

87 

71 

82 

68 

84 
67 

79 
62 

72 

57 

74 

97 

87 
41 

89 

49 

•9 

68 

87 
73 

74 
72 

79.0 
64.6 

LAMBERTVILLE 

MAX 
MIN 

86 
62 

88 
65 

90 
70 

86 
71 

81 
64 

84 

63 

83 
61 

89 

70 

87 
60 

87 
69 

89 
66 

78 
62 

SO 
64 

87 
68 

78 
64 

83 
58 

82 
55 

78 
61 

86 
59 

89 
67 

83 
67 

85 

64 

S3 
64 

78 
53 

81 

90 

89 

57 

90 
66 

96 
65 

91 
72 

89 
69 

89.0 
63.9 

LAORELTON  1  E 

MAX 

MIN 

83 

65 

90 
67 

92 

72 

76 

67 

79 
67 

81 
63 

80 
60 

91 
70 

81 
62 

88 

70 

75 
62 

71 
63 

81 
64 

82 
66 

77 
64 

7« 
63 

79 
61 

71 
62 

»6 

60 

92 
69 

87 
69 

86 
66 

77 

57 

79 
52 

77 
49 

88 

57 

87 
68 

93 
71 

90 
71 

79 
68 

S2.3 

64.1 

LAYTON  3  NW 

MAX 
MIN 

80 
52 

80 
66 

86 
67 

81 
63 

73 
60 

80 
55 

80 
58 

90 
60 

80 
64 

82 

63 

80 
59 

80 
59 

80 
58 

83 

64 

75 
60 

80 
57 

83 

4* 

73 
60 

82 
62 

87 
62 

82 
64 

84 
50 

80 
57 

75 
47 

78 
50 

88 
54 

85 
60 

88 

64 

84 
69 

80 
69 

81.3 

59.4 

LITTLE  FALLS  1  E 

MAX 
MIN 

85 
58 

87 
63 

89 
69 

90 
67 

78 
69 

70 
62 

86 
58 

85 
68 

90 
60 

84 
68 

88 
64 

83 
64 

77 
60 

80 
64 

89 
50 

77 
59 

84 
57 

85 

60 

69 
61 

87 
65 

91 

57 

85 
65 

87 
61 

83 

52 

79 
52 

S3 
55 

91 
62 

89 

67 

93 
71 

n 

n 

•4.9 

«2.1 

LONG  BRANCH 

MAX 
MIN 

80 
65 

87 
66 

92 

73 

75 
65 

72 
66 

65 

80 
60 

90 

71 

80 
65 

85 
70 

75 
64 

73 
63 

80 
62 

83 
68 

75 
56 

79 
65 

77 
64 

70 
63 

89 
62 

90 

70 

89 

69 

85 

58 

79 
60 

70 
60 

73 
53 

90 
60 

89 

69 

94 

71 

86 

72 

75 
4« 

80.8 
69.3 

LONG  VALLEY 

MAX 
MtN 

82 
51 

86 
59 

86 
66 

76 
65 

72 
62 

83 

56 

84 
60 

87 
59 

82 
SB 

83 
59 

80 
62 

73 
60 

78 
57 

89 

63 

77 
60 

80 
55 

81 

50 

75 
58 

82 
50 

86 
61 

82 
63 

83 
61 

79 
58 

76 
47 

79 
45 

88 

50 

90 

58 

89 
61 

90 
69 

82 
67 

81.4 
98.8 

NILLVILLE 

MAX 
MIN 

85 
68 

85 
69 

89 

74 

93 

70 

87 
68 

87 
67 

89 
67 

83 
69 

89 
68 

85 
69 

88 

70 

80 
66 

73 
63 

89 
67 

87 
67 

78 
63 

81 
63 

82 
65 

74 
64 

78 
72 

90 
74 

85 
69 

86 
69 

81 
59 

79 
94 

82 
58 

88 
67 

90 

71 

90 

73 

93 
72 

84.4 

67.0 

NILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

84 
66 

90 
71 

91 

70 

B8 
68 

86 

67 

89 
68 

84 
68 

89 
73 

89 

69 

88 
69 

81 
66 

72 
65 

84 
62 

87 
69 

80 

67 

82 

63 

82 
62 

76 
64 

88 

60 

90 
72 

84 
72 

85 
66 

82 

60 

82 
56 

81 

51 

87 
60 

92 
69 

90 
76 

94 
72 

87 
69 

89.0 
66.0 

MOORESTOKN 

MAX 
MIN 

86 
66 

89 
66 

92 
71 

83 
71 

84 
66 

84 
66 

82 
65 

89 
71 

84 
63 

88 
70 

79 
66 

69 
64 

83 
61 

86 
66 

77 
64 

80 
62 

81 
60 

73 
62 

87 
59 

90 

71 

85 

69 

89 

65 

78 
57 

77 
53 

83 

50 

89 
58 

92 
67 

91 
67 

93 

73 

79 
70 

83.6 

64.6 

MORRIS  PLAINS 

MAX 
MIN 

84 
5* 

83 
61 

86 
66 

87 
67 

73 
62 

71 
61 

83 

57 

80 
63 

88 
59 

83 
65 

85 
63 

84 
62 

79 
60 

76 
69 

84 
60 

7» 
61 

80 
54 

80 
60 

67 
59 

83 
63 

8« 
65 

81 
63 

89 
60 

78 
52 

76 
46 

78 
53 

88 

42 

88 
62 

n 

90 
68 

81.9 
60.4 

NEWARK  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

83 
65 

90 
67 

91 
73 

80 
67 

72 
65 

85 
64 

81 
64 

92 

70 

81 
67 

89 
68 

79 
65 

75 
57 

31 
63 

88 
70 

T8 
63 

8* 
63 

86 
62 

72 
62 

88 

62 

92 

71 

69 

88 
69 

80 
64 

76 
58 

79 
98 

92 
63 

90 
71 

94 

70 

91 

79 
73 

84.0 
66.2 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

MAX 
MIN 

83 
64 

87 
65 

89 
72 

88 
69 

78 
65 

82 

64 

80 
60 

89 
67 

87 
62 

86 
68 

85 
64 

77 
69 

77 
60 

89 

68 

82 
63 

80 
60 

82 
59 

82 
60 

86 

60 

88 

69 

M 

84 
65 

83 

63 

76 
55 

85 
51 

87 
58 

89 
57 

90 
68 

90 
72 

89 
69 

•4.2 
63.9 

NEWTON 

MAX 
MtN 

81 
52 

84 
61 

88 
69 

85 
63 

80 
61 

71 
59 

82 

56 

81 
62 

88 

56 

82 
55 

83 
60 

82 
60 

78 
60 

77 
62 

85 
58 

73 
56 

80 
51 

80 
59 

67 
60 

81 
61 

87 
65 

82 
60 

S3 

58 

78 
47 

77 
45 

80 
54 

88 

59 

89 
61 

90 
67 

89 
67 

81.9 

59.1 

PATERSON 

MAX 
MIN 

»5 
65 

86 
64 

89 
68 

90 
68 

75 
62 

73 
62 

79 
64 

81 

65 

93 

61 

85 
67 

85 
61 

83 
64 

78 
60 

83 
69 

87 
61 

77 
58 

83 
57 

88 
58 

70 
59 

87 
63 

92 
66 

86 
65 

88 
62 

SO 
53 

76 
53 

83 
58 

93 
58 

92 
68 

91 

72 

95 
72 

84.3 
62.4 

PEMBERTON  3  E 

MAX 
MtN 

86 

64 

88 

64 

91 
70 

87 
69 

84 
65 

89 

65 

82 
61 

88 
68 

87 
63 

88 
68 

80 
65 

74 
63 

89 
62 

82 
66 

76 
63 

80 
59 

81 
59 

77 
61 

85 
59 

90 
68 

87 
68 

87 
63 

80 
69 

77 
51 

82 
46 

88 

54 

90 
58 

91 
48 

93 
71 

79 
68 

84.3 
63.0 

PHILLIPSBURG 

MAX 
MtN 

84 
57 

88 
64 

89 
69 

89 
67 

78 

64 

83 

61 

89 

65 

89 
68 

89 
60 

86 
68 

66 
65 

80 
62 

77 
61 

86 
67 

85 
63 

83 

61 

83 

51 

83 
62 

83 

60 

88 
65 

89 
61 

84 
69 

85 
62 

80 
51 

87 
50 

88 
54 

90 
54 

91 
62 

91 
68 

90 
49 

89.9 

61.9 

PLAINFIELD 

MAX 
MtN 

8S 
60 

88 

63 

91 
70 

72 
69 

72 
65 

84 
63 

89 

59 

90 
69 

84 
60 

87 
69 

80 
66 

60 

72 
66 

78 
59 

87 
64 

78 
62 

84 
59 

84 
58 

68 
61 

86 
62 

90 
68 

85 
68 

85 
65 

80 
53 

78 
55 

S2 
50 

90 
57 

91 
61 

tl 
67 

91 

71 

75 
72 

83.1 
63.3 

See  Relerence  Notes  FoUowiDg  SUUod  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
AUGUST  1960 


Da7  Ol  Month 

« 

Station 

1 

2 

3 

4 

S 

G 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

KIOeETtELD 

MAX 
MIN 

SHILOH 

MAX 
MIN 

t7 

S8 
68 

91 
7^ 

»9 
67 

8* 

67 

84 
67 

82 
66 

»8 

72 

85 

66 

87 
68 

81 
68 

SO 
62 

75 
61 

•3 

61 

83 

72 

84 
66 

SO 
61 

80 
63 

79 
65 

80 
60 

89 

71 

86 
72 

86 
66 

83 
66 

80 
57 

80 
52 

84 
60 

90 
70 

91 

72 

89 

70 

84.6 
65.9 

SO«E»*Ilt.E 

MAX 
MIN 

5» 

»8 
63 

•9 

70 

64 

74 
64 

84 

62 

82 
58 

90 
69 

84 

60 

88 

68 

82 
65 

82 
62 

75 
64 

78 
61 

86 
67 

79 
64 

84 
62 

83 
57 

77 
61 

85 
58 

89 
67 

85 
67 

85 
63 

BO- 
SS 

78 
54 

80 

49 

89 
54 

92 
65 

92 
49 

79 
70 

83.8 

42.7 

SOSSEX 

MAX 
MIN 

T7 
53 

SI 
53 

65 

rs 

63 

7» 
62 

68 
60 

78 
58 

79 
61 

86 
58 

T9 
57 

79 
68 

76 
60 

79 
60 

76 
61 

79 
64 

82 
59 

T2 
51 

78 
55 

57 

67 

59 

SI 
61 

84 
65 

84 
60 

80 
58 

75 
50 

72 
49 

77 
50 

85 

67 

88 
44 

86 

60 

79.3 
58.4 

TOMS   RIVER 

MAX 
MIN 

92 
62 

79 

89 
70 

82 
67 

80 
66 

81 
58 

91 
69 

89 
60 

se 

66 

87 
65 

77 
»7 

72 
62 

83 
61 

84 
70 

BO 
62 

73 
62 

78 
58 

82 
65 

89 
6« 

90 
70 

99 

70 

87 
62 

8) 

6« 

74 
52 

77 
45 

91 
51 

95 
41 

98 

71 

83 
68 

84.7 
43.3 

TRENTOK   WB   Cirr 

MAX 
MIN 

•A 
6i 

67 

90 
74 

77 
65 

82 

65 

84 
65 

82 

63 

90 
71 

•4 

68 

88 

70 

78 
65 

82 
63 

69 

65 

81 
64 

85 

69 

77 
66 

80 
43 

81 
42 

71 
61 

M 

63 

91 
72 

84 
69 

85 
69 

78 
61 

75 
58 

80 
55 

90 
42 

92 
71 

91 

74 

77 
69 

83.0 
46.0 

TeCKERTOM 

MAX 
MIN 

T9 
M 

W 
68 

91 
7» 

89 
70 

8J 

68 

78 
67 

78 
63 

90 
71 

88 

64 

87 
70 

86 
68 

73 
57 

75 
64 

82 
60 

85 

75 

82 
63 

75 
S3 

73 
60 

72 
63 

82 
59 

91 
71 

90 
74 

B7 
67 

83 
67 

74 
53 

74 
50 

83 
53 

84 

71 

90 
Ti 

86 
69 

82.8 
65.9 

WOODSTOWR 

MAX 
MIN 

S7 

66 

91 
T3 

91 

73 

87 
65 

8S 

68 

82 

67 

91 
71 

89 
65 

88 
69 

84 
68 

79 
68 

78 
64 

83 
60 

87 
72 

79 
66 

SO 
62 

82 
59 

87 
59 

90 
78 

87 
71 

87 
65 

80 
67 

80 
55 

82 
52 

88 
58 

91 
49 

9t 

78 

90 
72 

85.9 
66.3 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

M 

ATLANTIC  CITY  WB  AIRPORT 
CANOE   BROOK 

EVAP 
WIND 
MAX 
UIM 

EVAP 
WIND 

.14 
42 
90 
72 

35 

.29 
46 
94 
73 

.15 
15 

.38 
54 
95 
75 

.16 
16 

.15 
52 
90 
73 

.13 
19 

.10 
40 
90 
70 

.03 
H 

.26 
60 
85 
69 

.01 
21 

.19 
50 
85 
69 

.13 
10 

.29 
80 
92 
73 

.17 
15 

.32 
63 
95 
70 

.19 
22 

.17 
75 
93 
72 

.14 
18 

.15 
53 
88 
72 

.15 
28 

.15 
55 
83 

65 

.04 
14 

.00 
26 
79 
69 

.10 
11 

.13 
50 
92 
66 

.02 
3 

.16 
45 
91 
75 

.04 
11 

.14 
73 
88 
72 

.17 
25 

.27 
89 
83 
64 

.08 
25 

* 

74 
79 
64 

.16 
21 

137 
76 
74 

20 

.21 
70 
90 
64 

46 

.23 
80 
95 
72 

.18 
13 

.22 
55 
90 
75 

15 

.18 
40 
88 
71 

.12 
11 

.14 
78 
85 
69 

.10 
13 

.20 
62 
82 
61 

.23 
22 

.21 
49 
87 
58 

.10 
20 

.19 
48 
90 
64 

.20 
15 

.24 
57 
91 
72 

.07 
12 

.20 
61 
95 
72 

.25 
3 

.25 
71 
97 
74 

.15 
19 

.19 
50 
92 
74 

.22 
15 

5.75 
1885 
88.7 
69.8 

B4.01 
544 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


station 
And 

Day  of  month 

f 

Depth 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

NEW  BRUNSWICK    EXP   STATION 

1    INCH 

MAX 

UIN 

SO 
69 

81 
71 

80 
72 

74 
70 

72 
69 

SO 
69 

79 
69 

81 
73 

82 
69 

82 
72 

76 
70 

78 
68 

72 
68 

74 
68 

80 
70 

75 
69 

79 
66 

76 
66 

70 
68 

77 
66 

79 
71 

77 
71 

77 
70 

78 
67 

77 
65 

78 
62 

78 
66 

81 
70 

81 
71 

81 
72 

75 
72 

77.8 
64.1 

2    INCHES 

MAX 

MIN 

77 
70 

78 
71 

77 
72 

74 
70 

71 
69 

77 
69 

76 
89 

78 
72 

78 
69 

79 
72 

75 
71 

75 
68 

72 
69 

73 
68 

70 
70 

73 
69 

76 
67 

74 
67 

70 
68 

75 
67 

78 
70 

76 
71 

77 
70 

76 
69 

75 
66 

75 
65 

76 
66 

78 
70 

78 
71 

79 
72 

74 
73 

75.8 
69.4 

4    INCHES 

MAX 
MIN 

77 
70 

77 
71 

78 
72 

74 
70 

71 
69 

78 
69 

76 
69 

78 
72 

78 
69 

79 
72 

75 
71 

75 
69 

76 
70 

73 
68 

77 
70 

73 
69 

75 
68 

74 
67 

70 
68 

73 
67 

76 
70 

75 
71 

76 
71 

75 
69 

74 
66 

74 
64 

75 
66 

78 
70 

78 
71 

79 
72 

73 
72 

75.4 
69.5 

8    INCHES 

MAX 
MIN 

74 
70 

75 
71 

75 
73 

74 
71 

71 
70 

74 
70 

74 
70 

76 
72 

75 
71 

76 
72 

75 
73 

73 
71 

72 
70 

71 
69 

73 
71 

72 
70 

72 
70 

72 
69 

70 
68 

72 
68 

75 
70 

74 
72 

75 
72 

74 
71 

71 
69 

72 
67 

73 
68 

75 
71 

75 
72 

76 
72 

74 
73 

73.6 
70.6 

12    INCHES 

MAX 
MIN 

71 
70 

72 
71 

73 
73 

73 
71 

70 
70 

71 
70 

72 
70 

73 
71 

73 
71 

74 
72 

74 
72 

72 
71 

72 
71 

70 
70 

72 
70 

71 
71 

71 
70 

70 
69 

70 
69 

70 
68 

72 
69 

72 
71 

73 
71 

72 
71 

71 
70 

70 
69 

71 
69 

71 
70 

73 
71 

74 
72 

73 
72 

71.8 
70.5 

16    INCHES 

MAX 

HIN 

71 
70 

71 
70 

71 
70 

71 
71 

70 
70 

70 
70 

71 
70 

71 
70 

71 
71 

72 
71 

72 
71 

71 
70 

71 
70 

70 
70 

70 
70 

70 
70 

70 
69 

70 
69 

70 
69 

69 
68 

70 
69 

71 
70 

71 
70 

71 
70 

70 
69 

70 
69 

70 
69 

70 
69 

71 
70 

72 
71 

72 
71 

TO.'! 
69.9 

Slope  of  Ground:   Flat.   Soil  Type:   Loam,   Ground  Cover: 
to  a  Brown  Electronik  Potentiometer. 


Kentucky  bluegrass.   Instrumentation:   Copper-constantan  Thermocouples  connected 


Sea  Reference  Noles  Following  Station  Indei 


TOTAL  PRECIPITATION 


NEW  JERSEY 
AUGUST  1960 


Isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will 
be  available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".   Caution  advised  in  using  these  maps  for  Interpolation, 
particularly  in  mountainous  areas. 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


NEW  JERSEY 
AUGUST  1960 


Isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".   Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  particularly 
in  mountainous  areas. 
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STATION  INDEX 


STATION 


ALLENDALE 

ATUNTIC    CITY   ITB    *l 

*TL*NTIC    CITY 

AUOueON 

BASS    RIVER    ST    FORE 

BELLEPLAIN 
BELMAR 
6ELV1DERE 
BERNAROSVILLE    2    E 
BLAC*LWE:lLS    HILLS 


300HTON    2    St 
BOUND    SftOOR    I    M 
eRANCHVrLLE 
BURLINGTON 
CANISTEAR    RESERVOIR 


CENTERTON 

CMARLOTTEBURG 

CHATSWOfiTM 

CLAYTON 

CLINTON 

ELIZABETH 
£LIZABETHI>ORT 
ESSEX    FELLS    SERV    i 
'fLENINGTON    1    NE 

! fobtescue 

1  freehold 

1  glassboro 

1  great  meadows  *  n 

icreenmood  lake 

Ikackensack 

hammonton  2  nne 
mich  point  park 

ImIGHTSTOWN    1    N 
INDIAN    MILLS    7    V 
IRVINGTON 

JERSEY  CITY 
,LANBERTVILLE 

LAURELTON    1    E 

LAYTON  3  NW 
I  LITTLE    FALLS    1    E 

I  LONG  BRANCH 
I  LONG   VALLEY 

LUMBER  TON 
IHACOPIN    INTAKE 

KAHWAH 

|manville 

marlboro  scs 
'  mays  landing 

midland  papk 


0100  BERGEN 

ean  atlamtic 

03?5  ATLANTIC 
03*6  CAMDEN 

0528|BURLIN6TON 


lOOT  MORRIS 
■92-'    SOMERSET 
■978  SUSSEX 

211  euRLlNGTON 

327, SUSSEX 


335'f 


I  IHUNTERDON 


76ejESSEX 

029, HUNTERDON 
102  jCUMSERLANI 


572  I  BERGEN 

662  ATLANTIC 
3935 [SUSSEX 
951  MERCER 
229  I  BURLINGTON 
260  ESSEX 

39  I  HUDSON 
35 (HUNTERDON 

700  OCEAN 

735 1  SUSSEX 
PASSAIC 

MONMOUTH 

003  MORfllS 
055  BURLINGTON 
071  PASSAIC 
ID*  BERGEN 

197  SOMERSET 
a**  MONMOUTH 
3*6  ATLANTIC 
503  BEPGEN 
576  I  CUMBERLAND 


39  16 
aO  10 
AO  50 


-.0 

0* 

07 

40 

45 

>9 

?« 

3ft 

56 

52 

39 

31 

41 

o-> 

40 

44 

39 

40 

30 

40 

40 

40 

50 

31 

39 

14 

40 

15 

39 

4? 

40 

56 

40 

53 

39 

39 

41 

16 

40 

17 

39 

An 

40 

43 

40 

44 

40 

7? 

40 

04 

41 

15 

« 

53 

18 

39  27 

40  59 
39  24 


74  32 

75  06 
74  55 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


OBSERVER 


BERGEN  COUNTY  ENGINEERS 

U>S*  WEATHER  BUREAU 

STATE  MARINA 

IRVIN  J.  NTGREN 

N.J.  FORESTRY  SERVICE 

MRS.  ED  C.  HOFFMAN 
BELMAP  WATER  WORKS 
CLEMENT  HAUPT 

BERNARDS  WATER  COMPANY 
HENRY  M.  MlLLEP 


JERSEY  ( 


ITY  I 


NEWARK  WATER  DEP 

COMMONWEALTH  WAT 
GERTRUDE  S.  WILL 
N.WEST  HAGNESITE 
J.  A*  PLUNKETT 
JOHN  HOPKINS  UNI 


UNION  CO.  PARK  COMM. 
SEWAGE  TREATMENT  PLAf 
BOROUGH  ESSEX  FELLS 
DONALD  YOUNG 
JOHN  LOPER 


W*  HUBBARD  PAPKHURST 
N.  J.  DEPT.OF  CONS. 
JAMES  R.  PICKERING 
EDWARD  ENTWISTLE 
JOINT  MEETING  GARAGE 

JERSEY  CITY  WATER  DEPT. 

E<  E*  CASE 

GEORGE    G.    WAOOILL 

A.   M.   OEPUE 

PASSAIC    VLY,    WTR.    COMM. 


JR. 


WILLIAM  0. 
ARTHUR  8ARKMAN 
JAMES  LAWTON 
NEWARK  WATER  DEPT. 
ROBERT  G.  GLASGOW 

JOHN  L.  RADCLIFFE 
GEROW  BRILL 
ELMER  EARLE 
RIDGEWOOD  WATER  CO. 
L.  J.  GALLAHER 


^ 



OBSERVATION 

6 

s 

U 

^ 

< 

TIME  AND 

z 

9 

C 

TABLES 

STATION 

Q 

COUNTY 

< 

E 

1 

OBSERVER 

Q 

3 

1 

1 

ei 

1 

MILLVILLE    FAA   AIRMRT 

«8I 

CUMBERLAND 

39   22 

04 

70 

mo 

ViD 

H 

FED.    AVIATION    AGENCY 

MILTON 

5S9T 

mUKlS 

41   01 

32 

950 

7A 

JERSEY    CITY    WATER    WKS. 

MOORESTOWN 

9728 

BURLINGTON 

39    5« 

9« 

9» 

MID 

H 

H.    J.    WILLARD 

MOfmiS    PLAINS 

9769 

MORRIS 

40   90 

30 

900 

OA 

JAMES    C.    LONG 

NEWARK    WB    AIRPORT 

6026 

ESSEX 

4«    42 

10 

11 

MID 

HID 

C    HJ 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

NEW    BRUNSWICK    EXP    STA 

60621  MIDDLESEX 

10 

40    28 

26 

86 

9P 

9P 

GH 

ARTHUR    H,    AHLOUIST 

NEW    MILFORO 

6146'BERGEN 

40    57 

02 

12 

HID 

C 

HACKENSACK    WATER    CO. 

NEWTON 

61 T7 

SUSSEX 

41    03 

45 

C    H 

NEWTON    WTR.    ♦    SWH.COMM. 

OAK    RIDGE    RESERVOIR 

6460 

PASSAIC 

41    02 

30 

870 

6A 

NEWARK   WATER    DEPT. 

OLDHICK 

6544 

HUNTERDON 

10 

40    40 

49 

260 

8A 

DAN    A,    COUGHLIN 

ORANGE 

6560 

ESSEX 

40    47 

14 

140 

MID 

c 

COUNTY    ENGINEER 

PATER SON 

67T5 

PASSAIC 

40    55 

09 

100 

SA 

SA 

H 

P.    J.    OEL    VECCHIO 

PEMBERTON    3    E 

6643 

BURLINGTON 

39    56 

60 

PHILIP    E.    MARUCCI 

PHILLIPSBURG 

6974 

WARREN 

*0    41 

iz 

182 

3P 

3P 

H 

SEWAGE    DISPOSAL    PLANT 

PHILLIPSeURG    BRlDCe 

6979 

WARREN 

40    42 

12 

196 

9a 

JOINT    TOLL    BRIDGE    COMM. 

PLAINFIELD 

7079 

UNION 

10 

40    36 

29 

120 

8P 

ep 

H 

MRS    VIVIAN    SCHERER 

PRINCETON    WATER    WORKS 

7328 

MERCER 

10 

40    19 

40 

90 

MID 

PRINCETON    WATER    CO. 

RAHWAY 

UNION 

40    36 

It 

20 

MID 

C    H 

RAHWAY    VLY.    SWG.    AUTH. 

RIOGEFIELO 

7545 

40    50 

01 

60 

MID 

MID 

GEORGE    P.    KIRSTEN 

RINGWOOD 

7987 

PASSAIC 

41    06 

16 

305 

lOA 

NOi    JERSEY    WTR.    SUPPLY 

SHILOH 

8051 

CUMBERLAND 

39    26 

16 

120 

5P 

9P 

EVERETT    DICKINSON 

SOMERVILLE 

819* 

SOMERSET 

10 

40    34 

75 

6P 

6P 

W.    E.    HAVER 

SPLIT    ROCK    POND 

8402 

MORRIS 

40    56 

28 

600 

IDA 

JERSEY    CITY    0<    P.    W. 

SPRINGFIELD 

6423 

UNION 

40    43 

N.    J,    DEPT.OF    CONS. 

SUSSEX 

664* 

SUSSEX 

41     13 

37 

4*0 

7A 

7A 

BRtCE   B.    STANTON 

TOMS    RWER 

BSI6 

OCEAN 

39    57 

13 

10 

6P 

6P 

TOMS   RIVER   WATER   CO. 

TRANQUILITY    2    W 

40    57 

50 

551 

C 

H.    Jt    ERVEY 

TRENTON    WB    CITY 

6683 

MERCER 

40    13 

46 

56 

HID 

HID 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

TUCKER  TON 

OCEAN 

20 

10 

6P 

REV.    WALTER    T.    GANDER 

WANAOUE    RAYMOND    DAM 

9187 

PASSAIC 

41    03 

IS 

320 

SA 

C    H 

WATER    SUPPLY    COMM, 

WATCHUNG 

9271 

UNION 

40    40 

29 

. 

(- 

BONNIE    BURN    SANITARIUM 

WERTSVILLE 

9363 

HUNTERDON 

10 

*0    27 

48 

160 

7A 

ROBERT    H.    MANNERS 

WESTFIELD 

9455 

138 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  New  Jersey  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cliraatologist  at  Weather  Bureau  Office,  c/o 
Genera 1  Del ivery ,  Trenton ,  New  Jersey  or  to  any  Weather  Bureau  Of f  ice  near  you . 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  Included 
in  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles .   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65"  F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.   Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours 

ending  at  time  of  observation. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present  location.   Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based 
on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  include 
snow  and  sleet .   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on 
Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard 
time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  t ime. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the 
following: 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G   "Soil  Temperature"  Table. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J   "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground" 
Table;  "Daily  Soil  Temperature"  Table;  and  the  Station  Index. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown, 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  Indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

AM  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M   One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  E.S.T.  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure  etc. ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation "Substation  History"  for  this  state.   That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C.  for  15  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local 
Climatological  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual ;  $2 , 50  per  year .   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary) .   Checks,  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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NEW  JERSEY  -  SEPTEMBER  1960 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   93°  on  the  1st  at  Burlington 
Lowest  Temperature:   37°  on  the  15th  at  Long  Valley 

Greatest  Total  Precipitation:   12.89  inches  at  Clayton 

Least  Total  Precipitation:   3.50  inches  at  Atlantic  City 

Greatest  One  Day  Precipitation:   7.07  inches  on  the  12th  at  Chatsworth 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


The  outstanding  event  in  September 
was  the  passage  of  hurricane  DONNA 
along  the  New  Jersey  coast  on  the 
12th.   As  DONNA  moved  northeastward 
off  the  New  Jersey  coast,  damaging 
winds,  heavy  rains  and  high  tides 
struck  the  coastal  areas  of  the  State. 
Winds  gusting  up  to  100  mph  swept  the 
coast,  decreasing  inland  to  gale 
force,  and  less  in  the  extreme  north- 
west.  Rainfall  was  generally  in  the 
3  to  6  inch  range,  with  Seabrook 
reporting  nearly  8  1/2  inches.   At 
Atlantic  City  tides  reached  5.7  feet 
above  normal.   The  counties  of  Cape 
May,  Atlantic,  Ocean  and  Monmouth 
suffered  the  greatest  damage,  with 
numerous  boats,  docks,  boardwalks  and 
cottages  damaged  or  destroyed.   Minor 
overflows  of  all  streams,  moderate 
on  the  Raritan  River,  caused  losses 
that  are  considerable  in  the  aggregate. 


The  Delaware  River  reached  about 
2/3  bankfull  at  Trenton,  but  did  not 
overflow  below  Port  Jervis,  New  York. 
The  most  serious  agricultural  losses 
were  the  dropping  of  about  1/3  of  the 
State's  apple  crop.   Damage  to  apple 
and  peach  trees  was  considerable. 
Corn,  Sudan  grass  and  sorghum  harvests 
were  hampered  because  these  crops 
suffered  much  wind  damage.   Nine 
deaths  were  attributed  to  the  hurri- 
cane, directly  or  indirectly,  includ- 
ing deaths  by  drowning,  heart  attack, 
electrocution  by  downed  power  lines, 
and  auto  accidents  at  the  height  of 
the  storm. 

Donald  V.  Dunlap 
State  Climatologist 
U.  S.  Weather  Bureau 
Trenton,  New  Jersey 
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1 

Day  of  Month 

12   3 

4  { 

5  1  6 

7   8   9 

10  1 

11   12 

13  I  14  I  15 

16  1  17  |18 

19   20   21 

22   23   24 

25  I  26  I  27 

28 

29 

30 

31 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

4.03 

T 

T 

.14 

.02 

.23  3.06 

7 

.20 

7 

24   7 

•01 

•  02 

.06 

.05 

ATLANTIC  CITY           R 

3.50 

.49 

•  01 

.23  2.05 

.37 

.08 

•  04 

10 

■  Oi 

.01 

.08 

.02 

AUDUBON 

5.05' 

T 

1.45 

.95  5^05 

7 

•  68 

■  25 

•  24 

.43 

8ASS  RIVER  ST  FOREST 

4.»5(   .16 

• 

3.71 

.17 

08 

.10 

•  14 

.09 

BELLEPLAIN 

<..05 

.21 

.09 

•    3.06 

.38 

31 

BELMAR 

. 

.77 

.06 

. 

4.19   - 

... 

. 

- 

- 

8ELVI0ERE 

7.40 

.02 

T 

•  35 

.79  3.83 

.01   .05 

.18 

.58  1 

00 

•  19 

.60 

BERNAROSVILLE  2    E 

7.26 

•  12 

•  66 

.03  2.23 

2.00   .03 

•  05 

.39  1 

53 

,22 

BLACKWFLLS  MILLS 

7.13 

.37 

•  52 

7    1^76 

2.24   .03 

.11 

.34 

98   T 

.07 

.71 

BOONTON  2  SE 

7.51 

.15 

•  12 

.14 

.23  2.70 

1.72   T 

.07 

.36  1 

68   T   { 

.34 

BOUND  BROOK  1  W 

7.43 

.11 

•  62 

T    2.98 

1.73   .01   T 

.09 

.48 

80   7 

T 

T 

.61 

BRANCHVILLE 

7.70 

.06 

.19 

.33 

.07  1.74 

2.82   .03 

7 

.36  1 

48 

T 

.62 

BURLINGTON 

7.08 

.02 

T 

.70 

.46  4.29 

7     .15 

.47 

11 

.25 

.17 

■  46 

CANISTEAR  RESERVOIR 

7.10 

.28 

.07 

.03 

.07  1.57  2.92   T 

.07 

.16  1 

74   7 

.19 

CANOE  BROOK 

7.16 

.12 

.02 

.48 

.17  2.34  1.92   .21 

.10 

.39 

98   T 

.01 

T 

.42 

CANTON 

9.75|   ,07 

.80 

.15  1.87  4.18   .29 

.10 

.28 

15 

•  02 

, 

1.84 

CAPE  MAY  3  W 

7.52 

.42   T 

.15 

.15  6.35 

,05 

.17 

•  10 

.04 

.09 
.43 

CEDAR  GROVE 

B.03 

.30 

•  45 

.15  2.55 

2.30   .20 

.12 

.46  1 

03 

•  02 

CMAHLOTTEBURG 

e.A9 

1.18 

.07 

.08  2.35 

2.75 

•  10 

•  20  1 

48 

•  28 

CHATHAM 

6.92 

.11 

.02 

•  50 

.23  2.00 

1.92   .20 

,02 

•  44  1 

12 

.36 

CHATSWORTH 

10.30 

.30 

•  07 

.95  7.07 

.33 

44        1 

.13 

•  07 

.94 

CLAYTON 

12.89 

1.65 

U05 

1.15  6.49 

.20   .10 

7   r    .15 

1.05 

•  90 

•  15 

CLINTON 

5.96 

.28 

.77  3.00 

.14 

.61  1 

01      1 

•  07 

.08 

ELIZABETH 

8.03 

.03 

.55 

.65  3.71 

.31 

1.06 

98   T     T 

.02 

•  20 

.52 

ELIZABETHPORT 

7.17 

.42 

.15 

.80  3.70 

.22 

1.07 

05     1 

.08 

•  14 

.54 

ESSEX  FELLS  SERV  SLOG 

6.88 

•  12 

.11  2.70 

2.10   .30 

.15  1 

00 

^ 

.401 

FLEMINGTON  1  NE 

7.64 

T     T 

T 

T 

.86 

.63  3.64 

.20 

T     .18 

.63  1 

05   .02 

.16 

.25 

FORTESCUE 

7.45 

•  30 

•  29 

4.60 

.60   .08 

.36 

03   .25 

.75 

•  03 

.16 

FREEHOLD 

7.19 

.05 

•  09 

.44  5.19 

.01 

.08 

.30 

16 

.02 

•  08 

GREENWOOD  LAKE 

7. SB 

•  43 

.07 

•  15 

2.50 

2.75   .02 

.08 

.20  I 

*2 

.26 

HAMHONTON  2  NNE 

12.05 

•  52 

•  06 

.09  3.10 

4.80   .14 

.62 

13 

.51 

.08 

1  .00 

HIGH  POINT  PARK 

7.61 

.16 

.06 

.01  1.73 

3.11 

.19 

.29  1 

62   .OS 

.39 

HIGHTSTOWN  1  N 

8.16 

.01 

.25 

.61  4.80 

.18 

.20 

.84 

06 

.55 

•  25 

.41 

INDIAN  MILLS  2  W 

9.44   .18 

T 

.18 

.97  5.05 

.06 

.03 

.63 

2fc 

.70 

•  12 

1.28 

IRVINGTON 

5.95 

.01 

.42 

•  02 

1.24  2.42 

.01 

.16 

1.00 

10 

.01 

.18 

.38 

JERSEY  CITY 

7.03 

.07 

.44 

•  90 

.55  1.90 

.07 

.18 

1.30 

84 

.14 

•  14 

.50 

LAM8ERTVILLE 

7.07 

.02 

.32 

1.03  3^73 

.06 

.18 

.67 

76 

.15 

.15 

LAURFLTON  1  E 

RECORD  MISSING 

LAYTON  3  NW 

8.11 

.30 

•  10 

.60  3.72 

.04 

T    1.43 

.35  1 

oe 

.09 

.40 

LITTLE  FALLS  I  E 

6.62   .24 

.07 

•  29 

.29  2.06 

1.87   .08 

.01 

.45 

93   T 

T 

.33 

LONG  BRANCH             R 

7.72i 

T 

.11 

.55  4.41 

7 

.08 

.39 

09 

.08 

.13 

.es. 

LONG  VALLEY 

6.861 

.01 

.15 

.75  3.60 

.02 

.25 

.98 

95 

.15 

MACOPIN  INTAKE 

7.92   .07 

.06 

.10 

.07  2.75 

2.42 

.11 

.45  1 

63 

.2  6i 

MAHHAH 

7.49   .33 

.12 

•  16 

.28  1.68 

2.17   .01 

.07 

.18  2 

OS 

.44, 

MANVILLE 

6.42 

.48 

7 

.65  2.68 

.04 

.34 

•  35 

20 

T 

.19 

.49 

Mfly5  LANDING 

6. 67   .20 

•  30 

.23  5.25I 

.25 

.10 

10 

.08 

.06 

.10 

MIDLAND  PARK 

6.54 

.08 

.20 

•  03 

.94  3.30 

.01 

.01   .20 

.82 

.70 

.25 

MILLVILLE 

8.07   .08 

.08 

.21 

.04   .68 

5.33 

.20 

.01 

33 

.17 

.60 

.22 

.12 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

6.85 

.11 

.30 

.05 

.99  4.15 

7 

.21 

T 

09 

•  IS 

.45 

.22 

.10 

MILTON 

7.18   .05 

.16 

.17 

.48  2.02 

2.08   ,05 

.17 

.55  1 

18 

.27 

MOORE STOWN 

9.14   .11 

.OS 

1.31 

2.61 

3,17   ^06 

.11 

.41 

16 

.36 

.07 

.69 

MORRIS  PLAINS 

6.53!   .11 

.03 

•  15 

.22  2.25 

1.66   T 

.10 

.39  1 

39   T 

T 

T 

.23 

NEWARK  WB  AIRPORT       R 

6.23 

.02 

.36 

.03 

.03  2.05 

.02 

T     .27 

.91 

77 

T 

.OB 

.20 

.49 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

7.84 

7 

7 

.52 

.45  4.47 

T     T 

.21 

l.OS 

10 

.18 

.23 

.60 

NEW  MILFORO 

6.821 

.06 

.08 

•  12 

.20  3.86J   .12 

.04 

.76 

34 

.10 

.14 

NEWTON 

6.6l'   .04 

.10 

•  20 

.09  1.52 

2.23   .02 

.15 

.26  1 

65   T 

.35 

OAK  RIDGE  r^ESERVOIR 

7.85   .19 

.15 

.16 

.08  2.24 

2.89 

.14 

.21  1 

54 

•  04 

.21 

OLOWICK 

6.16   .05   I 

T 

.34 

.33  1.76 

1.65   .01 

.01 

.62  1 

14   T 

.25 

ORANGE 

6.06 

3.13 

.37   .04 

1.07 

20 

» 

.43 

.82 

PATFRSON 

6.94   .30 

.04 

.33 

.06  2.40 

2.25   .04 

.02 

.45 

87   .01 

,17 

PEM0ERTON  3  E 

9,58   .29 

•  18 

.01  5.09 

.06 

.56 

66   .03 

.31 

.18 

1,19 

PHILLIPSBURG 

6.46 

.91  4.20 

.19 

.66 

35 

.15 

PHILLIPSBURG  BRIDGE       i 

6.60   .21   .03 

T 

.68 

4.10   .04 

.74 

51   T 

,29 

PLAINFIELD                ' 

6.76               i 

T 

.50 

.05  4.04 

.02 

.12 

1.32 

02 

T 

• 

,69 

PRINCETON  WATER  WORKS 

6.03   .01          1 

T 

.07 

.13   .80 

3.52   .13 

.19 

84   T 

.15 

•  19 

RAHWAY 

6.59I 

7 

•  21 

.09 

.84  3.34 

7     .28 

1.13 

02 

•  05 

.13 

.50| 

RIDGEFIELO 

RECORD  missing; 

1 

PINGWOOD 

7.02   T 

.08 

.05 

.08  2.50 

2.36   .04 

.07 

.63 

96 

.25 

SCH00LEY5  MOUNTAIN 

RECORD  MISSING 

SHILOH 

10.56   .08 

.01 

.74 

.56  5.86 

.05 

.30 

.34 

IS 

.19 

.10 

1.18 

SOMERVILLE 

6.93 

.60 

.98  3.63 

•  11 

.15 

.76 

35 

.16 

1 
,191 

SPLIT  ROCK  POND 

7.88   .17 

.15 

.12 

•68  2^20 

2.28 

.08 

.50  1 

42   .01 

.27 

SUSSEX 

7.51   .17 

.13 

.10 

.13   • 

4.29   .06 

.21 

•  11  1 

96 

.351 

TOMS  RIVER 

7.04   .05 

2.00  3.41 

.08 

57 

T 

.03 

.90i 

TRENTON  W8  CiT^         R 

6.70 

T 

.52 

.03 

.83  3.18 

.09 

.23 

.71 

01 

.26 

.34 

.50; 

TUCKERTON 

3.89   .74 

.05 

.20  2.00 

.15 

.10 

30 

.05 

T 

.30 

WANAOU*^  RAYMOND  OA*^ 

7.47   .32 

.06 

.02 

.06  2.48'  1.98   .02 

.07 

.30  1 

86 

.30 

WERTSVILLE 

8.29   .36 

T 

1.31 

.09  2.74  1.90   .47   .02 

.12 

.38 

51   ,05 

T     .03     :            T 

.02 

.02 

.27 

WESTFIi^LD 

- 

.12  1.98 

.08 

1.02 

1 

^ 

_ 

WEST  WHARTON 

6.74   .16 

.06 

.19 

.10  1.95  2.18 

.09 

.41  1 

3?   .0! 

.22I 

WOOOCLIFF  LfiKE 

6.86 

.18 

.12 

.05 

.05  3.67|  .03 

.13 

.82 

39                      1 

.17 

.25 

WOO05TOWN 

11.97 

l.U   T 

.04 

.86 

.03  6.92 

7 

• 

.58 

06   T 

.07 

.16 

1,14 

SUPPLEME^^^AL  data 


ATLANTIC   CITY    WB   AIRPORT 
ATLANTIC   CITY 
LONG    BRANCH 
NEWARK    WB    AIRPORT 
TRENTON    WB   CITY 
a  12:00  Noon 


Wind  direction 


nd         speed 
m.  p.  b. 


ENE  13 


NE      I      13 

NNE      1      17 


NW 
WDW 


1>;    a 

10.8  i  60 

11.5  58 

10.1  !  72       I      NE 

8.5  '  51++ j      NE 

7.0  I  56             NW 


S 


12 
12 


Relative    humidity   aveiages 
percent 


90       I      63  81 


86  69eS  76 

82       i      59       :      69 


Number  of  days  with  precipitation 


6.5 
5.8 
6.1 


« loUowing  Sution    Ind« 
-  96   - 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW   JERSEY 
SEPTEMBER    1960 


Day  Of  Month 


Station 
ATLANTIC  CITY  WB  AP 
ATLANTIC  CITY 
AUDUBON 
BELLEPLAIN 
BELVIOERE 
BOONTON  2  SE 
BURLINSTON 
CANOE  8R001C 
CAPE  MAY  3  W 
CHARLOTTEBURG 
CHATSWORTH 
CLAYTON 
ELIZABETH 

ESSEX  FELLS  SERV  BL06 
FLEMINGTON  1  NE 
FREEHOLD 
HAMMONTON  2  WNE 
HIGH  POINT  PARK 
HIGHTSTOWM  1  N 
INDIAN  MILLS  2  W 
JERSEY  CITY 
LAMBERTVILLE 
LAURELTON  1  E 
LAYTON  3  NW 
LITTLE  FALLS  1  E 
LONG  BRANCH 
LONG  VALLEY 
MILLVILLE 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 
MOORESTOWN 
MORSIS  PLAINS 
NEWARK  WB  AIRPORT 
NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 
NEWTON 
PATERSON 
PEMBERTON  3  E 
PHILLIPSBUR6 
PUINFIELO 


MAX  ,  88 

MIN  ;  70 


2      : 

82   75   61 

64   56  i  57 


MAX 
MIN 


87   80 
72   56 


MAX   81 
MIN   71 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


87   83 
67   67 


78   88 
67   59 


77   86 
63   60 


87 
68   68 


88   95 
69   55 

87   BO 


s  ;   6 


MAX  1  90   85   76 
MIN   69   56   55 


65   66   '■5 


88   87   80 


87   8* 
66   58 


79   87   77 
70   71   45 


89   83 
67   66 


86   86 
68   68 


85   88 
69   71 


90   86 
69   67 


B8   80 
65   66 


81   92 
68   69 


68   70 
88   SO 


80   90 
70   70 


88   86 
68   66 


68   54   53 


65   57   44 


87   89   86 


88   86 
69   53 


88   84 
69   62 


75   89   82 
65   57   52 


92   84 
71   56 


88   87   81 
68   70   53 


75   89   80 
66   66   45 


81   79  I  80 
66   60  I  56 


79   76  I  76 
59   54  1  61 


82   32 
66   59 


78   82 
67   50 


77   77 
50   51 


75   78 
59   49 


83   81 
58   60 


73   77   76 


S4   80 
73   54 


73   75 
55   46 


81   81 
57   50 


80   82 
51   52 


75   80 
50   55 


83   83 
50   48 


80   78 
54   53 


86   84 

58   55 


71   7* 
55   51 


80 
♦9 


80  86  80 

51  53  51 

83  84  84 

49  54  56 

74  77  76 

59  61  5* 

79  83  81 

52  54  53 


80 
50 


78   77   79 
53   50   51 


75 
58 


74   78   80 
46   54   44 


56 

76 


85 
62 


80 

50 


83  85  84 

54  56  50 

81  B2  82 

55  52  55 

75  74  78 

50  57  47 

78  80  80 

58  55  58 

77  88  79 
54  65  55 

75  74  76 

50  56  47 

78  75  80 

56  62  54 


89   89   61 
58   69   50 


89   84 
69   71 


81  83  62 

50  55  51 

77  81  83 

46  50  51 

77  81  80 

52  62  52 


58 
82 


81 

57 


63 
58 

83 
58 

76 
64 

77 
68 

86 
58 

89 
65 

80 
53 

88 
68 

82 
54 

82 
61 

81 
57 

83 
58 

68 

59 

90 
59 

83 
56 

85 
53 

82 
51 

33 
61 

80 
57 

82 
59 

85 

51 

87 
55 

84 
60 

84 
58 

88 
58 

88 
53 

79 

57 

78 
55 

85 

54 

88 
50 

85 
58 

86 
65 

84 

57 

82 
60 

81 
58 

85 
50 

85 
56 

88 
66 

86 
51 

88 
57 

83 
63 

79 
57 

84 
57 

92 
64 

83 
56 

84 
58 

83 
60 

87 
65 

85 
61 

80 
66 

83 
52 

84 
55 

83 
57 

84 
61 

87 
57 

86 
68 

84 
56 

87 
58 

81 
56 

84 
50 

88 
62 

89 
68 

84 
58 

86 
56 

82 
65 

86 
62 

86 
60 

89 
65 

86 

53 

88 

67 

84 
67 

64 
64 

86 
59 

86 
65 

n  I  12  '  13   14  ,  IS  16   17   18 


10 

80  80  75 

67  58  62 

78  77  75 

58  70  52 

63  72  70 

57  58  52 

78  76  80 

68  66  63 

79  74  63 
52  53  54 

83  79  60 

67  54  54 

85  80  70 

68  65  61 


82  82  79 

55  69  65 

82  75  59 

63  54  53 

82  81  74 

64  59  59 

83  75  72 
58  59  60 

84  74  65 
52  54  56 

75  70  64 

64  59  58 

83  75  65 

65  54  58 


66   60   52 


78   82   85 
57   54   60 


57   51   49 


79   71 
54   50 


74   70 
55   53 


78   71 
52   50 


82   75   72 
66   59   60 


79   64   65 
64   58   57 


83   77   68 
55   54   59 


75   68   67 
60   54   55 


87   82   62 
57   55   54 


63   52   55 


81   81   7* 
67   65   61 


81   71   68 
55   58   61 


65   59   60 


50  45  42 

65  74  70 

54  50  42 

69  72  78 

50  51  49 

55  75  69 
52  46  45 

77  77  77 

64  62  51 

63  75  68 

50  47  40 


75  72  74 

49  49  53 

78  72  77 

58  44  44 

65  74  73 

50  44  46 

75  73  77 

48  41  41 

78  70  76 

63  48  48 

72  80  70 

65  48  50 

68  74  67 


77   71 
52   48 


78   70   77 
49   45   46 


71   69   75 
55   52   52 


75   71   77 
50   44   44 


72  70  74 

50  49  39 

66  78  74 

53  46  46 

75  70  76 

64  61  49 

73  68  75 

51  39  37 


80   71   76 
58   53   54 


77   70   75 


82   75   75 
54   55   61 


78   71   73 
51   50   50 


74   59   55 
54   56   55 


75   70 
53   55 


82   75   71 
55   59   52 


76 

75 

70 

49 

54 

56 

80 

78 

79 

64 

65 

57 

74 

74 

58 

41   50   53 


82   73   77 
49   58   59 


79   80   74 


77   71   55 
53   54   57 


50   49   52 


55   57   60 


77   82   75 


74   65 

48   48   49 


53   55   60 


84   73   76 
49   53   59 


73   65   64 
60   58   58 


73   68 
55   59 


70   68   54 
52   51   55 


50   52   58 


74   57   67 


50  52  55 

77  83  76 

53  59  52 

85  75  82 

54  60  52 

76  81  72 

54  59  61 

75  73  68 

46  53  54 

77  59  67 
59  55  51 

75  70  55 

55  58  60 

75  71  69 
43  53  55 

79  76  68 

49  52  55 

82  73  76 

49  57  50 

76  75  70 

51  59  58 

78  71  56 
54  56  60 


78   75   72 
66   64   60 


75 

75 

69 

68 

70 

58 

65 

53 

59 

55 

79 

69 

73 

74 

76 

55 

62 

62 

51 

48 

78 

74 

72 

79 

75 

52 

58 

63 

54 

46 

55   65   73 
60   55   58 


64   65   65 


68   53   54 


55   65   65 

60   57   58 


75   75   72 
63   64   57 


57   65   73 
50   53   57 


74   72   70 
57   58   58 


71   58   75 
52   59   58 


58   65   72 
63   58   59 


79   80   70 
54   65   52 


59   57   61 
53   50   51 


72   56   72 
63   58   60 


79   69   73 
54   54   51 


65   55   71 
60   55   59 


72   59   75 
63   59   60 


57   55   58 


66   65   66 
60   55   55 


66   55   73 
50   59   57 


79   82   82 


82   80   72 


56   53   55 


78   71   74 
60   51   60 


59   68   75 
52   58   55 


58   57   73 
63   58   59 


73   75   74 
53   48   52 


59   59   75 


72   72 
50   50 


72   70   73 


59   54   53 


73   57 
55   43 


74   72   73 
57   50   49 


75   74 
54   46 


58   57   73 


54   43   46 


57   45   51 


72   77   76 


68   61   70 


72   72   75 


57 

45 

75 

76 

51 

41 

69 

67 

59 

50 

72 

75 

56 

46 

69   70   74 
52   46   50 


76   72   76 
55   47   51 


67   70   70 
55   49   51 


72   75   75 
58   49   51 


76   75   77 


65 

51 

52 

46 

67 

72 

72 

74 

61 

53 

49 

45 

63 

64 

73 

69 

56 

55 

57 

42 

58 

75 

72 

73 

57 

51 

59 

53 

67 

72 

70 

78 

57 

59 

58 

48 

71   57   71 


75   70 
57   48 


55   42   45 


75   75   77 
57   47   52 


73   75 
56   46 


26   27   28 


69   74   72 
54   52   50 


70   55   55 
59   58   57 


69   72   77 
52   55   49 


70   68   74 
50   49   47 


70   72   71 
50   56   49 


76   70   75 


59   72   75 
53   50   49 


73   59   72 
52   53   51 


70   70   69 
58   59   55 


73   58   73 


71   77   74 
53   58   53 


54   55   47 


72  75  71 

54  54  55 

59  74  80 

51  50  49 

55  71  75 
55  56  47 

78  59  73 

51  57  49 

58  56  70 

50  49  50 

55  71  75 

52  54  47 

71  75  75 

46  54  45 

67  70  74 

58  57  51 

77  76  78 

50  48  50 


70   72   79 
50   48   45 


77   72   77 


65   68   70 
60   55   55 


69   72   79 


76   71   72 
54   56   50 


52   52   47 


55   50   47 


73   58   71 
50   51   45 


58  58  54 

58  72  75 

54  57  49 

74  69  74 

50  45  45 

76  72  72 


59   74   77 


54   50   48 


70   75   80 
54   57   46 


29 

30 

31 

57 

77 

63 

53 

57 

75 

64 

63 

69 

80 

63 

63 

76 

73 

52 

61 

72 

77 

54 

61 

75 

66 

57 

50 

78 

73 

55 

53 

59 

51 

71 

70 

75 

52 

64 

55 

75 

75 

75 

46 

53 

53 

58 

68 

77 

50 

62 

64 

74 

66 

77 

50 

64 

60 

74 

72 

80 

54 

58 

59 

72 

75 

56 

48 

66 

54 

78 

78 

80 

50 

58 

54 

70 

57 

78 

50 

51 

52 

75 

66 

58 

52 

61 

54 

73 

70 

51 

50 

55 

55 

70 

66 

78 

59 

62 

63 

57 

65 

77 

50 

62 

64 

69 

63 

77 

58 

50 

61 

75 

72 

80 

56 

60 

65 

52   57   60 


82   75   57 
52   50   60 


74  62  78 

51  55  51 

74  58  59 
55  62  53 

58  69  76 

51  51  62 

58  57  77 

59  53  61 

75  73  65 


73   67   82 
62   62   61 


74   70   79 
59   60   52 


76   72   55 
46   52   52 


76   70 
59   59 


50   52   63 


74   55   80 
59   60   62 


See  Reference  Notes  FoUowing  Slaljon  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
SEPTEMBER  I960 


Continued 

14 

Day 
15 

01  Month 

o 

l|  2 

3 

4 

5 

6 

7 

' 

9 

10 

li 

12 

13 

16 

17 

IS 

»! 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o 

RIDSEFIELD 

MAX 
MIN 

SHILOH 

MAX 
MIN 

88 

87 
71 

80 
55 

83 
54 

83 
67 

81 
60 

80 
56 

82 
58 

85 
69 

82 
66 

78 
62 

73 
62 

77 
54 

70 
51 

76 
51 

81 
55 

84 
58 

80 
64 

80 
64 

79 
56 

70 
63 

75 
55 

75 
'.9 

76 
48 

71 
46 

70 
56 

74 
52 

73 
60 

68 
63 

76 
65 

77.9 
59.0 

SOMERVILLE 

MAX 
MIN 

88 
&8 

81> 
70 

77 
*9 

77 
50 

81 
63 

81 
51 

82 
53 

85 

57 

85 
64 

83 
65 

73 
55 

65 
58 

76 
50 

72 
44 

77 
43 

78 
54 

76 
58 

70 
58 

69 

64 

66 

58 

75 

59 

73 
56 

73 
45 

76 
49 

70 
53 

74 
53 

80 
49 

74 
56 

70 
51 

79 
64 

76.3 
55.9 

SUSSEX 

MAX 
MIN 

75 
67 

86 
66 

77 
*6 

71 
»5 

75 
55 

7* 
49 

76 
50 

80 
55 

83 

58 

82 
63 

74 
55 

64 

51 

T3 
44 

66 

42 

74 
42 

67 
55 

68 
53 

62 
58 

60 
54 

62 
54 

70 
56 

67 
45 

70 
45 

74 
50 

70 
49 

71 
50 

75 
49 

71 
52 

55 
59 

71.8 
52.3 

TOMS  RIVER 

MAX 
MIN 

88 
67 

87 
67 

75 
51 

83 
48 

80 
64 

78 
50 

82 
48 

87 
51 

87 
65 

85 
66 

76 
60 

74 
61 

80 
51 

72 
46 

72 
48 

71 
50 

72 
60 

70 
64 

79 
60 

70 
62 

70 
50 

71 
51 

72 
42 

70 
48 

72 
55 

70 
56 

72 
46 

66 
63 

68 
52 

76 
53 

75.8 
56.2 

TRENTON  KB  CITY 

MAX 
MIN 

88 
70 

83 
62 

7* 
55 

81 
58 

80 
64 

80 
58 

82 
59 

84 
63 

86 
69 

80 
66 

67 
56 

68 
60 

76 
54 

68 
52 

76 

51 

79 
58 

69 
58 

68 

60 

72 
64 

55 
59 

73 
51 

70 
55 

73 
51 

75 
54 

65 
55 

71 
55 

75 
49 

70 
59 

56 
62 

79 
57 

74.8 
58.5 

TVCKERTON 

MAX 
MIN 

88 

70 

86 
68 

76 
53 

80 
50 

80 
66 

76 
55 

78 
50 

80 
52 

80 
70 

80 
66 

80 
66 

76 
57 

77 
50 

76 
48 

78 
46 

80 
54 

72 
62 

74 
64 

76 
65 

73 
65 

71 
51 

70 
54 

70 
43 

72 
46 

69 
58 

69 
58 

68 

47 

69 
62 

68 
52 

78 
55 

75.7 
57.7 

WOODSTOWN 

MAX 
MIN 

89 
67 

86 
59 

85 
55 

83 
54 

83 
67 

83 
55 

85 
55 

87 
67 

83 

67 

80 
60 

73 

77 
52 

74 
48 

77 
50 

82 
53 

73 
57 

79 
61 

76 
67 

72 
63 

75 
55 

75 
49 

76 
50 

70 
52 

72 
58 

76 
48 

69 
60 

70 
62 

77 
64 

78.1 
58.0 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  oi  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

PI 

ATLANTIC  CITY  WB  AIRPORT 
CANOE  BROOK 

EVAP 
WIND 
MAX 
BIN 

EVAP 
WIND 

.18 
51 
93 
72 

.05 
3 

.25 
63 
90 
72 

.12 

17 

.36 
77 
82 
57 

.24 
24 

.04 
52 
85 
58 

.16 
31 

.16 
36 
89 
69 

.00 
11 

.15 
50 
89 
62 

.15 
3 

.25 
40 
90 
59 

.14 
13 

.15 
49 
89 
60 

.13 

15 

.20 
87 
89 
70 

.13 
13 

.17 
71 
85 
70 

.11 
24 

.08 
59 
81 
70 

.14 

17 

188 
79 
64 

45 

.10 
46 

It 

77 

.21 
90 
77 
53 

.13 
21 

.17 
52 
79 
54 

.16 
24 

.13 
19 
84 
60 

.12 
9 

.17 
44 
82 
64 

.10 
24 

.05 
37 
81 

64 

.02 
21 

.11 
28 
86 
69 

.02 
2 

.13 
40 
83 
71 

29 

.07 
49 

77 
64 

.02 
16 

.19 
44 
81 
58 

.06 

16 

.14 
41 
82 
52 

.10 
15 

.10 
48 
78 

54 

.02 
9 

.17 
55 
73 
56 

.12 
23 

.12 
43 
78 
59 

.09 

14 

♦ 

.03 
18 

.05 

109 

72 

64 

.14 
11 

.03 
35 
70 

64 

7 

.08 
50 

74 
67 

.05 
13 

B4.15 
1653 
82.5 
62.6 

B2.83 
565 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


station 

Day  of  month 

« 

And 
Depth 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STATION 

UAX 
HIN 

79 
71 

SO 
69 

75 
65 

71 
64 

75 
66 

76 
63 

76 
63 

75 
66 

78 
69 

74 
68 

69 
63 

65 
63 

70 
60 

66 
59 

69 
58 

71 
62 

69 

63 

67 
64 

68 
65 

67 

64 

69 
64 

71 
60 

69 
58 

68 
59 

66 
60 

68 
62 

67 
59 

67 
63 

65 
63 

69 
64 

1  INCH 

70.7 
63.3 

2  INCHES 

MAX 

UIN 

77 
71 

77 
70 

74 
67 

70 
65 

73 
68 

72 
55 

73 
65 

73 
67 

74 
69 

74 
70 

70 
66 

66 
64 

69 
62 

68 
62 

68 
59 

69 
63 

67 
64 

66 
65 

66 
65 

66 
65 

68 
64 

69 
63 

67 
61 

66 

61 

65 
62 

67 
62 

66 

61 

65 
63 

64 
63 

68 
64 

69.3 
64.6 

4  INCHES 

UAX 
UIN 

72 
71 

77 
71 

73 
68 

70 
66 

73 
67 

73 
64 

73 
64 

73 
67 

75 
68 

73 
68 

68 
65 

65 
63 

68 
62 

68 
60 

67 
60 

69 
62 

67 
64 

66 
64 

66 
65 

66 
64 

68 
64 

69 
63 

67 
60 

66 
60 

65 
61 

67 
62 

66 
60 

65 
63 

64 
63 

68 
64 

69.0 
64.2 

8  INCHES 

UAX 
UIN 

75 
71 

75 
73 

73 
70 

70 
68 

71 
70 

70 
67 

70 
67 

71 
68 

72 
69 

72 
70 

71 
67 

67 
65 

67 
64 

66 
64 

66 
63 

67 
64 

66 
65 

66 
65 

66 
65 

66 
65 

66 
65 

67 
65 

65 
63 

65 
63 

64 
63 

65 
63 

64 
62 

64 
63 

64 
64 

66 
64 

68.0 
65.8 

12  INCHES 

UAX 
UIN 

74 
72 

73 
72 

72 
71 

71 
69 

70 
70 

70 
69 

70 
69 

71 
69 

70 
69 

71 
70 

71 
69 

69 
66 

66 
66 

66 
65 

66 
65 

66 
65 

66 
66 

66 
66 

66 
66 

66 
66 

66 
65 

66 
65 

65 
65 

65 
64 

64 
64 

64 
64 

64 
64 

64 
63 

64 
64 

65 
64 

67.6 
66.7 

16  INCHES 

UAX 

MIN 

71 
71 

71 
71 

71 
70 

70 
69 

70 
69 

69 
69 

69 
69 

69 
69 

69 
69 

70 
69 

70 
69 

69 
67 

67 
66 

67 
66 

66 
65 

65 
65 

66 
66 

66 
66 

66 
66 

66 
66 

66 
65 

66 
65 

65 
65 

65 
65 

64 
65 

64 
64 

64 
64 

64 
63 

64 
64 

65j 
641 

\ 

67.2 
60.7 

Slope  of  Ground:   Flat.   Soil  Type:   Loam.   Ground  Cover: 
to  a  Brown  Electronlk  Potentiometer, 


Kentucky  blue  grass.   Instrumentation:   Copper-Constantan  Thermocouples  connected 


S«e  Relsr«nc«  NoI«b  Following  StatioD  Iiuisx 
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TOTAL  PRECIPITATION 


NEW  JERSEY 
SEPTEMBER  1960 


Isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".   Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  particularly 
in  mountainous  areas. 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


NEW  JERSEY 
SEPTEMBER  1960 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".   Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  particularly 
in  mountainous  areas. 


STATION  INDEX 


STATION 

i 

i 

a 

U 

1 

< 

OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 

OBSERVER 

STATION 

COUNTY 

3 

U 

1 

OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 

OBSERVER 

COUNTY     g 

—- 

1 

I 

if 

1 

1 

1 

ii 

ALLEMOAte 

ATuwnC    CITY   MS    AP 

ATLAMTIC    CITY 

BASS    ■!«»    ST    FOREST 

0100   BERGEN                   !    ■ 
0911    ATLANTIC                    1 
032S    ATLANTIC                |     1 
03*4   CAMDEN                     i     2 
0926    BURLINGTON          ^     I 

41    02 
39    27 
99    29 
39    54 
99    3T 

74 
74 

74 

OS 

39 

26 

0* 

270 
58 

10 
90 
20 

MIO 

MID 
UP 

MID 

IIP 

, 

7P 

C    HJ 

BEBGEN    COUNTY    ENGINEERS 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

STATE    MARINA 

IRVIN    J.    NYGBEN 

H.J.    FORESTRY    SEBVICE 

MILLVILLE    FAA    AIRPORT 
MIL TOM 
MOORESTOWN 
MORRIS    PLAINS 
NEWARK    we   AIRPORT 

5981 

9769 
6026 

CUMBERLAND 
MORRIS 
BURLINGTON 
MORBIS 

"i 

39  58 

40  90 
40    42 

79  04 
74    32 

74    98 

74  30 
74    10 

70 
950 

55 
500 

11 

MIO 
MID 
MID 

MIO 

i; 

MIO 

C    HJ 

FED.    AVIATION    AGENCY 
JERSEY    CITY    WATER    WKS. 
H.    J.    WILLARO 

U.S.    WEATHER    BUBEAU 

8ELLE PLAIN 
•ELNAM 

ULVIPEKE 

'eERNAKOSVlLLE   2   E 
SLACKHELLS   HILLS 

0»«    CAPE    MAY 
0T21   tomOUTH 
0T29    MARREN 
079T    SOMERSET 
0«*7i SOMERSET 

10 

99    14 

40   10 
♦0   90 
*0   *l 
♦0   29 

T 
74 

92 

02 
09 
32 
39 

IB 
279 
240 

27 

5P 
5P 

5P 
8A 
9P 

7A 

" 

MRS.    ED    C.    HOFFMAN 
BELMAR    WATER    WORKS 
CLEMENT    MAUPT 
BEBNABDS    WATER    COMPANY 
HENRY    M.    MILLER 

NEW    BRUNSWICK    EXP    STA 

NEW    MILFORD 

NEWTOM 

OAK    RIDGE    BESEBYOIR 

OLOWICK 

6062    MIDDLESEX 
»1*6    BERGEN 
6177    SUSSEX 
6460    PASSAIC 
69*4|HUNTER0ON 

10 
ll 

40    28 

40  97 

41  03 
41  02 
40    40 

74  26 
74    02 

74  30 
74    45 

86 

12 

870 
260 

9P 

9P 

MIO 
BA 

BA 

GH 

c  ^ 

ARTHUR    H.    AHLOUIST 
HACKtNSACK    WATEB    CO. 
NEWTON    WTR.    *    SWR.COHM* 
NEWARK    WATER    OEPT, 
DAN   A.    COUGHLIN 

SOOItTO*!   2   SE 
eOUMO   BWOK   1   W 
;aRAHOIVII,LE 
BURLINCTOH 
CANlSrCAR   RESERVOIR 

OfOTlMORRlS 
0927! SOMERSET 
097B I  SUSSEX 
121iIbURLIM6T0M 
1M7   SUSSEX 

10 

40    94 

40  33 

41  09 

40  04 

41  07 

74 
74 
74 

74 

24 

49 
93 
30 

280 
20 

980 
12 

1040 

6P 

SA 

6P 
8A 

JERSEY    CITY    WATEB    WORKS 
AMERICAN    CYANAMID    CO. 
ALBERT    M.    DAVENPORT 
PUBLIC    SVC.    E>    +    G.    CO. 
NEWABK    WATER    DEPARTMENT 

i ORANGE 
'  PATERSON 
iPEMBERTON    3    E 
PHILLIPS8UR6 
IPHILLIPSBURG    BRIDGE 

6960  |ESSEX 
6779;PASSAIC 

6B43    BURLINGTON 
6974    WABBEN 
6979    WARREN 

40  47 
40    59 

39  58 

40  41 
40    42 

7*  14 
74  09 
7*  38 
79  12 
79     12 

140 
100 
60 
182 
196 

8A 
5P 

MIO 
SA 
9P 
3P 

C 

COUNTY    ENGINEER 

PHILIP    e.    MARUCCI 
SEWAGE    DISPOSAL    PLANT 
JOINT    TOLL    BRIDGE    COMM, 

CANOC    BROOK 

CANTOM 

CAPC    HAT    3    M 
CEDAR    OMVE 
CEHTERTOH 

193!    ESSEX                        !     • 

19*}   SALEM                         2 
1991    CAPE    MAY                \     1 
1*72    ESSEX                        ,     B 

1912    SALEM                       !    ft 

40   49 

39  3B 
98   96 

40  92 
39   91 

75 

74 

75 

21 
29 
97 
13 

10 

180 
20 
IT 

400 
80 

Z 

9A 
9P 

8A 

c 

COMMONWEALTH    WATEB    CO. 
6EBTRUDE    S.    WILLIS 
N.WEST    MA6NESITE    CO. 
J,    A,    PLUNKETT 
JOHN    HOPKINS    UNI. 

plainfielo 
princeton  water  works 

ridgefield 
Irincwooo 

7079:UNION 

7393 .UNION 
7945'bEBGEN 
7987 .PASSAIC 

10 
10 

40  36 
40  19 
40    36 

40  50 

41  08 

74  40 
74  15 
74  01 
74    16 

120 
90 
20 
80 

305 

ep 

MIO 

8P 
MID 
HID 
MID 
lOA 

'^H 

MRS    VIVIAN    SCHERER 
PRINCETON    WATER    CO. 
RAMHAY    VLY,    SWG.    AUTH, 
GEORGE    P.    KIOSTEN 
NO.    JERSEY    WTR.    SUPPLY 

CM*LOTTESUI»C 

OtATHAN 

CMATSWORTH 

CLAnow 

CLIRTON 

19f2   PASSAIC                    e      *1    09 
1990. MORRIS                          b|    «0    *4 
1998    BURLINGTON               1,     39    *9 
1708    GLOUCESTER          j     6      39    39 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  New  Jersey  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Office,  c/o 
General  Delivery,  Trenton,  New  Jersey  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  pes t  of f ice. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  included 
in  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  Indicated ,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  °F ,    precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  In  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65*  F, 

Evaporation  Is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.   Max  and  Mln  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours 
ending  at  time  of  observation . 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S .  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present  location.   Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based 
on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations ;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Dally  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on 
Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Stat  ion  Index  shows  observat  ion  times  in  local  standard 
time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FA A  stations ,   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G ,  H,  and  J  in  the  "Spec  ial"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables" ,  indicate  the 
following: 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G   "Soil  Temperature"  Table. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J   "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  Issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Dally  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Daily  Soil  Temperature"  Table, 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index. 

+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates . 

++   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  Is  not  equipped  with  automatic  wind  Instruments, 

*  Amount  Included  in  following  measurement ,  time  distribution  unknown . 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  If  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  Is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  E,S,T,  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U,  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  In  locations,  elevations,  exposure  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  In  the  publi- 
cation "Substation  History"  for  this  state.   That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D,  C,  for  15  cents.   Similar  Information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  Issue  of  Local 
Climatological  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2,50  per  year.   (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary),   Checks,  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Dociments,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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NEW  JERSEY  -  OCTOBER  1960 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   85°  on  the  16+  at  4  stations 
Lowest  Temperature:   22°  on  the  22nd  at  Layton  3  NW 

Greatest  Total  Precipitation:   3,86  inches  at  Mays  Landing 

Least  Total  Precipitation:   1.04  inches  at  Phillipsburg 

Greatest  One-Day  Precipitation:   2.23  inches  on  the  20th  at  Flemington 

1  NE 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:   Trace  at  19  stations 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:   None 


PREPARATION  AND  PUBLICATION  OF  THIS  BULLETIN 


Much  of  the  data  presented  in  this  publication  comes  from 
observations  taken  by  volunteer  cooperative  observers.   These 
observations  are  mailed  after  the  close  of  the  month  to  a 
Weather  Records  Processing  Center,  where  they  are  checked  for 
accuracy  and  completeness  and  placed  on  punch  cards.   These 
cards  are  used  to  prepare  copy  for  the  various  tables.   Print- 
ing and  mailing  is  done  at  the  National  Weather  Records  Center 
at  Asheville,  North  Carolina. 

The  various  steps  all  take  time.   Records  for  any  state  can 
not  be  checked  by  machine  until  nearly  all  of  them  for  that 
state  have  been  received.   Printing  can  not  be  done  until  all 
tables  and  the  text  for  an  issue  are  completed  and  assembled. 

Constant  effort  is  made  to  speed  up  publication  and  still  main- 
tain high  quality  of  the  data.   A  realistic  deadline  for  mail- 
ing the  printed  Climatological  Data  has  been  set  as  the  15th  of 
the  second  following  month  (45  days  after  the  end  of  the  month 
for  which  data  are  published).   If  any  recipient's  copy  is  un- 
duly delayed,  the  Director,  National  Weather  Records  Center, 
Asheville,  North  Carolina  should  be  advised. 
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1 
1 

DIVISION 

53.1 

-  1.5 

2.10 

-  1.21 

T 

SOUTHERN 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

AUDUBON 

BELLEPLAIN 

BURLINGTON 

CHATSWORTH 

66.6 
67.0 
67.5 
68.1 
68.3 

46,3 
44.9 
43.2 
45,3 
41.4 

56,5 
56.0 
55.4 
56.7 
54.9 

-  .1 

-  1,3 

84 
82 
79 

"2 
84 

15 

15 
15+ 
15 
15 

31 
32 
28 
35 
29 

26 
22 

22 
22 
26  + 

267 
284 
293 
255 
3J7 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 
4 
0 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

3.08 
2.90 
1.50 
3.01 
2.38 

.03 

-  2.14 

-  .31 

1.18 
1.45 
1.05 
1.40 
1.25 

28 
20 
20 
29 
20 

T 

T 

.0 

T 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
4 
3 

4 
4 

2 
2 

1 
2 

1 

2 

1 
1 
2 
1 

CLAYTON 
FREEHOLD 
HAMMONTON  2  NNE 
HIGHTSTOWN  1  N 
INDIAN  MILLS  2  W 

5*. 5 
65.8 
67.9 
65.8 
66.5 

44.5 
44.7 
43.6 
43.2 
40.9 

54.5 
55.3 
55.8 
54.5 
53.7 

-  .8 
,5 

-  1,5 

-  2.4 

79 
81 
85 
80 
83 

11 

14 

15 

15+ 

15 

28 
30 
31 
31 
27 

26 
26 
26 

26+ 
25+ 

318 
300 
287 
322 
347 

0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

2 

3 
2 
3 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

2.00 
1.81 
2.34 
3.08 
2.41 

-  1.71 

-  1.33 

-  .19 

-  .94 

1.04 
.78 
1.29 
1.13 
1.28 

29 
20 
20 

20 
20 

.0 
,0 
,0 
.0 

T 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
5 
3 
6 
5 

1 
1 
2 

2 
1 

1 
0 

1 
1 
1 

LAURELTON  1  E 

MILLVILLE 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MOORESTOWN 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

56.9 
65.7 
65.3 
66.4 

45.0 
45.1 
42.7 
44,0 

56.0 
55.9 
54.0 
55.2 

-  1.9 

-  1.0 

83 
81 
80 
80 

15 
15 
15 
15+ 

33 
31 
30 
31 

25  + 
21 
22 
22 

278 
284 
341 

300 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
2 
3 
2 

0 
0 

0 
0 

2.54 
2.19 
2.94 
1.84 

-  .06 

-  1.28 

1.00 
.89 

1.37 
.98 

20 
20 
20 
20 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

5 

5 
4 
4 

2 
2 
2 

1 

1 
0 
2 
0 

PEM8ERT0N  3  E 

SHILOH 

TOMS  RIVER 

TRENTON  WB  CITY           R 

TUCKERTON 

67.6 
67.0 
66.2 
65.0 
67.6 

41.7 
45,7 
41,1 
46.  B 
42.7 

54.7 
55.9 
53.7 
55.9 
55,2 

-  2.3 

-  ,4 

-  -2 

82 
83 
78 
80 
80 

15 

15 
14+ 
15+ 
15+ 

28 
31 
26 
36 

27 

22 
25 
22 
26 
23 

318 
252 

346 
285 
300 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
1 
4 
0 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

2,32 

1.83 
3.20 
2.25 
2.45 

-  .90 

-  1.29 

-  .40 

1.06 
.80 
1.47 
1.00 
1.20 

20 
29 
29 
20 
20 

.0 

.0 

.0 

T 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

4 
5 

7 
4 

1 

2 

2 

1 
2 

1 
0 
2 

1 

1 

HOODSTOWN 

57. 3M 

44.  4H 

55. 9M 

SO 

15 

28 

26 

282 

0 

0 

3 

0 

3.25 

2.05 

20 

T 

0 

5 

2 

1 

DIVISION 

55.3 

-  1.3 

2.47 

-   .80 

T 

COASTAL 

ATLANTIC  CITY              R 

CAPE  MAY  3  W 

LONG  BRANCH                R 

55.1 
57. OM 
64.8 

50.2 
51. IM 
45.7 

57.7 
59. IM 
55.8 

-  .3 

-  .4 

79 
75 
82 

11 

15+ 

15 

34 
36 
34 

26 
25 

26  + 

233 
201 
288 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

2.51 
2.65 
2.58 

-  .70 

-  .92 

1.11 
,77 
.78 

28 
28 
20 

.0 
.0 

0 
0 

4 
5 
6 

2 
3 
2 

1 
0 
0 

DIVISION 

57.5 

-   .5 

2.58 

-   .52 

.0 

See   Relerence   Notes   FoHowing    Station   Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


"« 

Day  of  Month 

Station 

g 

1    {    2        3 

4    1    S    1    6 

7    1    8    1    9 

10       U       12 

13       14       15 

16 

17  1   18 

19      20 

21 

22  1  23 

24 

25      28   1  27 

28  1 

29| 

30 

31 

ATLANTIC    CITY    we    AP 

3.08 

T 

.02 

.13    1,14 

,10 

.05 

7 

1.18 

.26 

~T 

.20    . 

ATLANTIC    CITY                             R 

2.51 

.02 

•07      ^76 

,14 

.08 

1.11 

.27 

.06    . 

AUDueON 

2.90 

T            .07 

7                        7 

•  20    U45 

7 

.09 

7 

•  19 

.83 

.07    . 

BASS    RIVER    ST    FOREST 

3.08 

.19    1.32 

.25 

.25 

1.07    . 

8£LLEPLAIN 

1.50' 

1.05 

•  20 

.25 

8ELMAR 

- 

.08 

.76 

- 

. 

. 

. 

, 

BELVIOERE 

1.36 

.18                   T 

.09 

7 

.90 

.02 

.04 

.04 

.05 

.04     . 

BERNARDSVILLE    2    E 

1.00 

.03 

.01 

•  89 

.19 

.08 

.05 

.13 

.02    . 

BLACKtfELLS    MILLS 

2.35 

.04 

«.50 

.21 

•  14 

.04 

.36 

.06 

BOONTON    2    SE 

1.66 

.08 

7 

.07 

•  02 

U02 

.16 

.07 

•  08 

•  04 

.12 

7          . 

BOUND    BROOK     1    W 

2.25 

7 

7 

7 

7 

1.66 

.23 

7           7 

.08 

7 

.28 

6RANCMVILLE 

2.38 

.19                   .02 

T 

.09 

•  20 

1.66 

.11 

.08 

7 

7 

.04 

7         . 

BURLINGTON 

3.01 

T 

7                        .02 

•  04 

.20    1.20 

7 

.02 

7 

•  10 

1.40 

7 

.03    . 

CANISTEAR    RESERVOIR 

1.15 

.13                   T 

T 

.08 

•4 

.31 

.09 

7 

I 

7 

.04 

CANOE    BROOK 

1.56 

T           T 

7 

.03 

•  It 

.95 

.15 

.12 

.02 

7 

.17 

.01 

7 

CANTON 

2.31 

.01 

.41 

.96 

•  05 

.88 

CAPE    MAY    3    W 

2.65 

.15                   .31 

.01 

•03      ^73 

.05 

.77 

.50 

.09 

.01    . 

CEDAR    GROVE 

1.65 

•  12 

.70 

.20 

.12 

.21 

.25 

.05    . 

CHARLOTTEBURG 

I. 51 

.10 

.07 

.98 

.16 

•  07 

•  01 

.10 

.02    . 

CHATHAM 

1.28 

T 

7 

7 

•  12 

.86 

.15 

7 

T 

7 

.15 

7         . 

CHATSWORTH 

2.3« 

.03 

7 

.06 

.28 

•19    1.25 

•  06 

.09 

.40 

.03    . 

CLAYTON 

2.00 

.09 

.10 

7 

.03      .16 

.17 

.15 

1.04 

7 

.24    . 

CLINTON 

1.38 

.08 

.03 

.09      .92 

T 

.24 

.02    . 

ELIZABETH 

2.7» 

.01 

•23    1^90 

.01 

.15 

•  02 

.01 

.38 

.03    . 

ELIZABETHPORT 

2.06 

-.01 

■  04 

.22    1.10 

7 

.14 

.16 

.24 

.15    . 

ESSEX    FELLS    SERV    BLDG 

1.57 

•  10 

1.03 

.20 

.24    . 

FLEMINGTON     1    N£ 

3.08 

.05                   T 

.05 

.19    2.23 

.03 

.15 

7 

.04 

.31 

.03    . 

FORTESCUE 

l.«0 

•  32 

.70 

.20 

.12 

.06 

FREEHOLD 

1.81 

I 

T 

•  15 

•  02 

.17      .78 

.01 

.14 

.03 

.42 

•  09    • 

GREENWOOD    LAKE 

1.89 

.10                   T 

.12 

•  20 

.95 

.26 

.10 

•  02 

•  10 

•  04    • 

HAMMONTON    2    NNE 

2.36 

•  01 

.06 

1.29 

.19 

.07 

•  67 

.03 

•  02    • 

HIGH    POINT    PARK 

2.16 

.23 

.03 

.09 

.12 

1.50 

.14 

7 

•  01 

.03 

•  01    • 

HiGHTSTOWN     1    N 

3.08 

.20 

•  09 

.59 

•28    1^13 

.02 

.21 

•  03 

.47 

•  06    • 

INDIAN    MILLS    2    W 

2.«1 

.02 

.03 

•  02 

.28    1^28 

7           .10 

T 

.28 

•  35 

•  05    . 

IRVINGTON 

2.39 

.02 

•32    1^46 

7 

.10 

.20 

•  10 

•  19    • 

JERSEY    CITY 

3.46 

T 

.06 

•  64 

U67 

7 

.23 

T 

.20 

•  28 

•  36    • 

LAMBERTVILLE 

2.28 

.01 

•  03 

•  30 

•  10    U20 

.02 

.05 

•  01 

7 

.54 

•  02    . 

LAURELTON    1     E 

RECORD  MISSING 

LAYTON    3    NW 

2.11      .27                   .01 

•  04 

•  27 

.03    1.35 

.03 

7 

.09 

.02    , 

LITTLE    FALLS    1     E 

1.27      .06 

.03 

7 

,65 

.16 

.07 

•  06 

.04 

.20 

•  02    • 

LONG    BRANCH                                  R 

2.58, 

7 

•  28 

,32      ,78 

.02 

.08 

.51 

.41 

•  18    . 

LONG    VALLEY 

1.52' 

.18 

1.02 

.08 

.02 

.12 

•  10    • 

MACOPIN    INTAKE 

1.5<. 

.09 

.07 

1.04 

.05 

.11 

•  03 

.02 

.11 

,02    , 

MAHWAH 

1.83 

.06 

.10 

•  20 

.88 

.23 

.16 

.05 

.12 

.03    . 

MANVILLE 

2.29 

.05 

.10    1.70 

.10 

.13 

.16 

.05    . 

MAYS    LANDING 

3.86 

.02 

.03 

•  17 

.22    1.28 

.02 

.32 

1.35 

.20 

.25    . 

MIDLAND    PARK 

1.82 

.09 

•  23 

•29      ^82 

.01 

.09 

.10 

.07 

.12    . 

MILLVILLE 

2.56 

.03 

.03 

•  02 

.29    1^00 

.12 

.04 

.05 

.75 

.10 

.11    • 

MILLVILLE    FAA    AIRPORT 

2.19 

.02 

7 

7 

.31       .88 

.15 

.02 

.04 

.57 

.06 

.14    . 

MILTON 

1.67 

.17 

•  10 

1.11 

.15 

.11 

.03    . 

MOORESTOWN 

2.96 

7 

.03 

1.37 

.21 

.14 

7 

1.10 

.08 

•  01    . 

MORRIS    PLAINS 

1.68 

.07                   T 

7 

•  05 

7 

1.13 

.12 

.07 

.04      7 

.02 

.15 

.03 

7 

NEWARK    WB    AIRPORT                  R 

2.79 

.03 

•  18 

.26    1.76 

7 

.13 

7                        .01 

.18 

.14 

.10    . 

NEW    BRUNSWICK    EXP    STA 

1.84 

•  07 

•  03 

•18      .98 

7 

.12 

.01 

.43 

•  02   • 

NEW    MILFORD 

1.62 

.02 

•  54 

•28      ^52 

.08 

.06 

.12 

NEWTON 

2.03      .14 

7 

•  02 

7 

1^67 

.09 

.02 

.04 

7 

.05 

7 

7         • 

OAK    RIDGE    RESERVOIR 

1.80 

.22 

.04 

.13 

U02 

.12 

.09 

.11 

.03 

•  04    . 

OLDWICK 

1.41 

.04 

7 

.05 

7 

•  86 

.11 

•  09 

7 

.25 

.01 

7         . 

ORANGE 

2.28 

.06 

•  44 

U29 

.08 

.41     . 

PATERSON 

2.31 

.24 

.12 

•  58 

.69 

,11 

.08 

•  04 

.02 

.22 

.01 

PEMBERTON    3    E 

2.32 

.04 

.02 

.40    1.06 

.17 

.14 

.46 

.03    . 

PHILLIPSeURG 

1.04 

.59 

7            .28 

7 

7 

.17    . 

PHILLIPSBURG    BRIDGE 

1.08 

.25      T 

.02 

.04 

.63 

,02 

.04 

•  03 

.Oi 

.03    . 

PLAINFIELO 

2.89 

.03 

•         2.31 

7 

•  U 

7 

.39 

.05    . 

PRINCETON    WATER    WORKS 

2.40 

T 

•  75 

.14      .87 

•  01 

•  07 

T 

.29 

.15 

.12    . 

RAHWAY 

1.74 

T 

7 

.19    1.02 

T 

.10 

7 

•  10 

•  19 

.14     . 

RIDGEFIELD 

RECORD  MISSING 

RINGWOOD 

1.39 

.07      T 

7 

.03 

7 

.95 

.07 

.07 

7 

.15 

.05    I 

SCHOOLEYS    MOUNTAIN 

RECORD  MISSING 

SMILOH 

1.83 

7 

7 

.12      .74 

.02 

.04 

7 

•  11 

.80 

7 

SOMERVILLE 

2.24      .02 

•  03 

.09    1,75 

.03 

.05 

•  27 

T        . 

SPLIT    ROCK    POND 

2.08 

.10 

1,70 

.10 

.09 

•  07 

.02 

SUSSEX 

2.79      .07                   ,01 

7 

.06 

.39 

1.93 

.22 

.06 

.01       7 

.04 

7        '. 

TOMS    RIVER 

3.20 

•  10 

.02 

.15    1.25 

.12 

.07 

.02 

1.47 

TRENTON    WB    CITY                       R 

2.25 

.06 

T 

•  16 

.11    1.00 

.10 

.01 

.39 

.32 

.10    • 

TUCKERTON 

2.45 

.10    1.20 

.20 

.95 

WANAOUE    RAYMOND    DAM 

1.24 

T 

.04 

.96 

.09 

.06 

7 

.09 

T        • 

WEHTSVILLE 

2.25 

.05      7           T 

7           7 

.11 

1.11 

,23 

.09 

.03 

.60 

T 

•  03    . 

WeSTFIELD 

-           -           _ 

-        _        — 

_            _            _ 

- 

-            _ 

_ 

- 

- 

- 

—           _           - 

- 

>• 

- 

—         • 

WEST    WHARTOf* 

1.51 

.18 

.09 

.03 

.76 

.16 

.11 

•  05 

.02 

.10 

7 

•  01    . 

WOOOCLIFF    LAKE 

1.79 

.10 

•  40 

.27      .73 

.07 

.06 

.12 

•  04    • 

WOODS TOWN 

3.25                               T 

T 

.04                  7 

.06 

7 

.15    2.05 

.04 

.18 

.02 

.15 

.56 

7         • 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  dixection 

Wind 
m. 

speed 

p.h. 

Relative    humidity  averages  - 
percent 

Number  oi  days  with  precipitation 

ill 
.2  as 

5  0 

Hi 
III 

Station 

Ill 
HI 

•a 

< 

1   -1 

g       1 

a    1 

_  a 

II 

OH 

o. 

OH 
o  n 

o. 
OH 

I 

g 
1 

3 

3 

i 

I 

§1 

f2 

ATLAlfTIC   CITY  WB   AIRPORT 

NNW 

13 

12.6 

41 

WHW 

24 

83 

84 

53 

71 

3 

2 

4 

0 

2 

0 

11 

59 

5.8 

ATUUmC  CITY 

- 

- 

11.1 

35 

WSW 

24 

- 

- 

- 

- 

- 

* 

^ 

1 

1 

0 

- 

- 

LONG  BRANCB 

HW             11 

12.0 

39 

NE 

28 

- 

82 

66Ct 

64 

1 

2             4 

2 

0 

0 

9 

59 

5.5 

NEWARK   WB  AIRPORT 

SW             12 

9.2 

28++ 

WWW 

25 

71 

75 

48 

59 

2 

2             6 

0 

1 

0 

11 

- 

5.9 

TRENTON   WB  CITY 

- 

B.2 

30 

w 

24 

- 

- 

- 

- 

2 

2             6 

0 

1 

0 

11 

65 

5.4 

Zi   12:00    Noon 

1 1 

! 

«  loUowIng  StaUon 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
OCTOBER  1960 


Day  Of  Month 

« 

Slation 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

ir 

u 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

2S 

29 

30 

31 

S 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

MAX 
MIN 

ft 
46 

67 
44 

71 
52 

66 
46 

68 

40 

74 
56 

66 
48 

66 
42 

71 
52 

78 
49 

79 
53 

70 
47 

74 
43 

79 
53 

84 
58 

76 

57 

72 

64 

74 
52 

68 

53 

68 

42 

62 

34 

68 
33 

50 
37 

59 
38 

57 
40 

57 
31 

62 
38 

59 

50 

52 

48 

57 
49 

59 

60 

66.6 
46.3 

ATLANTIC  CITY 

MAX 

MIN 

63 
52 

65 
50 

72 
54 

66 
50 

66 
50 

75 
56 

66 
50 

63 

47 

70 
53 

76 
51 

79 
56 

71 
55 

68 

50 

72 
62 

72 
63 

71 
63 

72 
55 

69 
55 

58 
58 

67 
43 

52 
36 

65 

41 

51 
46 

51 
36 

66 

40 

57 
34 

57 
45 

58 
52 

55 
60 

55 
51 

58 
51 

66.1 
50.2 

AUDUBON 

MAX 
MIN 

6* 

70 
40 

71 
55 

65 
42 

71 
42 

73 
51 

66 
42 

70 
38 

72 
48 

77 
42 

81 
50 

70 
50 

76 
43 

80 
50 

82 
69 

78 
50 

73 
54 

72 
47 

69 

47 

69 
46 

55 
37 

68 
32 

69 

37 

54 
35 

58 

38 

59 

33 

58 

41 

60 
49 

66 
45 

56 
49 

57 
47 

57.0 
44.9 

8ELLEPLAIN 

MAX 
MIN 

73 
55 

69 
38 

69 
58 

69 
45 

72 

37 

74 
60 

72 
46 

66 
35 

72 
50 

77 
42 

78 
46 

78 
38 

75 
38 

79 
46 

79 
46 

74 
49 

73 
53 

75 
48 

73 
43 

70 
54 

55 
29 

58 
28 

58 
32 

59 
42 

57 
36 

58 

30 

69 
36 

55 

51 

62 

47 

57 
47 

58 
46 

67.5 
43.2 

8ELVIDERE 

MAX 
MIN 

73 
♦* 

63 
35 

67 
47 

63 
35 

62 

38 

68 
49 

66 
36 

57 
34 

73 
37 

76 
37 

79 
45 

72 
42 

73 
36 

70 
43 

SO 
43 

72 
49 

74 
43 

71 
35 

69 
38 

57 
34 

55 

28 

57 
29 

54 
29 

52 
39 

52 
34 

57 
27 

58 
34 

58 
35 

63 

46 

53 

43 

54 
44 

65.4 
38.3 

BOONTON  2  SE 

MAX 

MIN 

79 
48 

61 
35 

62 
39 

66 

38 

64 

37 

69 

38 

70 
38 

65 

34 

70 
36 

75 

40 

76 
46 

77 
45 

67 
36 

74 
37 

75 
43 

81 
53 

73 
46 

73 
47 

57 
38 

65 
46 

58 

30 

52 
28 

55 

30 

57 

31 

49 
38 

46 
35 

65 
38 

68 

40 

57 
45 

52 
46 

58 
46 

65.3 
39.5 

BURLINGTON 

MAX 
MIN 

76 
45 

70 
43 

73 
54 

66 
45 

72 
42 

73 
44 

69 
45 

71 
42 

75 
45 

78 
45 

81 
45 

78 
50 

76 
43 

81 
49 

82 
56 

78 
59 

74 
55 

73 
48 

69 

50 

69 

49 

56 
37 

58 

35 

58 
37 

55 

38 

56 
39 

58 

37 

58 
39 

57 
50 

56 

44 

58 

47 

57 
48 

68.1 
45.3 

CANOE  BROOK 

MAX 
MIN 

80 
48 

63 
37 

57 
44 

68 
37 

64 

41 

70 
42 

74 

37 

65 
34 

70 
37 

74 
38 

74 
42 

73 
42 

78 
35 

74 
39 

79 
47 

84 
53 

75 
47 

71 
40 

58 
36 

67 
46 

59 
29 

54 
27 

57 
30 

58 
37 

48 
36 

47 
29 

61 
31 

59 
40 

66 
45 

61 
38 

57 
47 

66.3 
39.0 

CAPE  MAY  3  W 

MAX 
MIN 

75 
56 

68 
46 

71 
53 

73 

51 

72 
58 

65 
51 

64 
52 

73 
59 

75 
60 

75 
62 

71 
49 

73 
50 

76 
65 

74 
61 

74 
57 

70 
62 

72 
52 

59 

48 

62 

41 

58 
39 

62 
38 

61 

44 

56 
36 

57 
40 

60 
41 

59 
53 

56 
49 

69 
49 

62 

50 

67.0 
51.1 

CHARLOTTEBURG 

MAX 
MIN 

77 
45 

58 
SI 

64 
33 

65 
36 

62 

33 

66 

33 

69 
40 

63 
39 

70 
38 

72 
39 

73 
42 

77 

47 

66 
32 

72 
33 

75 
41 

80 
49 

74 
46 

70 
42 

64 
34 

64 

42 

56 
32 

54 

30 

66 
26 

54 
31 

47 
34 

46 

34 

62 
35 

60 
36 

57 
37 

60 
43 

58 
44 

64.2 
37.3 

CHATSWORTM 

MAX 
MIN 

77 
47 

70 
39 

72 
53 

69 
39 

71 
37 

74 
41 

71 
37 

71 
33 

73 
44 

78 
38 

79 
47 

71 
43 

75 
39 

82 

45 

84 
53 

81 
59 

76 
51 

74 
46 

71 
46 

69 
52 

65 

30 

59 
29 

58 

31 

55 
31 

55 

30 

59 
29 

69 
34 

59 

40 

54 
49 

57 
45 

56 
46 

58.3 
41.4 

CLAYTON 

MAX 
MIN 

70 
49 

67 

43 

69 
55 

65 
41 

69 
42 

70 
52 

65 
46 

65 

38 

69 

42 

75 
40 

79 

50 

68 
42 

72 
48 

74 
51 

78 
57 

74 
55 

70 
43 

71 
42 

67 
50 

56 

56 

69 
31 

54 
35 

62 
38 

51 
36 

56 

40 

53 

28 

55 
38 

52 
41 

54 
50 

55 
48 

56 
55 

64.5 
44.5 

ELIZABETH 

MAX 

MIN 

73 
44 

70 
40 

74 
50 

66 
38 

72 
39 

78 
52 

69 
39 

74 
34 

76 
39 

80 
42 

81 
46 

73 
45 

77 
40 

82 
46 

83 
52 

78 
54 

75 

50 

74 
43 

68 
42 

68 
42 

57 
30 

60 
30 

58 
32 

54 

40 

53 
34 

64 
34 

50 
37 

68 
46 

60 
42 

61 
45 

56 

45 

68.8 

41.7 

ESSEX  FELLS  SERV  BLOG 

MAX 
MIN 

76 
50 

64 
38 

72 
39 

73 
38 

70 
40 

68 
39 

74 
46 

65 
48 

70 
47 

71 
39 

70 
37 

74 
43 

73 
40 

75 
44 

74 
48 

80 
50 

74 
49 

68 

46 

55 

44 

67 
45 

66 
38 

50 
32 

52 
39 

50 

40 

54 
41 

55 
38 

67 
40 

65 

44 

68 
49 

64 
49 

65 
49 

68.1 
42.9 

FLEMINGTON  1  NE 

MAX 
MIN 

69 

45 

66 
33 

69 
50 

67 
34 

71 
34 

75 
48 

64 
33 

71 
31 

75 
37 

76 
38 

80 
45 

75 
43 

76 
35 

78 
42 

84 
49 

81 
62 

71 
44 

68 
37 

53 
34 

58 

61 

53 
26 

57 
27 

55 

27 

52 

37 

49 
33 

61 
25 

58 
34 

57 
47 

58 
45 

58 
45 

63 

44 

66.4 
38.9 

FREEHOLD 

MAX 
MIN 

75 
46 

68 
40 

69 
54 

65 

40 

69 

43 

71 
51 

65 
42 

71 
38 

74 
44 

74 
46 

80 
61 

70 
48 

74 
43 

81 

50 

80 
55 

75 
67 

70 
63 

70 
46 

66 
49 

65 

50 

51 
32 

57 
32 

57 
36 

53 
42 

49 
35 

57 
30 

60 
38 

55 
51 

57 
46 

55 

48 

54 

47 

65.8 

44.7 

HAMMONTON  2  NNE 

MAX 

MIN 

72 

41 

69 
43 

78 
39 

71 
43 

67 
42 

73 
45 

76 
45 

67 
40 

69 
44 

71 
47 

78 
48 

79 
50 

70 
42 

77 
46 

82 
49 

85 

50 

77 
54 

72 
50 

74 
47 

70 
49 

60 
33 

54 
32 

50 

37 

59 
44 

51 
36 

58 

31 

58 
34 

60 
40 

50 
45 

53 
46 

55 
48 

67.9 
43.6 

HIGH  POINT  PARK 

MAX 

MIN 

76 
39 

55 
37 

59 
39 

64 
35 

60 
35 

64 
45 

61 
39 

60 
37 

68 
41 

70 
42 

71 
44 

74 
40 

55 

40 

70 
42 

75 
62 

78 
55 

74 
43 

69 
41 

62 
41 

50 
42 

50 
29 

47 
31 

52 
34 

48 
37 

46 

30 

40 
30 

60 
38 

60 
39 

54 
39 

66 

40 

54 
39 

61.0 
39.2 

HIGHTSTOWN  1  N 

MAX 
MIN 

72 
46 

69 
38 

69 
52 

64 
40 

69 

40 

71 
50 

65 
42 

70 
36 

75 
41 

75 
42 

79 

61 

72 
48 

74 
39 

80 
46 

80 
65 

76 
57 

70 
51 

69 

45 

65 

43 

67 
47 

52 
32 

57 
31 

58 
35 

53 
41 

51 
36 

58 
31 

60 
38 

55 
50 

57 
45 

55 

45 

54 
47 

55.8 
43.2 

INDIAN  MILLS  2  W 

MAX 
MIN 

67 
47 

69 
34 

70 
52 

66 

37 

71 
36 

74 
49 

65 
38 

70 
33 

72 
43 

77 
40 

79 
47 

70 
44 

76 
36 

81 
43 

83 
53 

77 
55 

71 
49 

72 

41 

67 
43 

68 

47 

52 
28 

69 
27 

58 

30 

55 

35 

55 
34 

67 
27 

58 
35 

58 
48 

52 
46 

66 
45 

55 
47 

66.5 
40.9 

JERSEY  CITY 

MAX 
MIN 

61 
47 

63 
42 

67 
51 

61 
45 

65 
45 

68 
52 

66 
49 

68 
45 

57 
48 

74 
50 

78 
56 

66 
52 

69 
47 

71 
56 

77 
61 

70 
61 

70 
55 

58 

61 

57 
48 

67 
42 

52 
37 

64 
37 

55 
46 

61 
38 

47 
39 

58 

37 

56 
44 

55 

49 

57 
43 

66 
47 

54 
46 

63.1 
47.3 

LAMBERTVILLE 

MAX 
MIN 

74 
45 

67 
36 

70 
50 

66 

37 

69 
39 

75 
54 

67 
37 

71 
35 

75 
39 

77 
41 

81 
45 

77 
41 

75 
38 

79 
45 

83 
62 

77 
54 

74 
50 

71 

41 

65 

40 

68 

61 

54 

30 

59 

30 

57 
33 

52 
38 

54 
35 

61 

30 

59 
37 

55 
47 

67 
45 

69 
38 

55 
46 

67.2 
41.3 

LAURELTON  I  E 

MAX 
MIN 

LAYTON  3  NW 

MAX 
MIN 

67 
45 

62 
34 

65 
44 

60 
34 

60 
33 

65 

43 

63 
43 

70 
33 

72 
40 

70 
44 

78 
42 

70 
34 

73 
37 

80 
61 

82 
50 

73 
48 

72 

40 

63 

37 

58 
33 

50 
42 

66 
29 

54 
22 

52 
26 

60 
35 

43 
35 

62 
32 

57 
32 

60 

30 

51 
42 

50 
35 

52 

44 

63.5 
37.7 

LITTLE  FALLS  1  E 

MAX 
MIN 

82 
48 

65 
38 

68 
49 

70 
38 

68 
40 

72 
44 

72 
40 

58 
37 

73 
39 

78 
41 

78 
46 

82 
47 

71 
38 

76 
44 

79 
46 

85 
55 

77 
50 

75 

44 

70 
40 

58 

51 

60 
33 

56 
31 

58 
31 

59 

40 

51 
36 

48 
33 

64 
38 

59 
43 

58 
45 

59 
46 

50 
47 

68.0 
41.9 

LONG  BRANCH 

MAX 
MIN 

60 

51 

65 
50 

68 

55 

62 
44 

65 
44 

73 
61 

66 

44 

69 

40 

70 
45 

75 
49 

78 
52 

55 
48 

68 

44 

74 
48 

82 
60 

75 
51 

72 
55 

70 
48 

68 
66 

68 

45 

51 
35 

57 
34 

65 
39 

58 
37 

60 
39 

57 
34 

52 
42 

67 
50 

56 

47 

56 
50 

56 
50 

64.8 
46.7 

LONG  VALLEY 

MAX 
MIN 

73 
41 

63 

30 

68 
46 

64 
36 

68 
32 

66 
42 

66 
34 

70 
35 

72 
34 

73 
36 

80 
42 

59 
38 

74 
31 

76 
38 

82 
48 

77 
46 

72 
46 

68 
35 

64 

37 

65 
32 

53 
25 

55 
24 

55 
34 

48 
28 

62 
25 

63 
38 

66 

40 

65 
41 

59 
42 

56 
41 

52 

44 

65.0 
36.9 

MILLVILLE 

MAX 
MIN 

77 
61 

63 
42 

67 
50 

70 
47 

66 
43 

70 
45 

74 
48 

65 
44 

65 
45 

70 
47 

77 
49 

79 
50 

70 
46 

76 
46 

81 
52 

83 
57 

76 
54 

71 
51 

74 
52 

70 
52 

61 
34 

54 
33 

68 
36 

60 
38 

52 
33 

67 
34 

67 
35 

59 
42 

60 
45 

64 
46 

50 
49 

66.9 

45.0 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

63 

44 

67 
40 

71 
49 

66 
44 

70 
41 

75 
55 

58 
44 

67 
41 

70 
48 

77 
47 

79 
53 

71 
47 

74 
43 

80 
49 

81 
56 

77 
68 

71 
55 

74 

50 

70 
51 

67 
40 

53 

31 

60 
32 

50 
36 

55 
39 

57 
41 

55 
34 

61 
39 

59 
48 

53 
47 

58 
48 

59 
49 

56.7 
46.1 

MOORESTOWN 

MAX 
MIN 

63 
42 

67 
38 

70 
45 

64 
40 

70 
39 

72 
48 

66 

40 

68 
38 

72 
45 

76 
44 

70 
52 

69 
45 

75 

40 

78 
48 

80 
60 

76 
60 

71 
53 

71 
44 

69 
46 

68 

40 

53 

31 

67 
30 

67 
33 

54 
35 

56 
37 

56 
31 

58 
39 

57 
44 

52 

45 

65 
45 

56 
46 

65.3 

42.7 

MORRIS  PLAINS 

MAX 
MIN 

79 
46 

34 

65 
47 

68 
39 

63 
36 

68 
40 

70 
35 

66 
36 

70 
37 

73 
40 

75 
44 

78 
42 

69 
35 

58 
43 

75 
44 

81 
52 

72 
46 

73 
45 

69 
36 

64 
48 

56 
28 

53 
27 

55 
28 

56 
31 

47 
35 

44 
32 

64 
35 

55 
41 

55 
43 

50 

44 

57 
45 

64.8 
39.1 

NEWARK  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

64 

50 

67 
45 

70 
53 

66 
47 

71 
46 

74 
50 

68 

46 

71 

43 

72 
47 

78 
51 

82 
54 

71 
S3 

72 

47 

78 

53 

86 
60 

75 
62 

74 
57 

70 
53 

69 
60 

69 
45 

53 
38 

57 
38 

59 
40 

55 
39 

48 
39 

60 
37 

60 
45 

58 
48 

61 

47 

68 
49 

56 
48 

66.8 

47.7 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

MAX 
MIN 

77 
47 

68 
41 

68 
53 

66 

41 

68 
41 

72 
53 

66 
40 

69 
36 

73 
42 

75 

47 

80 
50 

79 
47 

74 
41 

78 
47 

80 
66 

78 
58 

70 
54 

70 
46 

67 

44 

57 
51 

53 
32 

55 
31 

58 
33 

54 
41 

49 
35 

58 
33 

58 
38 

57 
48 

59 

44 

60 
47 

64 
47 

66.4 

44.0 

NEWTON 

MAX 
MIN 

78 
45 

59 
31 

63 
36 

66 
32 

63 
33 

67 
36 

64 
40 

60 
32 

64 
33 

73 
33 

74 
38 

78 
40 

67 
33 

72 
36 

75 
43 

80 
48 

71 

40 

72 
38 

56 

33 

64 
43 

53 
31 

49 
27 

54 
29 

54 
30 

45 
35 

44 
35 

60 
35 

64 
38 

52 

41 

59 
45 

57 
43 

63.1 
36.5 

PATERSON 

MAX 
MIN 

83 
47 

65 

40 

70 
43 

70 
41 

67 
41 

73 
46 

71 
44 

58 

40 

75 
45 

75 
48 

79 
49 

83 
49 

70 
43 

75 
48 

81 
51 

85 
57 

77 
51 

74 
45 

71 
47 

57 
48 

51 
38 

58 
33 

59 
34 

58 

43 

53 

36 

48 
35 

67 
34 

68 
46 

58 

44 

60 
45 

58 
46 

68.3 

43.7 

PEMBERTON  3  E 

MAX 
MIN 

70 
46 

70 
37 

74 
51 

68 
38 

71 
36 

76 
51 

68 
37 

72 
34 

74 
42 

79 
39 

80 
46 

72 
43 

76 
36 

80 
45 

82 
54 

77 
56 

73 
50 

74 
40 

70 
42 

52 
52 

55 
29 

60 
28 

58 
35 

53 
42 

67 

33 

58 
29 

60 
35 

58 
49 

56 
45 

57 

44 

56 

49 

67.6 
41.7 

PHILLIPSBURG 

MAX 
MIN 

79 
46 

65 
42 

67 
45 

67 
34 

70 
34 

71 
61 

70 
41 

71 
35 

74 
39 

75 
38 

80 
35 

80 
33 

76 
31 

80 
46 

83 
45 

83 
46 

77 
41 

72 

41 

57 
40 

57 
39 

56 
32 

59 
32 

68 
32 

56 

40 

55 

36 

59 
36 

58 
38 

57 
45 

59 
46 

63 
45 

62 
45 

68.2 
39.6 

plainfield 

MAX 
MIN 

66 
47 

69 
39 

72 
53 

64 
38 

71 
40 

74 
50 

67 
38 

72 
36 

75 
39 

78 

47 

82 

47 

72 
47 

75 
38 

79 
46 

83 
56 

72 
66 

76 
52 

73 
43 

57 

40 

67 
59 

57 
30 

59 

30 

57 
32 

52 

48 

48 
36 

61 
32 

60 

37 

55 
49 

51 
46 

60 
47 

56 
47 

57.1 
43.3 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
OCTOBER  1960 


Station 

Day  Of  Montli 

« 
0) 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

S 

> 
< 

RIDGEFIELO 

MAX 

MIN 

1 

SHILOH 

MAX 

MIN 

75 
50 

57 
41 

70 
57 

65 

46 

69 

44 

73 
55 

70 
49 

66 

42 

69 

54 

76 
50 

78 
52 

76 
53 

73 
45 

76 
52 

83 
54 

78 
56 

74 
54 

74 

49 

70 
50 

69 

54 

55 
33 

60 
35 

57 
37 

56 
44 

57 
37 

55 

31 

58 
40 

56 
47 

50 
45 

58 

45 

59 
47 

46.7 

SOMERVILLE 

MAX 
MIN 

72 
45 

67 
38 

69 

51 

66 
36 

69 
40 

74 
53 

65 

35 

70 
35 

73 
38 

74 
38 

79 
44 

72 
43 

72 
37 

76 

44 

61 
51 

75 
53 

70 
43 

69 

41 

64 

40 

66 
49 

54 
29 

56 

28 

56 
29 

51 
40 

48 
35 

60 
29 

59 
35 

56 

48 

60 
45 

59 
48 

54 

47 

65.7 
40.9 

SUSSEX 

MAX 
MIN 

78 
45 

57 
34 

65 
44 

62 
35 

62 
35 

67 
37 

66 
39 

69 
39 

71 
34 

70 
35 

71 
40 

75 
45 

64 
36 

70 
36 

75 
45 

60 
50 

70 
45 

68 

42 

62 

37 

63 
43 

54 
33 

48 
29 

56 

30 

55 
42 

47 
35 

43 
34 

60 
33 

54 
41 

57 
44 

59 

44 

57 
45 

63.1 
38.9 

TOMS  RIVER 

MAX 
MIN 

65 
46 

66 
36 

70 
52 

66 

37 

66 
35 

72 
34 

70 
36 

65 

34 

70 
41 

75 

38 

78 
44 

76 
41 

70 

78 
44 

77 
54 

73 
55 

74 
54 

72 
40 

65 
42 

64 
53 

54 
29 

60 
26 

54 
28 

54 
42 

52 
36 

63 
29 

62 
34 

60 
50 

58 

47 

57 
45 

65 
5* 

66.2 
41.1 

TRENTON  we  CITY 

MAX 
MIN 

60 
48 

67 
43 

68 
51 

62 

45 

68 
46 

72 
51 

64 
47 

66 
44 

74 
48 

75 
51 

80 
55 

69 

53 

74 
47 

78 
51 

80 
58 

75 
61 

70 
54 

68 
52 

69 
49 

67 
42 

51 
37 

57 
37 

57 
42 

52 

37 

52 
38 

58 
36 

56 
43 

55 
46 

58 
44 

54 
48 

56 
47 

65.0 
46.8 

TUCKERTON 

MAX 
MIN 

70 
40 

76 
35 

73 
57 

69 
41 

67 
36 

75 
54 

70 
42 

67 
36 

70 
44 

76 

44 

80 
52 

76 
47 

70 
37 

75 
44 

80 
54 

74 
53 

75 
54 

70 
47 

70 
44 

69 
52 

56 
30 

60 
28 

60 
27 

60 
39 

57 
35 

60 
29 

60 
33 

60 
50 

53 
48 

55 
46 

60 
46 

67.6 

42.7 

WOODSTOWN 

MAX 
MIN 

74 
50 

74 
39 

72 
55 

68 
43 

70 
41 

73 
52 

68 
41 

69 
39 

70 
47 

77 
44 

79 
42 

78 
46 

75 
42 

79 
47 

80 
56 

76 
59 

73 
54 



73 
43 

70 
53 

54 
32 

58 
32 

57 
36 

55 
44 

57 
36 

53 
28 

56 

43 

57 
49 

52 
46 

58 
46 

59 
4  7 

67.3 
44.4 

I 


EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day  of  month 

hi 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ATLANTIC  CITY  WB  AIRPORT 

EVAP 

.28 

.15 

.17 

.21 

.12 

.10 

.22 

.11 

.10 

.10 

.26 

.25 

.11 

.08 

.14 

.10 

.06 

.23 

.12 

.14 

.11 

WIND 

170 

60 

106 

104 

41 

78 

112 

41 

46 

57 

42 

40 

95 

38 

40 

39 

63 

78 

46 

169 

111 

_ 

_ 

- 

- 

- 

- 

_ 

- 

_ 

_ 

- 

MAX 

75 

73 

76 

68 

73 

74 

70 

70 

73 

76 

73 

74 

74 

80 

85 

78 

75 

76 

68 

65 

57 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

MIN 

53 

46 

61 

53 

47 

62 

50 

45 

54 

51 

53 

54 

48 

55 

61 

61 

58 

52 

54 

55 

32 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

CANOE  BROOK 

EVAP 

* 

* 

.35 

.10 

.06 

.08 

.05 

.05 

.09 

.12 

.07 

.14 

.09 

.09 

.07 

.07 

.05 

.04 

.14 

.03 

.08 

.05 

.02 

.08 

.09 

.01 

.04 

.02 

.03 

.04 

.08 

2.23 

WIND 

39 

40 

21 

33 

11 

29 

21 

38 

7 

8 

13 

28 

35 

12 

10 

11 

9 

12 

25 

37 

66 

19 

16 

33 

100 

77 

12 

19 

55 

62 

57 

955 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


station 

1 

Day  of  month 

• 

Depth 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STATION 

MAX 

MIN 

64 
57 

63 

54 

65 
59 

62 
53 

64 
52 

63 
56 

60 
52 

62 
49 

62 
51 

62 

52 

63 
53 

62 
53 

62 

50 

65 
53 

67 

57 

66 
59 

65 
57 

62 
53 

58 
51 

58 
51 

53 
45 

52 
43 

50 
42 

48 
43 

44 
41 

52 
39 

52 
46 

52 
50 

52 
49 

52 
47 

52 
50 

1  INCH 

S8.7 
50.7 

2  INCHES 

MAX 
MIN 

64 
60 

62 
58 

64 
60 

61 
56 

62 

55 

62 
58 

60 
55 

60 
53 

60 
54 

61 
54 

61 

55 

60 

55 

60 
51 

61 

55 

63 
57 

63 
59 

62 
58 

60 
55 

58 
52 

57 
53 

53 
49 

51 
46 

50 
45 

49 
45 

45 
44 

50 
41 

51 
47 

52 
51 

52 
50 

52 
49 

52 
SO 

57. 5 
52. 7 

4  INCHES 

MAX 

MIN 

64 
58 

62 
55 

63 
60 

60 
54 

62 
54 

62 
57 

59 
53 

60 
51 

60 
52 

60 
53 

61 
54 

60 
54 

60 
51 

62 
54 

64 
57 

64 
59 

62 
58 

60 
54 

58 
52 

57 
52 

52 
49 

51 
44 

50 
44 

49 
44 

45 
43 

50 
40 

52 
47 

52 
50 

52 
49 

52 
48 

52 
50 

57. 5 
51.7 

8  INCHES 

MAX 

MIN 

64 
62 

62 
60 

63 
61 

60 
59 

60 
58 

60 
59 

59 
57 

59 

55 

59 
56 

58 
56 

60 
57 

59 
57 

58 
55 

59 
56 

61 
58 

61 
60 

61 
59 

59 

57 

59 
55 

58 
56 

54 
52 

52 
50 

51 
48 

50 
48 

47 
46 

51 
44 

52 
49 

52 
51 

52 
51 

52 
SO 

52 
51 

57.0 
54.7 

12  INCHES 

MAX 
MIN 

64 
63 

62 
62 

62 
62 

61 
61 

61 
60 

61 
60 

60 
59 

59 
58 

59 
58 

59 
58 

59 
59 

59 
58 

59 
57 

59 
58 

60 
59 

61 
60 

60 
60 

60 
59 

59 

57 

59 
57 

57 
55 

55 
53 

52 
51 

52 
51 

49 
49 

52 
48 

52 
51 

53 
52 

53 
53 

S3 
52 

S3 
S3 

57.7 
56.7 

16  INCHES 

MAX 

MIN 

64 
64 

63 
63 

62 
62 

62 
62 

62 

61 

61 
60 

60 
60 

59 
59 

59 
59 

59 
59 

59 
59 

59 
58 

59 

57 

58 
58 

59 
59 

60 
59 

60 
60 

60 
59 

59 
58 

59 
58 

58 
56 

56 
54 

54 
53 

54 
53 

51 
50 

52 
50 

53 
52 

53 
53 

S3 
53 

53 
S3 

54 
53 

S8.0 
57.3 

Slope  of  Ground:   Flat.   Soil  Type:   Loam.   Ground  Cover:   Kentucky  bluegrass.   lostrumentatlon:   Copper-constantan  Thermocouples  connected 
to  a  Brown  Electronlk  Potentiometer. 


See  Hetereoce  Notes  Following  SUtioo   Index 
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TOTAL  PRECIPITATION 


NEW  JERSEY 
OCTOBER  1960 


PocODO  2  N,    Pa. 


-9-        t 

Stroudsburg.    P>. 


.^ 


\ 


HatkBoraB.    Pa. Q 


V^^M^rtriifvllle,    NY. 


NEW  JERSEY 


STATUTE  MILES 


Greenwood  Lake 
/  O  ^u'fern  ««t«r  Worka,  N. 

O/'  Rlngwood'^^  -O 

,'   Charlotteburg  Wanaque  Ra/nond  Dam    ^^ 
Oak  Ridge  Res  q  '  ^         O  V  ^  WoodcUff  LaJ 

,/  O       *^-^      '  Allendale   • 


75TB  USRIDIAN  TIUB  ZOMB 


Macopli 

O 

Split  Rock  Pond       i  / 

/  Patersc 

Little  Falls  I  E  H^f^ 


pin  Intake   ^[^^      Q  Hldlaod  Parkj 
\    '"""^'^  New  Mllfordi 


•  D   WB   AP,    Pa,  <%  ^-' 

@  PhlUljaborg      y- 


Ivhi-'m    Lehigh    U, 


)  \  J  sb^^yif 

/»'        I  r  Moms   Plains   1    »  /        Cedar  Grove  r     Kia«ileld 

Belvldere  ,  -O-  / -»•  ^^^^^^-O-   / 

,/  M/^n-^l  l         Essex   Fells   Servlca^ffl^  -"""^l^ 

X  Lo»,  v.u.,  NORTH  ,'        jf^   i     (     fc 

/    V  O  Canoe   Br,  ok  yoJ.oge  /  ■~-V.'  /|    ^ 

/\ ^'\  -A-    ^r  (       Jersey  City 

~-^  -—'  V        Ch.tba.O^Xlr.lng-.on-^/        O-U 

^Bern.rdsv.lle'^.      3pr^W^»-9,_  U  ^^„. 


/ 


I  KY    Central    Pk ,    N.    Y. 


ork   WB  City ,    N,    y, 


UjKewark  «B  AP 


Plainf teld      Westfield 


Bound   Brook    1    W 

ooV 

lUe     V 


lantlc   City 


STATION    LEGEND 
O      •       »     PrtcipilQtion    only 
O  Prtcipilalion,   sforog» 

O    -♦-     -O-     Prtcipitotion    omS    Ttrnp^rofurt 
■i>    -^     -^    Ptfcipitation,    Tamperotura   ond  Evoporctioi 

T/p»  of  gogt:        O     Non-racofding; 

#    Rtcerding ;         9     8ofh  t/pvs 

Doubl*  circle  combinations  indicoft   tht    Qvoilobilily    of 

mer0   dtfoilod  meteorological  data 


USCOKll-WB-AshevjUe.    N.    C.    ---   6/60 


Isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will 
be  available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".   Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation, 
particularly  in  mountainous  areas. 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


NEW  JERSEY 
OCTOBER  1960 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will 
be  available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".   Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  particu- 
larly in  mountainous  areas. 
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STATION  INDEX 


STATION 


SELLCPLAIH 
SELMAft 
BELVIDERE 
SERNARDSVILLE    I    E 
6LACKHELLS    MILLS 


eOOM 


OH  ; 


eOUMO   9ROOK 


MISTEAI 


RE  Si 


CANOE    BROOK 

CAHTO*! 

CAPE   »<AT    3    M 

CEOAH    G«0WE 

CENTEftTON 

CMAHLOTTeeuHG 


ELIZABETH 
ELIiABETHPOfiT 
ESSEX   FELLS   SER' 
FLENIMGTON    I    HE 
FOBTESCue 

FREEHOLD 
{iLASSeOftO 
GREAT   MEADOWS   •> 
GREENMOOD   LAKE 
HACKENSACK 

HAMHOMTOM    ;    NNE 
HIGH    POIHT     PARK 
HlGHTSTONN     1     H 
mOIAN    HILLS     2     I 
IRVINGION 

JERSEY    CITY 
LAHBERTVILLE 
LAURELTOH    t    E 
LAfTOH    3    NM 
LITTLE    FALLS    1    I 

LOMG    SRAHCH 
LONG   VALLEY 
LUMBER TOH 
NACOPJN    IHTAKE 
MAHMAH 

HAHVILLE 
MARLSORO    SCS 
MAYS   LANDIHG 
NIOLANO    PARK 


'  0690  I  CAPE  MAY 
iOT21  MONMOUTH 
|0T29|MARREH 

SOMERSET 
SOMERSET 


l0«4- 

|090t! MORRIS 
I  0927    SOMERSET 
,0970    SUSSEX 

211    BURLINGTON. 

327. SUSSEX 

335  ESSEX 
3* >; SALEM 

J4I  CAPE  HAY 
*72  ESSEX 
SIZJSALEM 

)S2  PASSAIC 

590  MORRIS 
S9S  BURLINGTON 
TOfl  GLOUCESTER 
7*9  HUNTERDON 

A««  UNION 
'652  UNION 

768  ESSEX 
1029  HUNTERDON 

lOzi  CUMGERLAND 


35  SUSSEX 
51  HEHCER 
29  BURLINGTON 
ESSEX 


260 

339 i HUDSON 
635    HUNTERDON 
700    OCEAN 
735    SUSSEX 
SflT    PASSAIC 

'MONMOUTH 
I    MORRIS 

.'BURLINGTON 


75  05 
7*  32 
7*    35 


M 


«0 

4* 

40 

22 

40 

*1 

15 

»0 

53 

40 

IB 

40 

4fl 

39 

5B 

39  27 

40  59 
39    24. 


75    07 
74    55 

74    20 


OBSERVAHON 
TIME  AND 
TABLES 


BERGEN  COUNTY  ENGINEERS 

U.S.  HEATHER  BUREAU 

STATE  MARINA 

IRVIN  J.  NYGREN 

N.J.  FORESTRY  SERVICE 

MRS.  ED  C.  HOFFMAN 
BELMAR  WATER  WORKS 
CLEMENT  HAUPT 
BERNARDS  WATER  COMPANY 
HENRY  M.  MILLER 

JERSEY  CITY  WATER  WORKS 
AMERICAN  CVANAMIO  CO. 
ALBERT  M.  DAVENPORT 
PUBLIC  SVC.  E.  *    G.    CO. 
NEWARK  WATER  DEPARTMENT 


COMMONWEAL 
GERTRUDE  S.  WILL 
N.WEST  NACNESITE 
J.  A.  PLUNKETT 
JOHN  HOPKINS  UNI 


ER  CO. 


NEWARK  ■ 


iTER  I 


UNION  CO.  PARK  COMM. 
SEWAGE  TREATMENT  PLANT 
BOROUGH  ESSEX  FELLS 

DONALD  YOUNG 


FRANK  J.  MOREAU 
PROF.  J.  B.  SANGREE 
GAMMA  CHEMICAL  CORP. 
GEORGE  T.  WIGGINS 
BERGEN  COUNTY  ENGINEERS 

W.  HUBBARD  PARKHURST 
N.  J.  DEPT.OF  CONS. 
JAMES  R.  PICKERING 
EDWARD  ENTHISTLE 
JOINT  MEETING  GARAGE 

JERSEY  CITY  WATER  DEPT. 

E.  E.  CASE 

GEORGE    G.    WAODILL 

A.    M.    DEPUE 

PASSAIC    VLT.    HTR.    COHH. 


MLLIA 


TIN 


JR. 


THUR  8ARKMAN 
JAMES  LAWTON 
NEWARK  WATER  DEPT. 
ROBERT  G.  GLASGOW 

JOHN  L.  RADCLIFFE 
GEROW  BRILL 
ELMER  EARLE 
RIDGEWOOD  WATER  CO. 
L.  J.  GALLAHER 


MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MILTON 

HOORESTOWN 

MORRIS  PLAINS 

NEWARK  WB  AIRPORT 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

NEW  MILFORO 

NEWTON 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

OLOWICK 

ORANGE 
' PATERSON 
I PEHBERTON    3    E 

PHILLIPSBUHG 
I PH1LL1PSBUR6  BRIDGE 

I  PLAll 


SCHOOLEYS    MOUNTA 
SMILOH 
SOMERVILLE 
SPLIT    ROCK    PONB 
SPRINGFIELD 

SUSSEX 


HANAOUE  R« 

WATCHUNG 

WERTSVlLLf 


OBSERVATION 

TIME  AND 
TABLES 


CUMBERLAND 

MORRIS 

BURLINGTON 

MORRIS 

ESSEX 

MIDDLESEX 

BERGEN 

SUSSEX 

PASSAIC 

HUNTERDON 

ESSEX 

PASSAIC 

BURLINGTON 

WARREN 

WARREN 

UNION 


PASSAIC 

7e9fliMORRlS 
8051  I  CUMBERLAND 
8194|S0MEHSET 
8402  I  MORRIS 
8423    UNION 

9644  I  SUSSEX 
8816    OCEAN 

8858  WARREN 
8883  MERCER 
88991  OCEAN 


nat 


PASSAIC 

UNION 

HUNTERDON 

UNION 

MORRIS 


JERSEY    CITY    WATER    \ 

J.  WILLARD 
JAMES  C.  LONG 
.S.    WEATHER    BUREAl 

RTHUR  h.  AHLOUIST 
KACKENSACK  WATER  C( 
NEWTON  WTR.  *  SWR.< 
NEWARK  WATER  DEPT. 
A.    COUGHLIN 

COUNTY    ENGINEER 

J.    DEL    VECCHIO 
PHILIP    E.    MARUCCI 
SEWAGE    DISPOSAL     PLi 
IT    TOLL    BRIDGE    < 


MRS    \ 


VlAi 


SCHERER 


PRINCETON    t 


JOHN    VANSTONE 
EVERETT    DICKINSON 

HAVER 

JERSEY  CITY  0.  P.  W. 
I.  J.  OEPT.OF  CONS. 

RICE  B.  STANTON 
OMS  RIVER  WATER  CO. 

I.  J.  ERVET 

i.S.  HEATHER  BUREAU 

WALTER  T.  GANDEK 


RE' 

lER  SUPPLY  COMM. 
BONNIE  BURN  SANITAR 
ROBERT  M.  MANNERS 

ENGINEER 

POWER    •■    LIGHT    i 


1-COASTALi       2-OELAWARE,       3-eREAT   EGG  HARBOR.      A-MACKENSACK,      5-HUDSONi      6-MAUfiICE( 


8-PASSA I C ,      9-RAMWV  i 


1 1-ROCKAWAY 


REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  New  Jersey  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Office,  c/o 
General  Delivery,  Trenton,  New  Jersey  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  either  are  missing  or  wore  received  too  late  to  be  included 
in  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°  F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporatioii 
and  Wind"  Table.   Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours 
ending  at  time  of  observation. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present  location.   Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based 
on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet ,  or  ice  on  the  ground . 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  include 
snow  and  sleet .   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on 
Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard 
time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  foi  all  except  Weather  Bureau  and  FA A  stations.   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the 
following: 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes ,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G   "Soil  Temperature"  Table. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J   "Supplemental  Data"  Table, 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Dally  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry , 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-   No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Daily  Soil  Temperature"  Table, 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index. 

+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates . 

++   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

H  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  dally  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  E.S.T.  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,1 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure  etc . ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation "Substation  History"  for  this  state.   That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,] 
Washington  25,  D.  C.  for  15  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local 
Climatological  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary).   Checks,  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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NEW  JERSEY  -  NOVEMBER  1960 
TEMPERATURE  ANU  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   72°  on  the  16th  at  3  stations 
Lowest  Temperature:   13°  on  the  8th  at  Layton  3  NW 

Greatest  Total  Precipitation:   3.34  inches  at  Jersey  City 

Least  Total  Precipitation:   1.20  inches  at  High  Point  Park 

Greatest  One-Day  Precipitation:   1.53  inches  on  the  1st  at  Jersey  City 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:   Trace  at  5  stations 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:   None 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


On  November  29th  a  suspected  tornado 
passed  through  Branchburg  Township, 
Somerset  County,  with  considerable 
damage  reported  to  two  farms.   On  one 
farm  a  dairy  barn  was  destroyed,  re- 
sulting in  the  death  of  one  cow;  the 
farmhouse  was  unroofed.   A  barn  on 
the  other  farm  was  badly  damaged. 


Windows  were  blown  outward  from 
houses. 

Donald  V.  Dunlap 

Weather  Bureau  State  Climatologist 

c/o  General  Delivery 

Trenton,  New  Jersey 
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.98 

.09 

•31   .24 

LAURELTON  I  E 

RECORD  MISSING 

LAYTON  3  NW 

1.62 

.52        .02 

.03 

T 

.29       .04 

.35 

7 

T 

.07 

•23   .07 

LITTLE  FALLS  1  E 

1.86 

.04 

.20 

.74 

.11 

.03 

.02   .72 

LONG  BRANCH             R 

2.63 

.97 

.12 

T 

.03 

.70 

7 

.07 

•74 

LONG  VALLEY 

2.35 

.40 

.24 

.04 

.55 

.07 

1*09 

MACOPIN  INTAKE 

RECORD  MISSING 

MAHWAH 

2.93 

.71   .03 

7 

.08 

.79 

.12 

.08 

•09  1*07 

MANVILLE 

2.21 

.30       T 

,24 

7 

7 

1.12 

.09 

.90 

MAYS  LANDING 

1.99 

.50 

.15 

.15 

.49 

.10 

•  60 

MIDLAND  PARK 

2.62 

.53        .01 

,10 

.01 

.90 

.09 

•  98 

MILLVILLE 

1.73 

.15 

,17 

.69 

.02 

.70 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

1.64 

.11 

,17 

7         7 

.72 

.04 

.60 

MILTON 

2.82 

.20   .28 

.21 

.71 

.21 

.12 

.09  1.04 

MOORE STOWN 

2.89 

.45   .02   .14 

T 

.24 

.71 

.44 

.07   T 

.S2 

MORRIS  PLAINS 

2.78 

.56   .04   T 

7 

.19 

7 

.72 

.13 

7 

7     T 

T 

•04  1.10 

NEWARK  we  AIRPORT       R 

2.41 

.74        T 

,26 

.02 

.02 

,94 

7 

7 

.04 

7 

T     .39 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

3.33 

.50   .02   .05 

.04 

.78 

1,17 

T 

.19 

•     .62 

NEW  MILFORD 

2.36 

.96 

.10 

.02 

.80 

.04 

•  44 

NEWTON 

2.07 

.35   .05 

7 

.14 

7 

.58 

.12 

.02 

.11 

.01 

T     ^69 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

2.75 

.41   T 

.17 

.82 

.17 

.10 

•04  1.04 

OLDHICK 

2.77 

.41   T 

.26 

.03 

.70 

.21 

.09 

7    l^ll 

ORANGE 

3.10 

.85 

« 

1.55 

•  70 

PATEHSON 

2.88 

.66   .04 

.06 

1.10 

.01 

.01 

.03 

•03   .94 

PEMBERTON  3  E 

2.13 

.30   .01   .08 

.07 

.10 

.69 

.09 

.03   .80 

PHILLIPSBURG 

2.56 

.52   .03 

J 

.25 

1.08 

.48 

PHILLlPSeURG  BRIDGE 

2.54 

.50   ,02 

.25 

.98 

.10 

.06 

•  43 

PLAINFIELD 

2.48 

.50   .02   T 

.30 

7 

1.03 

7 

7 

.09 

•  98 

PRINCETON  WATER  WORKS 

2.37 

.19        .05 

.16 

7 

1.37 

.09 

7     ^99 

RAHWAT 

2.20 

.51 

.28 

.02 

7 

.98 

7 

.41 

RIOGEFIELD 

RECORO  HISSING 

RINGWOOD 

2.90 

.57   T 

.06 

.89 

7 

.06 

•03  1^29 

SCHOOLEVS  MOUNTAIN 

RECORD  MISSING 

SHILOH 

1.78 

.27   .01   .02 

.03 

.12 

7 

.63 

7 

.03 

•09   .98 

SOMERVILLE 

2.21 

.26 

.05 

.25 

1.06 

.04 

•33   .22 

SPLIT  ROCK  POND 

2.63 

.48   .05 

.01 

.19 

.80 

1.10 

SUSSEX 

1.56,   .32   .02 

.04 

.38 

.14 

7 

.05 

T     .61 

TOMS  RIVER 

2.40l   .95 

.20 

.62 

.09 

.98 

TRENTON  MB  CITY         R 

2.10   .23        .07 

.15 

7 

.02 

1.06 

T 

.06 

T     .91 

TUCKERTON 

2.651   .50 

.20 

.95 

.50 

.90 

WANAOUE  RAYMOND  DAM 

2.74   .52   .03 

T 

.06 

.75 

.06 

.05 

•03  1.24 

WERTSVILLE 

2.421   .39   .03   .05 

.20 

.01   7 

.95 

.13 

7 

.04   T 

7     .62 

WESTFIELD 

RECORD  MISSING 

WEST  WHARTON 

2.59   .38   T 

.17 

.71 

.12 

.04 

.06  1.13 

I 

WOODCLIFF  LAKE 

2.86  1.00 

.10 

.02 

.82 

.09 

.87 

WOODS TOWN 

2.51   .27        .09 

,04 

.14 

^ 

.93 

.04 

.92   .48 

J 
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DAILY  TEMPER ATXJRES 


NEW  JERSEY 
NOVEMBER    1960 


Da;  Of  Month 


Station 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 
ATLAMTIC  CITY 
AUDUBON 

BELLEPLAIN 

BELVIOERE 

BOONTON  2  SE 

BURLINGTON 

CANOE  BROOK 

CAPE  MAY  3  W 

CHARLOTTEBURG 

CHATSBORTH 

CLAYTON 

ELIZABETH 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

FLEMINGTON  1  NE 

FREEHOLD 

HAHHONTON  2  NNE 

HIGH  POINT  PARK 

HIGHTSTOWN  1  N 

INDIAN  HILLS  2  W 

JERSEY  CITY 

LAKBERTVILLE 

LAURELTON  1  E 

LAYTON  3  NW 

LITTLE  FALLS  I  E 

LONG  BRANCH 

LONG  VALLEY 

HILLVILLE 

NILLVILLE  FAA  AIRPORT 

HOORESTOWN 

MORRIS  PLAINS 

NEWARK  WB  AIRPORT 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

NEWTON 

PATERSON 

PEMBERTON  3  E 

PHILLIPSBURG 

PLAINFIELD 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


62    a    a 

50   44   43 


61   60   56 
52   47   44 


63   67   57 
54   40   42 


60   62   54 
50   34   35 


56   60 
47   36 


64   66 

45   43 


57   63   64 
48   35   35 


63 
51 

68 
38 

60 


62   65 
58   53 


55   60 
45   38 


64   67 
54   37 


61   65 

50   41 


64   64 
49   37 


64   63   62 


63   64 
51   35 


63   65 

53   43 


62   64   67 
56   43   43 


52   56   52 
39   38   34 


64   63 

54   41 


62   66   55 


60   60 
53   46 


61   65 
52   37 


60   59   53 
47   34   32 


58   55   48 
42   44   32 


58   55   49 

42   44   37 


60   53   51 
41   45   35 


61   52   45 


54  57 

44  40 

60  55   49 
44  45   38 

54  57   53 

39  33   33 

59  59   59 

47  43   42 

52  55   50 

40  42   31 

58  55 

40  42 

56  50   49 
44  43   29 

61  55   49 

39  37   30 

54  59 

47  49 

57  53   49 

42  41   32 

58  54   49 

40  43   33 

57  59   54 

40  44   35 

51  53 

34  34 

57  54 
40  42   33 

58  53   49 

40  42 

57  53 

41  40 

59  53 

43  39   31 


55   50   44 
39   38   32 


62  65  68 

48  38  49 

64  66  55 

55  44 

60  61 

48  30  31 


63   66   56 


63   65   56 


56   60   61 
46   36   37 


64   63   56 


63   64   59 

50   39   42 


53   60   58 


58   63   65 


63   67   58 
53   38   40 


62   63   60 
52   35   38 


63   63   67 
62   39   39 


43   49   60 
31   26   39 


44   49   68 
32   29   42 


43   49   57 
32   24   31 


44   46   47 
25   17   25 


45   42   45 
27   20   23 


44   49   67 
33   25   30 


23  18  18 

54  48  60 

37  32  45 

44  40  45 

26  16  17 

44  49  58 

27  19  28 


46   50   53 
25   20   26 


59   60   59 
26   22   29 


22   15   20 


42   49   56 
27   23   32 


32   26   30 


41   38   41 
20   18   26 


43   47   55 
28   21   30 


26   17   29 


41   46   50 
31   28   36 


43   48   55 
25   20   28 


58   60   54 


57   54   47 


58   52   42 
38   36   28 


62   63   66  !  57   61   65 
50   43   44   41   44 


60   64   49 
42   44   33 


58   53   49 
42   40   31 


53   58   52 
41   33   33 


60   55   46 
44   42   37 


57   55   47 
40   43   33 


51   55   50 
42   36   30 


60   63   55 


60   53   52 
36   40   34 


59   59   51 


59   53   48 
42   37   33 


43 

44 

13 

27 

45 

49 

21 

30 

50 

56 

25 

37 

42 

52 

14 

24 

44 

48 

26 

31 

47 

66 

23 

37 

48 

56 

21 

29 

42 

45 

17 

26 

50 

53 

28 

34 

47 

54 

23 

32 

25   17   24 


30   26   28 


50   59 
17   26 


48   51 
21   28 


26   20   27 


10   11   12   13   14   15  16   17   18   19   20   21   22   23   24 


60  49  65 

39   32   27 


59   49   53 
38   34   34 


57   48   53 
42   32   27 


52   49   52 
38   26   20 


55   49 
33   22 


57   49   54 
46   36   27 


52   54   60 
35   30   21 


41   33   27 


46   60   56 
36   24   24 


49 

61 

30 

25 

60 

53 

32 

20 

42 

50 

39   34   34 


56   50   56 
43   29   24 


50   58   54 
37   25   19 


52   57   52 
41   30   24 


59   45   55 
40   34   30 


36   28   20 


61   60   50 
40   32   27 


59   53   54 
39   29   25 


36   30   25 


49   54   48 
36   32   21 


56   50   64 
42   35   32 


66   53   53 
44   32   25 


36   29   20 


59   63   65 

27   35   43 


52   57 
35   42 


67   62   63 
20   28   37 


64   55 
24   27 


57   60   66 
28   28   28 


65   56   63 
23   31   37 


55 

51 

65 

69 

39 

31 

34 

40 

55 

48 

52 

55 

29 

20 

21 

26 

55 

54 

57 

65 

31 

22 

22 

31 

44 

50 

55 

62 

25 

25 

33 

40 

51 

58 

57 

67 

28 

33 

35 

32 

54 

50 

56 

60 

30 

28 

30 

37 

47 

54 

67 

64 

15 

18 

21 

30 

54 

52 

57 

63 

31 

28 

28 

38 

59 

61 

49 

58 

60 

62 

18 

24 

58 

58 

27 

34 

55 

60 

31 

40 

56 

62 

18 

28 

54 

56 

28 

33 

57 

64 

26 

35 

56 

60 

26 

37 

55 

54 

23 

31 

56 

64 

33 

41 

56 

62 

27 

36 

52 

55 

63 

29 

34 

42 

55 

57 

64 

23 

24 

34 

56 

67 

62 

23 

24 

32 

55 

57 

65 

23 

25 

33 

71   64   60 
52   44   35 


63   60   58 
55   46   43 


71   62   64 
48   38   34 


28   30   43 


55   52   63 

24   30   44 


54   62   63 
26   37   43 


68   64   65 


52   69   68 
37   41   48 


66   60   62 
24   33   40 


21   27   32 


62 

59 

68 

58 

59 

38 

43 

25 

29 

26 

63 

65 

57 

67 

55 

41 

45 

28 

33 

32 

72 

67 

63 

58 

68 

32 

61 

35 

35 

33 

65 

67 

57 

57 

57 

46 

61 

26 

29 

24 

68 

67 

61 

57 

57 

63 

54 

36 

47 

46 

64 

63 

66 

56 

54 

42 

46 

28 

28 

28 

70 

68 

61 

56 

68 

47 

42 

28 

31 

27 

69 

65 

61 

66 

56 

53 

41 

30 

41 

32 

69 

66 

61 

63 

60 

40 

34 

37 

34 

27 

60 

69 

60 

61 

63 

40 

45 

30 

31 

29 

68 

64 

60 

57 

57 

35 

48 

24 

30 

25 

69 

64 

59 

57 

57 

50 

46 

35 

37 

30 

67 

70 

60 

64 

57 

45 

54 

32 

38 

32 

61 

58 

59 

54 

52 

44 

38 

31 

32 

28 

69 

65 

69 

57 

55 

48 

60 

31 

36 

30 

70 

67 

61 

57 

58 

47 

39 

27 

36 

26 

67 

60 

53 

56 

56 

48 

44 

40 

40 

36 

68 

64 

62 

58 

58 

45 

47 

28 

32 

28 

62 

60 

41 

41 

67 

68 

45 

51 

72 

65 

53 

45 

63 

59 

41 

40 

65   70   60 
47   61   32 


69 

63 

50 

36 

70 

60 

48 

38 

62 

64 

35 

43 

70 

62 

49 

44 

58   57   59 
42   32   38 


68   68   60 
42   35   41 


57   68   61 
40   33   38 


69   67   58 
47   50   32 


66   63 
46   47 


56   60   60 
47   50   36 


55   68   68 
22   18   17 


56  55  59 

25  21  23 

63  63  56 

36  36  36 

56  57  60 
38  33  37 

57  57  60 
36  31  36 

56  55  65 

31  31  28 


58   61 
37   38 


57   56   58 

37   31   35 


57   55   54 
25   25   24 


55   60   57 
37   36   41 


71 

65 

62 

59 

58 

60 

54 

48 

30 

36 

27 

31 

61 

65 

60 

59 

58 

62 

41 

45 

28 

33 

28 

39 

68 

59 

59 

60 

59 

61 

42 

53 

28 

36 

29 

30 

65   56   63 

40   37   30 


68   56   61 
42   41   34 


66   55   52 
37   42   28 


25   26   27   28   29   30   31 


65   69   66   66   63 


38   33   29 


65   56   53 
31   44   36 


64   64   53 


64   64   50 
36   42   27 


60   67   56 
38   44   26 


69   61   58 
34   37   28 


34  41  26 

66  66  53 

30  39  19 

60  53  47 

46  38  34 

63  55  50 

29  36  21 


62   66   67 
38   38   27 


65   56   48 
40   42   35 


62   55   50 
25   30   19 


65   66 
41   28 


64   58   64 
34   38   28 


36  32  25 

60  61  53 

35  36  24 

64  56  50 

41  41  32 

63  68  52 

36  43  26 

57  60  61 

29  32  20 

57  65  57 

44  44  29 

66  55  63 

30  37  22 

63  69  53 
29  37  32 

64  55  50 

31  37  24 


65   57   58 
40   38   60 


56   60   62 
36   33   40 


51 

51 

57 

62 

19 

25 

22 

3* 

54 

48 

53 

56 

25 

27 

26 

28 

64 

55 

60 

64 

28 

37 

30 

40 

54 

49 

54 

58 

20 

25 

23 

27 

54 

55 

58 

64 

36 

40 

43 

51 

61 

48 

53 

56 

23 

25 

25 

25 

54 

57 

60 

66 

26 

32 

24 

38 

45 

55 

57 

60 

28   29   37 


56   60   65 
32   35   36 


57   59   68 
27   30   35 


57   55 
24   22 


55   58   66 
31   33   40 


56   66   60 
35   31   32 


60 

52 

55 

63 

54 

58 

28 

25 

36 

44 

38 

20 

63 

57 

64 

62 

68 

62 

30 

29 

40 

42 

61 

29 

55 

60 

65 

66 

68 

57 

29 

26 

41 

35 

52 

29 

52   57   62 
34   36   43 


54   60   66 
28   25   35 


63   68 
20   17 


52   66 
29   27 


54   58 
35   33 


52   57 
22   20 


52   55 
33   31 


53   58 
32   30 


54   68 
34   31 


49   53 
26   26 


56   60 
36   36 


63   58 
33   28 


47   61 
20   22 


52   54 
41   40 


55   60 
30   26 


54   59 
30   26 


56   65 
31   26 


62   60   45 
46   45   31 


65   68   49 
41   48   31 


62   60 
34   25 


63   61   62 

43   46   30 


64   70   58 
42   42   33 


62   65 
46   29 


59 
36 


63   62   61 
43   43   26 


65   68   62 
34   62   26 


65   63 
52   29 


68   62 
46   26 


60   69   60 
44   47   30 


59   65   62 
39   49   26 


61   69   62 

44   51   28 


66   67   68 
39   40   30 


67   69   42 
48   43   31 


62   66   68 
39   61   31 


67   61   66 
43   46   30 


60   63   41 
44   41   29 


66   65   50 
33   45   24 


69   65 
40   33 


68   66   45 
38   45   32 


64   68   37 


65   60   61 
39   46   28 


66 

44 

44 

31 

68 

64 

49 

28 

57 

61 

60   61   62 


66   70   62 
35   51   28 


64   64   63 
40   48   27 


63   66   49 

41   49   30 
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D 

AI 

LY 

T 

ZJ^ 

PE 

RJ 

LT 

UF 

lES 

NEW   JERSEY 

Contiziued 

NOVEMBER    1960 

Da;  Oi  Month 

!^ 

StaHon 

1        2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

li 

13 

u 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 

RIDQEFIELD 

MAX 

MIN 

SHILOH 

MAX 

61 

65 

57 

60 

55 

50 

43 

48 

58 

58 

50 

55 

57 

64 

64 

70 

65 

62 

58 

60 

61 

62 

66 

51 

56 

60 

66 

64 

64 

61 

58.6 

MIN 

56 

40 

42 

41 

41 

36 

34 

27 

34 

48 

30 

28 

28 

36 

42 

47 

50 

35 

39 

33 

40 

38 

45 

28 

37 

31 

43 

38 

48 

32 

38.2 

SOHERVILLE 

MAX 

62 

63 

54 

57 

52 

46 

42 

46 

51 

54 

48 

52 

55 

60 

63 

67 

65 

68 

58 

55 

58 

62 

53 

49 

62 

57 

65 

60 

64 

69 

56.2 

MIN 

S2 

35 

37 

42 

40 

31 

26 

18 

25 

44 

29 

21 

22 

31 

40 

45 

48 

26 

34 

27 

29 

29 

34 

22 

26 

23 

34 

38 

49 

29 

32.9 

SUSSEX 

MAX 

52 

58 

60 

52 

55 

51 

43 

40 

46 

46 

50 

49 

52 

56 

66 

65 

60 

57 

60 

55 

57 

59 

66 

56 

60 

64 

59 

68 

60 

62 

55.0 

MIN 

44 

3/ 

38 

40 

38 

32 

24 

17 

18 

32 

28 

22 

24 

29 

30 

42 

43 

27 

26 

29 

28 

26 

30 

22 

26 

25 

25 

43 

42 

27 

30.5 

TOMS   RIVER 

MAX 

65 

63 

68 

55 

55 

49 

45 

48 

58 

60 

50 

58 

60 

62 

62 

70 

68 

63 

57 

56 

62 

63 

55 

66 

57 

60 

6? 

60 

6? 

60 

58.7 

MIN 

5* 

4U 

40 

38 

43 

32 

26 

18 

28 

46 

35 

32 

34 

33 

38 

48 

50 

29 

38 

30 

32 

30 

39 

20 

21 

25 

40 

40 

50 

30 

35.3 

TREKTOH    WB    CITY 

MAX 

62 

63 

54 

57 

54 

46 

41 

46 

53 

56 

46 

52 

55 

62 

63 

69 

62 

60 

57 

56 

59 

63 

54 

50 

54 

59 

61 

62 

68 

40 

56.1 

51 

46 

45 

44 

41 

36 

33 

29 

37 

40 

36 

33 

34 

43 

47 

49 

44 

39 

43 

39 

41 

40 

38 

34 

38 

37 

43 

46 

40 

30 

39.8 

TUCKERTON 

MAX 

62 

65 

57 

60 

55 

60 

45 

48 

60 

60 

49 

55 

57 

60 

64 

72 

63 

68 

60 

69 

60 

62 

57 

48 

66 

60 

66 

64 

62 

61 

58.5 

MIN 

55 

42 

41 

40 

44 

34 

25 

20 

34 

49 

30 

22 

24 

30 

35 

52 

47 

27 

39 

30 

34 

30 

43 

25 

30 

26 

44 

36 

51 

29 

36.6 

WOODSTOWN 

MAX 

62 

66 

60 

60 

55 

50 

46 

47 

58 

59 

48 

53 

64 

66 

70 

67 

62 

59 

67 

60 

60 

51 

54 

59 

64 

66 

66 

62 

58.9 

MIN 

55 

38 

40 

42 

44 

36 

30 

21 

32 

44 

29 

25 

26 

39 

48 

47 

31 

36 

28 

32 

32 

23 

36 

29 

40 

38 

61 

31 

35.8 

EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CANOE   BROOK 

EVAP 
WIND 

.00 
23 

.01 
5 

.09 
21 

.07 

61 

.03 
56 

20 

33 

42 

20 

14 

26 

14 

10 

13 

7 

20 

39 

44 

13 

28 

7 

1 

24 

10 

29 

7 

22 

8 

24 

81 

722 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


station 

Day  of  month 

g. 

And 

A 

Depth 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

NEW   BRUNSWICK   EXP    STATION 

PLOT  *1 

1    INCH 

MAX 

57 

55 

51 

50 

50 

48 

43 

44 

46 

49 

46 

45 

45 

49 

51 

53 

51 

48 

49 

47 

47 

47 

48 

44 

45 

45 

50 

50 

54 

51 

48.6 

UIN 

54 

50 

46 

45 

46 

42 

40 

36 

38 

43 

39 

37 

37 

40 

44 

47 

44 

41 

43 

40 

41 

41 

40 

37 

39 

37 

41 

44 

49 

36 

42.0 

2    INCHES 

MAX 

56 

54 

51 

50 

49 

47 

45 

44 

45 

48 

46 

44 

44 

47 

49 

51 

51 

48 

48 

46 

47 

46 

48 

44 

45 

44 

47 

48 

51 

51 

47.8 

MIN 

54 

51 

48 

46 

47 

45 

43 

40 

40 

45 

40 

40 

40 

42 

44 

47 

46 

43 

44 

43 

43 

43 

42 

40 

40 

39 

42 

45 

48 

38 

43.6 

4    INCHES 

UAX 

56 

54 

51 

50 

49 

47 

44 

44 

45 

48 

46 

44 

44 

47 

49 

51 

51 

48 

48 

46 

46 

47 

48 

44 

45 

44 

48 

49 

52 

51 

47.9 

UIN 

54 

51 

47 

46 

46 

44 

42 

38 

40 

45 

42 

39 

38 

41 

44 

47 

45 

43 

44 

41 

42 

42 

42 

40 

40 

38 

42 

45 

48 

38 

43.2 

8    INCHES 

UAX 

55 

55 

53 

50 

50 

49 

46 

45 

45 

47 

46 

45 

45 

46 

48 

56 

50 

47 

47 

46 

46 

46 

47 

44 

45 

45 

47 

48 

SO 

fiO 

47.8 

UIN 

53 

53 

50 

49 

49 

48 

46 

43 

43 

46 

44 

43 

43 

43 

45 

48 

48 

46 

46 

45 

45 

44 

45 

43 

42 

42 

43 

46 

48 

43 

45.7 

12    INCHES 

UAX 

55 

54 

54 

51 

51 

50 

49 

46 

47 

47 

47 

46 

45 

46 

47 

50 

50 

49 

48 

47 

46 

46 

47 

46 

45 

45 

46 

47 

49 

50 

48.2 

UIN 

53 

54 

52 

51 

50 

50 

48 

46 

46 

47 

46 

45 

45 

45 

46 

48 

49 

48 

48 

47 

46 

46 

47 

45 

44 

44 

45 

46 

48 

46 

47.4 

16    INCHES 

UAX 

55 

54 

54 

52 

52 

51 

50 

48 

48 

48 

48 

47 

46 

46 

47 

49 

50 

49 

48 

48 

48 

48 

48 

47 

46 

45 

46 

47 

49 

49' 

48.8 

UIN 

53 

54 

53 

52 

51 

51 

49 

48 

47 

47 

47 

47 

46 

46 

47 

48 

49 

49 

48 

48 

47 

48 

47 

46 

45 

45 

45 

47 

48 

47 

48.2 

PLOT  »2 

1    INGE 

UAX 

59 

56 

51 

50 

48 

47 

42 

43 

45 

50 

47 

47 

47 

51 

53 

55 

52 

49 

50 

47 

48 

44 

47 

44 

46 

46 

53 

50 

56 

49 

49.3 

UIN 

»6 

45 

41 

40 

42 

37 

34 

32 

33 

39 

35 

33 

33 

38 

43 

45 

41 

37 

40 

35 

37 

37 

36 

33 

36 

33 

39 

43 

49 

33 

38.5 

2    INCHES 

UAX 

59 

54 

51 

SO 

48 

46 

41 

43 

45 

50 

47 

47 

47 

51 

53 

55 

52 

49 

50 

47 

48 

49 

47 

44 

46 

46 

53 

50 

56 

48 

49.1 

UIN 

S3 

45 

41 

40 

42 

37 

34 

32 

33 

39 

35 

33 

33 

38 

43 

45 

41 

37 

40 

35 

37 

37 

36 

33 

36 

33 

40 

43 

48 

33 

38.4 

4    INCHES 

UAX 

58 

54 

51 

50 

48 

46 

42 

42 

44 

49 

46 

45 

45 

49 

51 

54 

51 

48 

49 

46 

47 

48 

47 

43 

45 

45 

50 

49 

55 

49 

48.2 

UIN 

55 

47 

43 

41 

43 

39 

36 

33 

34 

41 

37 

35 

35 

39 

43 

45 

43 

39 

41 

36 

38 

38 

39 

35 

37 

35 

40 

43 

49 

35 

39.8 

8    INCHES 

UAX 

55 

54 

51 

49 

48 

46 

43 

41 

43 

47 

45 

44 

44 

46 

49 

51 

51 

47 

48 

45 

46 

46 

46 

42 

44 

43 

47 

48 

52 

48 

47.0 

UIN 

55 

51 

47 

45 

45 

44 

41 

38 

38 

45 

41 

40 

39 

41 

45 

47 

47 

43 

45 

41 

42 

42 

43 

40 

41 

38 

42 

45 

48 

39 

43.4 

Plot  #1  -  Slope  of  Ground:   Flat.   Soil  Type:   Loam.   Ground  Cover:   Kentucky  bluegrass.   Instrumentation:   Copper-Constantan  Thermocouples 
connected  to  a  Brown  Electronik  Potentiometer. 

Plot  02    -   Slope  of  Ground:   Flat.   Soil  Type:   Loam.   Ground  Cover:   Barren.   Instrumentation:   Brown  recording  Potentiometer  with  Copper- 
Constantan  Thermocouples. 


See  Refereace  Notes  FoUowLng  Statioa  Index 
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TOTAL  PRECIPITATION 


NEW  JERSEY 
NOVEMBER  1960 


O  Port    J«rvls,    N,    T. 


NEW  JERSEY 


STATUTE  MILES 


Truiqulllty  2 


Gre«D«ood  Like  1 

/  O  ^^_  ' 

/  O  ^3u"«rD  Water  Worka,    N 

O /'  Blngwooij^^^-O- 

C«nlBtear  Res  /         Q 

/>  /"""         -^ 

'      Cbarlotteburg  Wanaque    Rayaoad    Oaa        ^^ 
Rldg*  Res  Q  '     ^  {J    /  »Woodcllf7  Lake 

/I^ll'^o     ^'-^_(      Allendale   O   |  ^^"Q" 

/       °°      ""coplB  Intake  \^      Q  Midland  Par*-  - 

'       .  O  \    *■  ^\    New  Mllfor 


75TH  HSRIDIAN  TIHB  ZOMX 


Va-.balla  2  B.  H.  T. 
O 

Dobbs  Ferry,  N.  Y. 


Isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will 
be  available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".   Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation, 
particularly  in  mountainous  areas. 


AVERAGE  TEMPERATURE 


NEW  JERSEY 
NOVEMBER  1960 


Isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will 
be  available  In  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".   Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation, 
particularly  in  mountainous  areas. 
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STATION  INDEX 


COUNTY 


, ATlAMTIC    CITT    HB    AP 
•ATLANTIC    CITT 

AUDueON 

aASS    RIVER    ST    FOREST 

!  BEl-LEPLAIN 


BOOKtON  2  SE 
&OUHD  BROOK  1 
BRANCHVlLLE 


CMARLOITEBURG 


LI2ABETH 
L1ZA6ETHP0RT 
SSEX    FELLS    SEBV 
FLEMINOTON    1    NE 


FORK 


SCUE 


I  FREEHOLD 

'  OLASSaORO 
GREAT    MEADOMS    M 
GREENXOOO    LAKE 
HACkEMSACK 


*  JERSEt    ( 
LAMSERT* 

I  LAUREL 
LATTON    : 


I  LONG   SRANCH 
LONG    > 
LUWERTC 
HACOPIN 


.MARLBORO    5CS 


OlOoteERGEN 
03111  ATLANTIC 
0325!  ATLANTIC 


,  09071 MORBIS 
092?'  SOMERSET 
0978    SUSSEX 

Burlington 

'I  SUSSEX 


ai'  MONMOUTH 
9l| GLOUCESTER 
161 nARREN 
16  PASSAIC 
72  BERGEN 

62  ATLANTIC 
'3S  SUSSEX 
'51  MERCER 

29  BURLINGTON 

60'  ESSEX 


I  (.99  7  MONMOuTM 
I  500  3'  MORRIS 
5055' auRLlNGTOl 
5071  PASSAIC 
510«i  BERGEN 


kO  40 
«0  36 
ftO  SO 


40  33 

40  20 
39  27 


!  OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 

\      S      ^ 


MID   HID 
UP   UP 


BERGEN  COUNTY  ENGINEERS 
i.S.  WEATHER  BUREAU 
TATE  MARINA 
fiVIN  J.  NYGREN 
;.J.  FORESTRY  SERVICE 

IRS.  ED  C.  HOFFMAN 
ELMAR  WATER  riORKS 

clement  maupt 
bernards  water  company 
henrt  m.  miller 

jersey  city  water  work: 
american  cyanamio  co. 
albert  m.  davenport 
Public  svc.  e.  +  &.  co. 

NEWARK  WATER  oePARTMEN' 

COMMONWEALTH  WATER  CO. 
GERTRUDE  S.  wiLLlS 
N.WEST  HACNESITE  CO. 

A.  PLUNKETT 
JOHN  HOPKINS  UNI. 

NEWARK  WATER  DEPT. 
EOWARO  P.  MOLITOR 
EARL  M.  KERCHNER 
HARRt  p.  CAMPBELL 


I  CO.  PARK  COMH. 


JOHN  LOPER 

NK  J.  MOREAU 
F.  J.  B.  SANGREE 
GAMMA  CHEMICAL  CORP. 
GEORGE  T.  WIGGINS 
BERGEN  COUNTY  ENCINEI 

HUBBARD  PABKHURST 


JOir 


MEETING  GARAGE 


JERSEY  CITY  WATER  0( 
E.  E.  CASE 
GEORGE  G.  WADOILL 

M,  OEPUE 
PASSAIC  VLY,  WTR.  C( 

WILLIAM  D.  MARTINt  . 
ARTHUR  BARKMAN 
JAMES  LAwTON 
NEWARK  WATER  DEPT. 
ROBERT  G.  GLASGOW 

JOHN  L.  RAOCLIFFE 
GEROW  BRILL 
ELMER  EARLE 

CEWOOO  WATER  CO. 
J.  GALLAHER 


STATION 


PATER SON 
PEMBERTON  3  E 
PHILLIPSBURG 
PHlLLIPSBURG  BRIDGE 

PLAINFIELD 

PRINCETON  WATER  WORK; 

RAHWAy 

RIDGEFIELD 

R I NGWOOD 

SCHOOLEYS  MOUNTAIN 

SHlLOH 

SOMERVILLE 

SPLIT  ROCK  POND 

SPRINGFIELD 


TOMS  RIVER 
TRANQUILITY  2  W 
TRENTON  WB  CITY 
TUCKERTON 

WANAOUE  RAYMOND  DAM 
WAT CHUNG 
WERTSvlLLE 
WESTf lELO 
WEST  WHARTON 


CUMBERLAND 
MORRIS 
I  BURLINGTON 


MIDDLESEX 

■  BERGEN 
'    SUSSEX 

SAIC 
ITERDON 

>    ESSEX 

■  PASSAIC 

I  BURLINGTON 
,    WARREN 
I  WARREN 


6051 
6194 
8402 
8423 


9363 
945S 
9606 


MORRIS 

CUMBERLAND 
SOMERSET 


HUNTERDON 


40  48 

39  26 

40  34 
40  58 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


VIATION  AGENCY 


COUNTY  ENGINEER 

J.  DEL  VECCHIO 
PHILIP  £.  MARUCCI 
SEWAGE  DISPOSAL  PLA 
OINT  TOLL  BRIDGE  COMM. 

;rS  VIVIAN  SCHERER 
RINCETON  WATER  CO. 
RAHwAY  VLY.  SwG.  AuTH 
GEORGE  P.  KIRSTEN   - 

JERSEY  WTR.  SUPPLY 


TOMS  RIVER  WATER  CO. 
J.  ERVEY 

.  WEATHER  BUREAU 
.  WALTER  T.  GANDEK 

WATER  SUPPLY  COMM. 

MIE  BURN  SANITARIUM 
ROBERT  M.  MANNERS 

Y  ENGINEER 

.  POWER  *    LIGHT  CO. 


NSACK 


TER  CO. 


2-DELAWAflEi   3-GReAT  EGG  MARBORj 


5-HU0SON|   6-MAURlCEi 


B-PASSAlCi 


REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  New  Jersey  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Office,  c/o 
General  Delivery,  Trenton,  New  Jersey  or  to- any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  included 
in  this  issue. 

Divisions ,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps ,  became  effective  with  data  for  September  1956 . 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°  F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.   Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours 
ending  at  time  of  observation. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "XJ .  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present  location.   Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based 
on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  Ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations ;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  In  apparent  inconsistencies  in  the  record . 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  In  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Dally  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on 
Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  Tne  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard 
time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations^   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7 : 00  a.m. ,  E. S.T . 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the 
following: 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes ,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G   "Soil  Temperature"  Table. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J   "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  Issue  of  this  publication. 

-   No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Dally  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Dally  Soil  Temperature"  Table, 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index. 

+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates . 

++   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments , 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown, 

#  Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  Indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building . 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M   One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  Is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Dally  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  E.S.T.  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation "Substation  History"  for  this  state.   That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C.  for  15  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local 
Climatological  Data  for  the  respect  ive  stations,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents . 

Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary).   Checks,  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 

USCOMM-WB-Asheville,  N.  C.  1/4/61  800 


5^  l^O  S 
N  NT 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

LUTHER  H.  HODGES,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 

F.  W.  RKICHELDERFER,  Chief 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW  JERSEY 


DECEMBER  1960 
Volume  65  No.  12 


ASHEVILLE.  1961 


■« 


«# 
*# 


NEW  JERSEY  -  DECEMBER  1960 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


Highest  Temperature; 


67°  on  the  6th  at  Pemberton  3  E  and  on  the  7th 
at  Little  Falls  1  E 


Lowest  Temperature:   -13  on  the  28+  at  Lay ton  3  NW  and  on  the  23rd  at 

Long  Valley 

Greatest  Total  Precipitation:   7.09  inches  at  Burlington 

Least  Total  Precipitation:   0.82  inch  at  High  Point  Park 

Greatest  One-Day  Precipitation:   3.00  inches  on  the  12th  at  Burlington 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:   31.0  inches  at  Flemington  1  NE 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:   21  inches  on  the  14+  at 

Flemington  1  NE  and  on  the 
12th  at  Rahway 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


The  snowstorm  of  December  11th  and 
12th  brought  from  7  to  21  inches  of 
snow  to  New  Jersey,  with  winds  from 
28  to  55  mph.   This  was  the  greatest 
statewide  snowstorm  so  early  in  the 
season.   In  some  localities  it  was 
the  greatest  snowfall  of  record  for 
any  month  during  a  period  of  24  hours 
or  less.   Persistently  strong  winds 
caused  much  drifting  of  the  snow, 
prolonging  the  paralysis  of  all  forms 
of  traffic.   Bitterly  cold  weather 
followed  the  snowstorm.   A  total  of 
52  deaths  was  attributed  to  the  storm. 
Most  of  these  were  due  to  exposure, 


exhaustion,  and  heart  at 
over-exertion.   Only  one 
fatality  was  reported  du 
although  a  few  traffic  f 
resulted  from  accidents 
after  the  storm.   Pre-Ch 
ping  was  halted,  banks, 
industrial  plants  were  c 
schools  remained  closed 
entire  week. 


tacks  from 

traffic 
ring  the  stor 
atalities 
on  icy  roads 
ristmas  shop- 
stores,  and 
losed.   Some 
for  the 


Donald  V.  Dunlap 

Weather  Bureau  State  Climatologist 

c/o  General  Delivery 

Trenton,  New  Jersey  ^ 
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.34 

T 

•  50 

MANVILLE 

03.41 

T 

D,80  0,90 

T 

0.20 

0^20 

1.16 

T 

.15 

T 

T 

MAYS  LANDING 

4.68 

.40   .85 

.50 

.03 

1.40 

•  60 

T     •SO 

.40 

MIDLAND  PARK 

2.90 

.26   .79 

.20 

.07 

1.05 

.53 

MILLVILLE 

3.11 

.84   .62 

T 

.98 

T 

.66 

T 

.01  . 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

2.83 

T 

.67   .53 

T 

•  12 

T 

.77 

•  01 

.56 

.17 

T 

MILTON 

2.90 

1.05 

.35 

•  09 

.10 

,95 

.36 

MOORE  STOWN 

2.58 

1.43 

•  10 

T 

.10 

•  03 

,63 

•  11 

.03        ,01 

.13 

•  01 

MORRIS  PLAINS 

2.91 

T     T 

T     T 

1.02 

•  03 

.06 

.06 

•  05 

,67 

•  24 

T     .04 

.07 

•  47 

NEWARK  WB  AIRPORT       R 

3.89 

.01 

T 

■32  1.51 

T          T 

.23 

.12 

1.04 

T 

.02 

.64 

T 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

2.41 

T 

T 

.02   .75 

.17 

.02 

.95 

T 

T          T 

.06 

•  44 

NEW  HILFORD 

2.69 

.12   .75 

.04 

.10 

.06 

1.16 

.46 

NEWTON 

2.05 

T     T 

T 

.53 

.03 

T 

.08 

.08 

.68 

•  13 

.10 

.09 

.33 

OAK  RI06E  RESERVOIR 

3.11 

.02 

.94 

.23 

T 

.14 

.12 

.90 

.14 

.09 

.54 

OLOWICK 

3.08 

T 

1.29 

.25 

T 

T 

T 

.86 

.14 

.01 

.13 

.40 

ORANGE 

2.37 

.48 

.16 

.09 

1.17 

.05 

.22 

.20 

PATER  SON 

4.21 

.01 

1.86 

.17 

.40 

1.20 

T          .01 

T 

.56 

PEMBERTON  3  E 

3.42 

1.09  1.46 

.09 

T 

.24 

.54 

PH1LLIPS8URG 

2.31 

.89 

.06 

.85 

T 

.05 

.27 

.19 

PHILLIPSBURG  BRIDGE 

2.35 

T 

1.18 

.03 

.04 

.74 

•  03 

.33 

PLAINFIELO 

3.83 

T 

T 

*    1.92 

.20 

.07 

.95 

T 

.69 

PRINCETON  WATER  WORKS 

3.05 

.48   .75 

.03 

•  09 

.92 

T 

•  03 

.75 

RAHWAY 

1.92 

.10   .18 

.19 

T 

•  95 

T 

T 

.50 

T 

RINGWOOD 

3.04 

1.32 

.15 

i^oe 

.22 

.27 

5HIL0H 

1.71 

T     ,13 

.12 

T 

.56 

•  02 

•  02 

.35 

.50 

.01  '. 

SOMERVILLE 

2. SB 

T 

•11   .90 

.20 

.13 

.94 

T 

.50 

•  10 

SPLIT  ROCK  POND 

2.27 

,47 

.02 

.11 

.11 

.93 

.12 

.51 

SUSSEX 

1.94 

T 

T 

.75 

.05 

T 

.04 

.05 

•  32 

.35 

T 

.02 

.36 

TOMS  RIVER 

2.42 

.10   .85 

.19 

1.05 

.23 

TRENTOM  WB  CITY         R 

3.47 

.01 

.50  1.16 

T 

.11 

.07 

.76 

.03 

.04 

.74 

•  05 

TUCKERTON 

02.25 

D.35  D.40 

.20 

T 

1.00 

T 

.30 

T 

WANAOUE  RAYMOHD  DAM 

3.07 

1,36 

T 

.10 

.05 

.07 

.82 

.21 

.04 

•  42 

WERTSVILLE 

3.18 

T 

T     T 

1.46 

T 

■  OS 

.02 

.03 

.87 

.02 

.03 

.20 

•  45|   ^02  . 

WEST  WHARTON 

2.49 

.75 

.03 

T 

.08 

.06 

.62 

.37 

.02 

.03 

.53 

WOOOCLIFF  LAKE 

3.15 

.31   ,94 

.10 

.15 

1.15 

.50 

• 

WOODSTOWN 

3.01 

.40  1.05 

•  07 

.04 

.68 

T 

.03 

•1      • 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
DECEMBER  1960 


Day  Of  Month 

tt 

a 

Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

|isl 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

s 

ATLANTIC  CITY  H8  AP 

MAX 

MIN 

36 
25 

*1 
19 

47 
24 

54 
22 

60 
39 

65 
33 

53 

33 

41 
24 

31 
15 

43 
20 

36 
27 

34 

U 

17 
9 

28 
10 

43 
9 

40 
28 

37 
18 

35 
12 

38 
12 

40 
13 

49 

27 

27 

10 

27 

5 

29 

8 

46 
23 

49 
30 

45 
19 

34 
11 

42 
27 

40 
26 

44 
22 

40.4 
19.8 

ATLANTIC  CITY 

MAX 
MIN 

36 
26 

41 
22 

50 
29 

55 
30 

60 
41 

56 
41 

54 
33 

42 
25 

30 
17 

44 
28 

37 
30 

38 
12 

18 

11 

29 
17 

45 
21 

43 
28 

35 

22 

35 
21 

39 
23 

41 
18 

50 
27 

27 
15 

25 

12 

35 

11 

40 
26 

47 
38 

43 
19 

34 
14 

44 
29 

41 
29 

42 
27 

40.5 
23.9 

AUDUBON 

MAX 

MIN 

36 
26 

42 

27 

48 
28 

56 
24 

62 

31 

64 
34 

54 
36 

42 
25 

31 
15 

44 
22 

38 
20 

24 

13 

19 
8 

28 

13 

35 
10 

41 

30 

35 
16 

37 
13 

33 

11 

35 
12 

48 
24 

31 

10 

26 

4 

27 
8 

40 
18 

44 
21 

42 
19 

30 
10 

34 
23 

38 
26 

42 
21 

38.9 
19.4 

BELVIDEHE 

MAX 
MIN 

35 
25 

43 
20 

46 
23 

52 
16 

58 
32 

60 
25 

50 
24 

39 
27 

30 
10 

40 
18 

33 
14 

23 

11 

20 
5 

28 
6 

30 
2 

42 
25 

35 
13 

34 

3 

28 

1 

27 
-  5 

37 
20 

35 
9 

22 
-  8 

18 
-  2 

35 
15 

39 

7 

40 
21 

23 
-  5 

25 
9 

40 
12 

40 
5 

35.7 
12.2 

BOONTON  2  SE 

MAX 
MIN 

36 
29 

34 
24 

42 
27 

46 
21 

56 
22 

61 

30 

61 
33 

50 
33 

37 
15 

29 
15 

38 
18 

21 
15 

22 
6 

19 
8 

28 
6 

32 

9 

39 
21 

31 

5 

32 
5 

28 
5 

40 
6 

44 
15 

22 

0 

20 
0 

27 
8 

38 

17 

40 
19 

32 
0 

23 
0 

32 

17 

36 
15 

36.4 
14.4 

BURLINGTON 

MAX 

MIN 

40 
25 

46 
25 

49 
28 

56 
26 

61 

40 

64 
32 

54 
34 

42 
26 

32 

15 

42 
15 

42 
22 

22 
16 

21 

10 

22 

12 

35 

45 

34 

38 
19 

32 

8 

32 

10 

35 
13 

47 
25 

35 
18 

25 

7 

24 
9 

41 
14 

44 
17 

41 
25 

29 

9 

34 
24 

39 

30 

40 
18 

39.1 
19.8 

CANOE  BPOOIC 

MAX 
MIN 

36 
28 

34 
23 

43 
22 

44 

le 

54 
18 

60 
25 

66 

31 

50 
33 

38 

13 

29 
15 

39 
19 

28 
12 

22 
6 

20 
9 

28 
-  1 

30 
6 

41 
18 

37 
-  5 

35 
-  3 

28 
-10 

45 
-  5 

45 

13 

23 

-  7 

21 
-  2 

28 
9 

39 
12 

42 
20 

32 
-  3 

22 
2 

32 

9 

39 

6 

35.5 
10.7 

CAPE  MAY  3  H 

MAX 
MIN 

3, 
34 

39 
29 

46 
37 

58 
39 

58 

35 

54 
45 

58 
35 

53 
36 

38 
20 

46 
29 

44 
29 

34 
23 

23 
13 

30 
20 

47 

17 

42 
35 

40 
27 

39 

21 

50 
30 

47 
21 

28 

15 

33 
11 

41 
25 

47 
32 

46 
33 

34 

13 

43 
28 

37 
32 

44 
25 

42.7 
27.2 

CHARLOTTEBURG 

MAX 
MIN 

34 
26 

32 
20 

40 
23 

47 
19 

63 
23 

58 
27 

65 
29 

47 
29 

35 

11 

28 

10 

38 
14 

20 
13 

18 
3 

18 
4 

27 
2 

32 
2 

38 
17 

29 
-  2 

30 
-  1 

28 
3 

35 

11 

42 
13 

22 

-  9 

18 
-  9 

27 

5 

37 
12 

44 
12 

29 
-  2 

24 
-  3 

32 
17 

38 
15 

34.4 
10.8 

CHATSWORTH 

MAX 

MIN 

37 
21 

41 
15 

46 
24 

55 
IB 

60 
27 

65 
28 

57 
33 

41 
26 

35 
12 

43 
21 

39 
23 

32 
20 

20 

7 

28 

10 

42 

1 

41 
33 

39 
17 

35 

2 

35 

3 

33 
-  1 

48 
18 

34 
15 

26 
0 

26 
4 

43 
12 

45 
19 

42 
28 

32 
6 

38 
19 

40 
31 

42 
19 

40.1 
16.5 

CLAYTON 

MAX 

MIN 

39 

27 

40 
22 

46 

27 

52 

22 

61 
29 

60 
24 

54 

30 

41 
24 

31 
11 

38 

20 

33 
21 

27 

7 

17 
6 

25 

5 

34 
18 

40 
29 

34 
19 

32 

9 

33 
14 

29 

13 

47 

14 

31 
-  2 

23 
9 

23 

10 

34 
12 

41 
32 

40 
27 

29 
9 

31 
28 

31 

19 

35 

17 

35.5 
17.8 

ELIZABETH 

MAX 

MIN 

39 
24 

45 
17 

50 
22 

57 
20 

66 
31 

65 
28 

54 
36 

42 
28 

33 
11 

44 
18 

37 
16 

23 

5 

22 
3 

28 

2 

36 
4 

41 
27 

37 
15 

35 
15 

29 

5 

35 
0 

44 

35 
12 

25 

0 

23 

0 

38 
17 

42 
15 

40 
19 

29 
19 

33 
3 

40 
4 

43 
13 

39.1 
14.4 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

MAX 
MIN 

40 
24 

39 

26 

40 

27 

39 
29 

54 

31 

60 
32 

58 

30 

47 
34 

39 
16 

40 
18 

38 

18 

26 
12 

32 
10 

30 
8 

29 

10 

35 
13 

34 
10 

31 
12 

30 

10 

33 
8 

42 
9 

43 
11 

32 

8 

28 

10 

33 

18 

40 
12 

38 

8 

29 

2 

26 
8 

30 
14 

33 
19 

37.0 

16.0 

FLENINGTON  1  NE 

MAX 
MIN 

33 
28 

42 
19 

49 
21 

54 
17 

60 
28 

65 
24 

45 
38 

36 
28 

30 
11 

41 
17 

36 
15 

22 
12 

18 

5 

23 
10 

34 

-  1 

41 
21 

34 
17 

34 
-  2 

30 

-  3 

35 

-  1 

40 
14 

34 
14 

22 

-  5 

19 
5 

40 
17 

43 
10 

41 
24 

25 
-  2 

29 
9 

37 
25 

42 
9 

36.7 
13.7 

FREEHOLD 

MAX 
MIN 

35 
27 

41 
18 

45 
25 

52 
24 

58 
37 

65 

37 

52 
39 

39 
30 

30 
12 

41 
19 

33 
21 

21 
16 

18 
4 

25 
10 

40 
12 

39 
32 

35 
19 

34 
13 

33 
10 

31 
8 

45 
23 

28 
15 

24 

4 

24 
5 

40 
20 

45 
25 

36 
23 

32 

5 

35 
18 

38 
28 

43 
21 

37.5 
19.4 

HAMMONTON  2  NNE 

MAX 
MIN 

39 
28 

37 
20 

41 
23 

55 
38 

60 
33 

65 

38 

55 
29 

42 
13 

31 
16 

44 
25 

30 
14 

23 
8 

18 
8 

29 

4 

42 
8 

40 
15 

35 

13 

38 
2 

34 
11 

49 

11 

48 
15 

26 

5 

26 

6 

32 

10 

45 
28 

47 
36 

37 
8 

32 

9 

38 
26 

40 
21 

39.3 
17.5 

HIGH  POINT  PARIC 

MAX 
MIN 

38 
19 

29 
14 

36 
22 

43 
22 

54 
32 

52 
26 

60 
36 

36 
21 

30 
3 

31 
14 

40 
6 

14 

7 

11 
-  3 

15 
-  3 

28 
6 

37 
25 

34 
10 

26 

10 

29 
14 

25 
-  2 

38 

11 

42 

5 

21 
0 

16 
-  5 

22 

3 

34 
20 

43 
19 

21 
-  4 

28 
2 

29 
18 

34 
16 

32.1 
11.8 

HIGHTSTOVN  I  N 

MAX 
MIN 

35 

28 

40 
21 

43 
26 

52 
22 

58 
35 

61 
31 

53 

41 

41 
31 

32 
13 

41 
21 

37 
20 

21 
17 

20 
6 

25 
10 

35 

4 

40 
29 

37 
19 

32 

8 

28 

5 

31 
6 

45 
25 

35 
14 

22 

3 

20 
5 

38 
18 

42 
17 

39 
25 

25 

4 

32 
15 

35 
27 

41 
19 

36.5 
16.2 

INDIAN  MILLS  2  W 

MAX 

MIN 

36 
28 

40 
14 

48 
20 

54 
IB 

60 
34 

65 
28 

53 
37 

40 
30 

31 
11 

42 
IB 

38 
22 

26 
14 

17 
8 

28 
11 

41 
0 

40 
31 

35 
17 

35 

1 

35 
2 

34 
0 

48 
19 

32 
13 

25 
-  3 

25 

1 

42 
12 

45 
20 

42 
23 

31 
6 

35 
18 

37 
25 

41 
15 

36.7 
15.9 

JERSEY  CITY 

MAX 
MIN 

33 
2* 

42 
21 

45 
32 

51 
31 

60 
43 

58 
41 

53 
35 

37 
19 

29 

15 

3B 
21 

31 
18 

19 
8 

19 
6 

26 
15 

35 
16 

38 
28 

31 
22 

33 
21 

28 
21 

30 
17 

45 
24 

24 
14 

23 
9 

27 
9 

38 
26 

41 
28 

36 
13 

23 

6 

31 
22 

38 
29 

39 
24 

35.5 
21.3 

LAMBERTVILLE 

MAX 
MIN 

36 

28 

42 
19 

49 
23 

57 
20 

60 
32 

62 
29 

55 

39 

40 
30 

31 
14 

42 
22 

38 
IB 

23 
16 

20 
9 

28 
13 

30 
5 

41 
23 

35 
15 

33 

4 

32 

2 

32 

0 

45 
18 

35 
13 

23 

-  3 

19 
6 

40 
17 

43 
13 

42 
23 

26 
0 

30 
13 

36 
23 

42 
11 

37.7 
16.0 

LAYTON  3  NW 

MAX 
MIN 

40 
24 

40 
15 

47 
20 

51 
14 

54 
32 

51 
32 

53 
37 

37 
28 

31 
8 

3e 

20 

32 
13 

29 
13 

18 
-  2 

31 
-  1 

32 
-  2 

41 
23 

35 
18 

32 
-  3 

31 
0 

30 
-  8 

36 
25 

27 

-  7 

19 
-13 

IS 
-11 

38 
2 

40 
5 

40 

20 
-13 

20 

0 

JB 
12 

40 
2 

35.1 
9.7 

LITTLE  FALLS  1  E 

MAX 
MIN 

39 
27 

36 
23 

46 
29 

49 
21 

59 

30 

64 
30 

67 
34 

52 
32 

40 
15 

32 
18 

41 
18 

24 
18 

26 

7 

24 
10 

32 

6 

34 
12 

42 
21 

35 

5 

't 

32 
5 

45 
15 

47 
15 

28 

0 

24 

5 

32 
10 

42 
17 

44 
22 

34 
2 

27 
9 

34 
20 

43 
19 

39.0 
16.2 

LONG  BRANCH 

MAX 
MIN 

35 
25 

40 
21 

45 
27 

52 
28 

62 

40 

65 
36 

52 
35 

38 
22 

28 

15 

40 
24 

30 
20 

25 

10 

20 
8 

25 

13 

45 
16 

40 
31 

34 
23 

35 
17 

35 
15 

31 
15 

49 
25 

25 
11 

23 
8 

33 
8 

40 
24 

49 
29 

41 
17 

25 
11 

35 
22 

38 
27 

42 
24 

38.0 
20.9 

LONG  VALLEY 

MAX 
MIN 

37 
18 

43 
20 

49 
18 

55 
22 

60 
27 

64 
22 

55 
36 

39 
18 

30 
10 

39 
17 

25 
15 

20 
10 

18 

3 

25 

1 

35 
-  3 

42 
23 

35 

15 

33 
-  5 

32 
-  5 

33 

-  4 

40 
12 

35 
9 

21 
-13 

20 
0 

37 
14 

40 
5 

36 
20 

23 

-  4 

26 
4 

40 
21 

45 
8 

36.6 
■  10.8 

NILLVILLE 

MAX 
MIN 

39 
28 

37 
19 

41 
23 

48 
22 

54 
29 

61 
31 

64 

34 

53 
32 

40 
16 

34 
16 

45 
29 

34 

20 

24 
9 

20 
9 

30 
10 

46 

14 

41 

21 

38 
11 

38 

13 

35 
10 

49 

11 

47 
17 

26 
5 

28 

7 

27 
12 

43 
16 

48 
36 

38 
11 

35 
11 

39 
32 

40 
21 

40.0 
18.6 

NILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MAX 
MtN 

37 
26 

40 
18 

48 
23 

53 
21 

61 

37 

63 
31 

52 
32 

40 
25 

29 
15 

44 
26 

37 
25 

34 
13 

16 

27 
5 

43 

5 

39 
27 

35 

15 

35 
9 

35 
9 

34 
6 

47 
25 

25 

7 

25 

4 

28 
9 

41 
11 

46 
24 

43 
19 

33 
12 

38 
25 

39 
25 

41 
20 

39.0 
18.0 

MOORESTOWN 

MAX 
MIN 

36 
2* 

41 
23 

48 

25 

54 
22 

60 
36 

63 
32 

53 

35 

42 
20 

30 
14 

41 
23 

35 
20 

20 
10 

18 

28 
12 

34 
8 

40 
27 

36 
20 

35 

13 

33 
9 

33 
11 

48 
25 

24 
10 

24 

3 

25 

7 

40 
16 

43 
19 

41 
15 

29 
6 

33 
17 

38 
27 

40 
19 

37.6 
16.0 

MORRIS  PLAINS 

MAX 
MIN 

35 
27 

34 
22 

43 
24 

47 
20 

55 
25 

60 
28 

64 
32 

48 
32 

39 
12 

30 
15 

38 
17 

28 
15 

19 

17 

7 

27 

5 

44 
9 

41 
18 

32 

4 

32 

3 

31 

7 

43 
13 

44 
14 

23 
-  5 

20 
0 

28 

7 

40 
13 

40 
26 

31 

24 
2 

32 
18 

39 
16 

36.4 
13.9 

NEWARK  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

36 
25 

45 
26 

47 
31 

54 
28 

64 
44 

65 
39 

54 
38 

40 
20 

30 
17 

41 
23 

36 
18 

21 
9 

20 

27 
13 

35 
16 

41 
31 

34 
22 

35 

18 

31 
IS 

35 

16 

47 
26 

27 
14 

24 
10 

28 
9 

41 
26 

44 
24 

41 
16 

26 
11 

34 
22 

40 
30 

43 
22 

38.3 
21.6 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

MAX 

MIN 

35 

28 

42 
20 

46 
27 

54 
24 

58 
37 

61 
31 

56 
42 

43 
28 

34 

12 

41 
20 

37 

17 

21 
16 

20 

25 
12 

35 
8 

40 
31 

39 
18 

34 

7 

27 

7 

30 
9 

48 
20 

36 

14 

22 
1 

20 
5 

40 
16 

43 
18 

42 
25 

27 
6 

32 
17 

37 
28 

43 
16 

37.7 
18.3 

NEWTON 

MAX 
MIN 

34 
26 

31 
18 

40 
24 

45 
18 

52 
20 

57 
26 

61 
29 

46 
31 

31 
11 

29 
12 

37 
15 

18 
12 

18 

16 

5 

28 
0 

32 

2 

40 
20 

30 

1 

31 

1 

28 
-  6 

33 
-  5 

38 
6 

21 

-11 

16 
-  8 

22 

5 

35 

7 

40 
10 

28 
-  5 

22 
-  3 

25 
18 

38 
6 

33.1 
9.3 

PATERSON 

MAX 
MIN 

39 
28 

41 
28 

46 
24 

47 
26 

63 

34 

61 
34 

60 
39 

52 
31 

41 
15 

28 
15 

26 
18 

20 
15 

21 

20 

7 

23 
17 

30 
21 

38 
27 

37 
17 

35 
14 

30 
19 

43 
21 

50 
28 

28 
6 

26 
6 

29 
9 

30 
18 

45 
20 

38 
11 

25 

7 

34 
20 

40 
24 

37.0 
19.6 

PEMBERTON  3  E 

MAX 

MIN 

38 
27 

42 
15 

46 
23 

55 
19 

59 
30 

67 
29 

56 
40 

42 
31 

33 
11 

43 

17 

36 
19 

24 

8 

18 

26 
12 

41 
3 

42 
32 

37 
17 

34 

3 

33 
5 

33 
-  2 

48 
22 

35 
15 

25 

0 

26 

4 

40 
14 

45 
24 

42 
30 

30 
5 

35 

18 

36 
29 

42 
15 

39.1 
16.8 

PHILLIPSBURG 

MAX 
MIN 

35 
27 

42 
21 

48 
25 

55 
20 

61 
34 

59 
28 

59 
32 

44 
30 

33 

12 

40 
18 

38 
16 

24 
14 

19 

27 
10 

29 

5 

41 
27 

38 
17 

34 
5 

31 

5 

30 

1 

38 
23 

35 
13 

21 
-  2 

19 

4 

37 

17 

41 
12 

42 
26 

28 
2 

25 
11 

40 
23 

42 
12 

37.3 
16.0 

PLAINFIELD 

MAX 
MIN 

36 
27 

4* 
20 

48 
26 

57 
21 

62 
33 

65 
29 

52 

47 

41 
34 

30 
15 

41 
20 

25 
20 

22 

17 

21 

27 
12 

34 
6 

40 
25 

33 

18 

37 
6 

29 
6 

32 

3 

45 
18 

34 
15 

23 
0 

24 
6 

39 
16 

44 
18 

36 

23 

26 

4 

32 

14 

39 
27 

43 
16 

37.5 
17.7 

SHILOH 

MAX 
MIN 

37 
29 

41 
22 

48 
26 

55 
25 

61 
39 

63 
35 

52 

40 

41 
31 

36 
14 

45 
20 

39 
28 

25 
20 

20 

28 
13 

42 
10 

41 
32 

37 
17 

36 
12 

32 
14 

32 

14 

45 
23 

33 
15 

25 

7 

28 

7 

39 
19 

44 
26 

42 
28 

29 
10 

35 
22 

39 
30 

38 
20 

39.0 
21.1 

SOMERVILLE 

MAX 
MIN 

35 
27 

41 
19 

46 
26 

53 

20 

SB 
31 

63 

27 

51 
39 

39 
29 

29 

13 

40 
19 

34 
17 

20 
14 

18 

25 
12 

36 
2 

40 
28 

34 
17 

35 
-  2 

27 

-  1 

32 

-  4 

44 
18 

34 
14 

23 

-  4 

19 
4 

38 
19 

41 
12 

40 
12 

24 
0 

30 
12 

37 
25 

42 
10 

36.4 
14.9 

S*«  RelataocA  Nol«a  FoUowliig  StaSoo  bid«i 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
DECEMBER  1960 


Day  Ol  Month 

2 

Station 

I 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

.5 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 

4 

SUSSEX 

MAX 
HIN 

37 
25 

32 
21 

40 
24 

41 
19 

55 

30 

58 

27 

59 

30 

47 
27 

35 

10 

31 
10 

39 

13 

IS 
12 

16 

1 

13 
4 

30 

1 

32 

2 

40 
18 

34 
1 

34 

5 

28 

0 

32 
0 

35 
12 

24 
-  9 

20 
-10 

22 

2 

37 
13 

42 
13 

27 
-  5 

23 

-  5 

20 
12 

30 
5 

33.3 

9.9 

TOMS  RIVER 

MAX 
MIN 

35 
27 

40 
13 

46 
29 

48 
26 

60 
26 

60 
20 

57 
38 

40 
27 

35 
15 

40 
19 

36 
25 

29 

15 

21 
6 

27 
15 

42 
12 

40 
27 

36 
16 

35 
22 

34 
24 

35 

20 

47 
25 

30 

15 

49 
25 

45 
28 

34 
25 

29 
8 

38 
18 

41 
20 

45 
19 

39.9 
20.9 

TRENTON  WB  CITY 

MAX 
MIN 

35 
26 

*1 
25 

46 
32 

55 
30 

58 
45 

62 

38 

54 
35 

36 
21 

30 
16 

42 
24 

36 
19 

21 
9 

16 
9 

27 
16 

35 
15 

41 
29 

34 
20 

33 
17 

30 

17 

31 

17 

47 
24 

26 
15 

22 
9 

25 
9 

39 
22 

42 
24 

41 
15 

27 
10 

33 

21 

37 
29 

40 
24 

37.0 
21.4 

TUCKERTON 

MAX 
MIN 

37 
28 

42 
17 

50 
22 

55 

19 

60 
26 

62 

27 

55 
40 

43 
26 

34 
12 

44 
21 

38 
25 

35 
18 

20 
6 

30 
13 

42 

7 

40 
33 

40 
16 

36 
9 

38 

5 

34 
6 

48 
20 

34 
15 

27 
-  2 

27 
5 

45 
16 

46 
20 

45 
18 

30 
8 

40 
20 

40 
32 

40 

15 

40.6 
17.7 

WOOOSTOWN 

MAX 
MIN 

38 
29 

41 
22 

46 
24 

56 

21 

62 

32 

64 

30 

53 

40 

41 
31 

34 
14 

45 
22 

40 
22 

25 
12 

21 
8 

29 

15 

36 

4 

41 
29 

36 
19 

35 
4 

33 
8 

33 

1 

46 
21 

34 
11 

26 

4 

26 

8 

39 
13 

44 
19 

42 

27 

29 

11 

33 
20 

39 
27 

38 
18 

39.1 
18.3 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


station 

And 

Depth 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

J 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STATION 

PLOT  #1 

1  INCH 

MAX 
MIN 

36 
34 

37 
32 

41 
32 

42 
31 

46 
36 

47 
35 

44 
37 

37 
30 

30 
28 

30 
28 

30 
29 

31 
30 

31 
30 

33 
31 

33 
32 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

32 
31 

33 
32 

33 
32 

32 
30 

30 
27 

29 
27 

30 
29 

30 
28 

30 
25 

30 
24 

30 
29 

31 
30 

30 
29 

33.9 
30.6 

2  INCHES 

UAX 
HIN 

38 
35 

36 
35 

39 
36 

39 
35 

42 
39 

43 
38 

42 
42 

40 
36 

34 
33 

32 
32 

30 
30 

31 
30 

31 
30 

33 
31 

33 
32 

33 
33 

35 
35 

35 
35 

35 
34 

33 
32 

33 
32 

32 
30 

30 
28 

31 
28 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
29 

31 
30 

30 
29 

34.2 
32.7 

4  INCHES 

UAX 
HIN 

38 
35 

36 
33 

40 
32 

39 
31 

42 
37 

44 
36 

42 
37 

37 
31 

30 
29 

30 
28 

30 
29 

31 
30 

31 
30 

33 
31 

33 
32 

33 
33 

34 
34 

33 
33 

33 
32 

33 
32 

33 
32 

32 
30 

30 
28 

29 
28 

30 
29 

30 
29 

30 
27 

30 
26 

31 
29 

31 
30 

30 
29 

33.6 
31.1 

8  INCHES 

UAX 
HIN 

43 
39 

38 
38 

39 
38 

39 
38 

42 
39 

43 
40 

43 
42 

41 
39 

38 
36 

35 
35 

35 
35 

35 
34 

36 
35 

36 
36 

37 
36 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

36 
35 

36 
35 

35 
34 

35 
33 

34 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
32 

32 
32 

33 
32 

33 
32 

32 
32 

36.5 
35.6 

12  INCHES 

MAX 

HIN 

45 
42 

41 
40 

41 
40 

40 
40 

42 
40 

43 
42 

43 
43 

43 
41 

41 
39 

37 
37 

37 
37 

37 
37 

37 
37 

37 
37 

38 
37 

38 
38 

38 
38 

37 
37 

37 
37 

37 
37 

37 
36 

36 
36 

36 
35 

35 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

37.9 
37.4 

16  INCHES 

UAX 

UIN 

47 
44 

43 
42 

42 
42 

42 
42 

43 
42 

43 
43 

44 
44 

43 
43 

43 
41 

39 
39 

39 
39 

39 
38 

38 
38 

38 
38 

39 
38 

39 
39 

39 
39 

39 
39 

39 
39 

39 
38 

38 
37 

37 
37 

37 
38 

36 
38 

36 
36 

36 
36 

36 
35 

35 
3S 

36 
3S 

35 
3S 

35 
3* 

39.3 
3«.» 

PLOT  #2 

1  INCH 

UAX 
UIN 

32 
31 

30 
30 

32 
30 

37 
31 

45 
35 

46 
34 

43 
36 

35 
32 

31 
28 

30 
27 

30 
29 

30 
29 

30 
29 

30 
30 

30 
30 

31 
30 

31 
30 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

32 
31 

31 
31 

31 

31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
30 

31 
30 

31 
31 

31.6 
30.8 

2  INCHES 

UAX 
UIN 

32 
31 

30 
30 

32 
30 

37 
31 

45 
35 

46 
34 

43 
36 

35 
32 

31 
28 

30 
27 

30 
29 

30 
29 

30 
29 

30 
30 

30 
30 

31 
30 

30 
30 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

32 

31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
30 

31 
30 

31 

31 

32.8 
30.8 

4  INCHES 

UAX 
UIN 

34 
32 

31 
31 

32 
31 

36 
32 

43 
36 

44 
36 

42 
33 

36 
34 

32 
29 

30 
29 

30 
30 

30 
30 

30 
30 

30 
30 

30 
30 

31 
30 

31 
31 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

33 
32 

32 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

32.7 
31.5 

8  INCHES 

UAX 
UIN 

39 
36 

35 
34 

35 
34 

36 
35 

42 

37 

43 
38 

42 
40 

39 
37 

36 
34 

33 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

33 

33 

33 
32 

33 
32 

33 
32 

33 
32 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
32 

33 
32 

32 
32 

34.5 
33.6 

Slope  of  Ground:   Flat.   Soil  Type:   Loam.   Ground  Cover: 
connected  to  a  Brovn  Electronlk  Potentiometer. 


Slope  of  Ground:   Flat.   Soil  Type:   Loam.   Ground  Cover: 
Constantan  Thermocouples. 


Kentucky  bluegrass.   Instrumentation:   Copper-Constantan  Thermocouples 
Barren.   Instrumentation:   Brown  recording  Potentiometer  with  Copper- 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW    JERSEY 
DECEMBER  1960 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ATLAOTIC  CITY   W8  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR   EQUIV 

T 

6.2 

1.3 
7 
.7 

6 
.6 

4 
.6 

4 
.5 

3 
.5 

1 

1 

T 

1 

1 

.1 

T 

T 

BASS  RIVER   ST  FOREST 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

L2.C 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

.5 

BELVIDERE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

3.5 
4 

7.0 
11 

10 

8 

7 

.3 
6 

5 

5 

.5 
6 

6 

2.0 
6 

6 

6 

T 
6 

5 

5 

T 
5 

5 

3.3 
8 

.5 
8 

8 

CHARLOTTEBUBG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

T 

15.0 
15 

15 

15 

14 

T 
13 

1.5 
14 

13 

12 

1.0 
13 

2.0 
13 

12 

12 

11 

11 

10 

10 

10 

T 
10 

3.0 
13 

12 

CUYTON 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

4.0 
4 

10. 0 
14 

14 

12 

12 

10 

7 

7 

5 

T 
4 

2 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

FLailNGTON   1    NE 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 

2.0 

T 

3.0 
3 

18.0 
21 

21 

21 

20 

2.0 
19 

17 

17 

1.5 
19 

18 

1.0 
12 

12 

12 

12 

11 

10 

9 

9 

2.5 
12 

1.0 
12 

10 

FREEHOLD 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

4.0 

4 

10.1 
15 

14 

14 

8 

6 

5 

5 

.3 
5 

5 

3 

3 

3 

T 

T 

T 

T 

T 

1.5 

T 

elGBTSTOWN  1  N 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 

T 

1.0 

1 

17.0 
18 

18 

18 

16 

1.0 
13 

12 

12 

.8 
13 

13 

6 

6 

6 

T 
6 

6 

4 

3 

3 

1.5 

4 

T 
4 

3 

IHDIAN   MILLS   2    W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

3.6 

4 

10.2 
13 

10 

9 

7 

T 
5 

5 

5 

.4 
5 

5 

2 

=> 

2 

T 
2 

1 

T 

T 

T 

1.3 

T 

? 

T 

LAMBERTVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON   GND 

T 

1.0 

1 

17.0 
17 

17 

15 

15 

.5 
15 

13 

12 

1.0 
12 

11 

6 

5 

5 

I 

4 

4 

4 

4 

2.0 
6 

5 

5 

LAYTON  3   !JW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.8 

13.0 
13 

13 

13 

13 

11 

11 

11 

.6 
11 

11 

4.2 
10 

10 

10 

10 

10 

9 

9 

9 

2.5 
12 

.5 
10 

10 

^ITTLE   FALLS    1    E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 

T 

13.0 
13 

.5 
14 

12 

12 

1.0 
12 

.3 
10 

10 

10 

1.2 
10 

9 

7 

7 

7 

6 

6 

5 

5 

1.8 
6 

2.3 
6 

6 

LOMG   BRANCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

6.0 
3 

8.0 
14 

14 

14 

11 

T 
5 

5 

4 

.4 
4 

4 

2 

1 

1 

T 

1 

1 

T 
T 

T 

T 

2.0 

1 

1 

T 

LONG   VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8.0. 

6.0 

- 

- 

- 

2.0 

- 

- 

1.0 

- 

- 

_ 

- 

- 

- 

. 

_ 

_ 

4.0 

- 

_ 

MAYS  LANDING 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

_ 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

- 

- 

_ 

- 

- 

- 

_ 

_ 

_ 

_ 

MILLVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.0 

7 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

T 

2.0 

T 

MILLVILLE   FAA   AIRPORT 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 

7.0 
6 

6.0 
10 

10 

9 

7 

5 

5 

4 

T 
4 

3 

2 

2 

1 

T 

1 

1 

1 

T 

T 

2.0 
2 

T 

T 

MOORESTOWN 

SNOWFALL 
SN    ON  GND 

14.0 
14 

1.0 
15 

14 

13 

T 
10 

1.0 
9 

6 

5 

1.0 

4 

3 

1 

1 

1 

.5 
2 

1 

T 

T 

1.5 
2 

T 

T 

MORRIS  PLAINS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

T 

- 

- 

2.0 

- 

- 

.7 

2.5 

_ 

- 

2.0 

2.0 

- 

- 

- 

- 

T 

- 

_ 

.8 

3.0 

_ 

NEWARK  »B  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR   EQUIV 

T 

T 

3.7 

16.7 

12 

1.1 

T 

19 

1.8 

17 
1.8 

15 
1.6 

T 

13 

1.5 

8 
1.0 

6 
.9 

1.4 
5 
.9 

6 
.9 

T 

5 

1.1 

2 
.4 

2 
.4 

T 
2 
.4 

2 
.4 

2 
.3 

1 

1 

2.2 

1 

T 
2 

1 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1.5 
2 

L5.0 
15 

15 

14 

10 

1.0 
9 

8 

8 

.8 
8 

8 

5 

5 

5 

T 
4 

T 
3 

2 

1 

1 

2.0 
3 

3 

2 

JreWTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

11. 0 

1.0 

- 

_ 

T 

1.0 

_ 

_ 

1.0 

.5 

T 

_ 

_ 

. 

. 

. 

1.0 

2.5 

. 

. 

PATERSON 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

20.5 
20 

20 

19 

18 

18 

17 

17 

15 

2.0 
14 

T 
14 

13 

12 

12 

T 
11 

11 

9 

8 

8 

7 

6 

PEMBERTON  3   E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

14.6 
16 

14 

10 

9 

T 
7 

7 

6 

6 

6 

4 

4 

4 

3 

3 

2 

1 

1 

1.0 

1 

1 

T 

PHILLIPSBURG 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

Ll.O 
11 

11 

10 

10 

9 

3 

7 

1.0 

8 

8 

T 

6 

5 

5 

T 
5 

5 

4 

4 

4 

2.0 
6 

T 
5 

4 

PLAINFIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

20.0 
20 

20 

18 

13 

1.0 
13 

11 

11 

1.5 
12 

8 

5 

5 

5 

T 
5 

5 

4 

3 

3 

2.5 
3 

3 

2 

RAHWAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.0 
6 

14.7 
21 

20 

19 

19 

T 
16 

15 

15 

1.5 
16 

14 

6 

4 

3 

T 
3 

2 

2 

1 

1 

2.7 

3 

T 
3 

2 

SOMERVILLE 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 

1.5 
2 

13.0 
15 

14 

13 

13 

12 

12 

11 

.6 
12 

- 

- 

_ 

- 

T 
5 

- 

- 

- 

- 

2.2 
6 

5 

TRENTON  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

.1 

5.0 

LI. 6 
15 

15 

13 

10 

1.1 

7 

5 

4 

.7 
3 

3 

.2 
2 

1 

1 

.3 

1 

1 

1 

1 

1 

2.2 
2 

.3 
2 

1 

WANAQUE  RAYMOND  DAM 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

16.0 
16 

T 
12 

11 

9 

.5 
8 

.5 

7 

7 

6 

6 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

1.0 
4 

4.0 
8 

7 

See  reieieoce  notes  ioUowing  Station  Index. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW  JERSEY 
DELAYED  DATA 


Temperature 

Precipitation 

s  i 

*    5 

1  J 

< 

III 
1  1  1 

1 

X 

1 

1 

1 
1 

No.  ol  Days 

-5 

0 

If! 

i 

V 

Soow.  Sleel 

No  ol  Dan 

Station 

Max. 

Mm 

J 

ll 

• 

5 
g 

1 

0 

o 

- 

ll 

5  J 

hi 

8  , 

hi 

•1 

5 
S 

FEBRUARY    1955 
PLEASANT V I LLE   1   N 

JULY    1960 
PEMBERTON    3   E 

41.8 
84.7 

21.4 
60.1 

31.6 
72.4 

-  2.1 

-  3.3 

55 
91 

24+ 
13+ 

2 

50 

3 
8 

930 
0 

0 

2 

4 
0 

25 

0 

0 
0 

3.03 
8.02 

.22 

3.67 

1.09 
3.75 

7 
30 

8.2 

.0 

5 
0 

4+ 

7 
8 

1 

4 

1 
3 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Station 


Wind  direction 


s-s| 


Wind        speed 
m.  p.  h. 


5     a 

5  "o  S 

s    I 


Relative    humidity   aveiages  - 
percent 


NumbeT  of  days  with  precipitation 


S  0  .g 

"   >.  a 


;  M  9 


AOOnST  I960 
ATLANTIC  CITY  WB  AIRPORT 


DAILY  PRECIPITATION 


StaUon 

Day  of  month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

PraSDAHT    1S55 

PLEASAHTTILLK  1   H 

.04 

.41 

.22 

1.09 

.27 

.12 

.01 

.47 

T 

.27 

.07 

.06 

3.03 

JOT.T  1960 

PmBEBTOII  3   I 

.21 

1.58 

.36 

.05 

1.16 

.11 

.58 

.16 

.06 

3.75 

8.02 

DAILY  TEMPERATURES 


Day  of  month 


10      11      12      13     14      IS      16      17      18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31 


RBBOABT  1955 
PLEASAMTYILLE   1    N 

JULY   1960 
PEliBERTOR  3   E 


MAX     35 
UIN     13 


MAX 
HIM 


28      35 
13 


55     55 
39      27 


86      89      89 
55     61      64 


41.8 
31.4 


84.7 

60.1 


See  Refeience   Notes  Following  Station   Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
DELAYED  DATA 


Station 
Aod 

Day  of  montli 

1 

Depth 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

4 

AI)Gi;ST  I960 



NEW  BRUNSWICK  EXP  STATION 

PLOT  *2 

1  INCH 

MAX 

83 

81 

84 

74 

73 

S3 

88 

83 

85 

86 

79 

83 

74 

77 

85 

77 

80 

81 

70 

81 

85 

SO 

82 

82 

80 

84 

85 

88 

SB 

88 

75 

81.2 

MIN 

69 

71 

72 

60 

68 

66 

67 

72 

68 

71 

70 

66 

66 

65 

70 

67 

64 

63 

68 

63 

70 

70 

68 

66 

61 

60 

63 

70 

72 

73 

73 

67.5 

2  INCHES 

MAX 

80 

80 

84 

73 

73 

82 

81 

83 

84 

85 

78 

81 

73 

76 

84 

77 

79 

81 

70 

81 

83 

80 

82 

81 

79 

83 

85 

88 

88 

87 

75 

80.5 

MIN 

69 

Tl 

72 

70 

68 

68 

67 

72 

68 

71 

70 

66 

66 

65 

70 

67 

64 

68 

68 

64 

70 

70 

68 

66 

61 

60 

65 

70 

72 

73 

72 

68.0 

4  INCHES 

MAX 

80 

77 

81 

73 

72 

80 

78 

81 

82 

84 

77 

79 

73 

75 

82 

75 

77 

SO 

70 

79 

82 

79 

80 

79 

77 

80 

82 

SS 

85 

85 

75 

78.9 

MIN 

70 

71 

72 

70 

68 

68 

67 

72 

68 

72 

71 

67 

67 

66 

70 

68 

64 

65 

66 

64 

70 

71 

69 

68 

63 

61 

65 

70 

72 

74 

73 

68.6 

8  INCHES 

MAX 

75 

77 

77 

75 

71 

75 

75 

77 

77 

78 

75 

74 

73 

73 

75 

73 

74 

74 

72 

74 

77 

76 

75 

76 

73 

75 

76 

79 

79 

SO 

75 

75.4 

MIN 

70 

71 

73 

73 

70 

70 

69 

72 

71 

73 

73 

70 

70 

68 

71 

70 

68 

68 

68 

67 

71 

72 

71 

71 

67 

65 

67 

71 

73 

75 

74 

70,4 

SEPTEMBER  1960 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STATION 

PLOT  tt 

1  INCH 

MAX 

84 

84 

80 

74 

80 

80 

83 

73 

85 

81 

67 

64 

75 

72 

75 

73 

70 

67 

68 

67 

71 

72 

74 

71 

68 

73 

73 

70 

65 

75 

73. B 

MIN 

71 

68 

60 

61 

66 

60 

62 

65 

69 

67 

62 

62 

56 

53 

54 

59 

60 

62 

64 

62 

61 

58 

54 

56 

58 

59 

56 

62 

62 

64 

61.1 

2  INCHES 

MAX 

84 

83 

79 

74 

80 

80 

82 

83 

85 

80 

67 

64 

74 

72 

79 

73 

69 

67 

6S 

67 

71 

72 

73 

70 

68 

73 

73 

70 

64 

75 

74.0 

MIN 

71 

68 

60 

61 

66 

60 

62 

64 

69 

67 

62 

62 

57 

53 

54 

59 

60 

61 

63 

61 

62 

58 

54 

56 

58 

59 

56 

62 

63 

64 

61.1 

*  INCHES 

MAX 

82 

81 

77 

72 

77 

78 

79 

81 

82 

79 

68 

64 

72 

70 

72 

72 

68 

66 

67 

66 

69 

70 

72 

69 

66 

71 

71 

67 

64 

72 

72.3 

MIN 

71 

70 

63 

63 

67 

63 

63 

65 

69 

68 

63 

62 

58 

55 

56 

60 

61 

62 

63 

62 

62 

60 

56 

58 

58 

60 

57 

64 

63 

64 

61.9 

8  INCHES 

MAX 

77 

77 

73 

70 

74 

73 

74 

75 

76 

75 

71 

66 

68 

67 

66 

68 

66 

65 

66 

63 

67 

68 

67 

66 

64 

67 

66 

66 

64 

69 

69.1 

MIN 

72 

73 

67 

66 

69 

66 

67 

68 

71 

71 

66 

64 

62 

60 

60 

63 

63 

63 

64 

63 

64 

64 

60 

62 

61 

62 

61 

64 

63 

64 

64.8 

OCTOBER  1960 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STATION 

PLOT  «2 

1  INCH 

MAX 

66 

66 

67 

63 

66 

64 

62 

65 

66 

66 

66 

64 

66 

69 

71 

68 

67 

64 

57 

59 

53 

52 

49 

46 

42 

54 

53 

51 

52 

52 

52 

60.1 

MIN 

50 

47 

55 

49 

49 

52 

47 

45 

48 

48 

51 

50 

47 

51 

56 

58 

55 

49 

48 

43 

38 

35 

36 

36 

36 

31 

43 

48 

47 

43 

47 

46.5 

2  INCHES 

MAX 

65 

66 

68 

63 

66 

64 

62 

65 

65 

66 

66 

64 

66 

69 

71 

68 

67 

64 

57 

59 

52 

52 

49 

46 

42 

54 

53 

51 

52 

52 

52 

60.1 

MIN 

51 

47 

55 

SO 

49 

52 

47 

45 

48 

49 

52 

50 

47 

51 

56 

58 

55 

50 

4S 

43 

38 

36 

36 

36 

36 

31 

43 

48 

47 

43 

47 

46.7 

4  INCfCS 

MAX 

64 

64 

66 

62 

64 

62 

61 

63 

63 

64 

64 

63 

64 

66 

68 

66 

66 

62 

57 

58 

51 

51 

49 

47 

42 

52 

51 

51 

51 

51 

51 

58.7 

MIN 

54 

50 

56 

52 

SI 

54 

49 

47 

50 

50 

53 

52 

49 

52 

57 

59 

56 

51 

50 

46 

40 

38 

38 

38 

38 

33 

44 

4S 

47 

44 

48 

48.3 

8  INCHES 

MAX 

63 

64 

64 

60 

58 

60 

59 

59 

59 

60 

61 

60 

60 

61 

64 

63 

63 

60 

57 

57 

51 

50 

49 

48 

44 

49 

50 

51 

50 

51 

51 

56.6 

MIN 

59 

55 

59 

56 

55 

57 

54 

52 

53 

54 

55 

56 

44 

55 

59 

60 

59 

55 

54 

52 

48 

44 

43 

43 

43 

39 

46 

50 

49 

47 

49 

51.9 

Plot  #2  -  Slope  of  Ground: 
neraocouplea . 


Flat.   Soil  Type:   Loam,   Ground  Cover:   Barren.   Instrumentation:   Brown  recording  Potentiometer  with  copper-constantan 


CORRECTIONS 
ANNUAL  1955 


Total  Precipitation  and  Departure  Table: 
PleasantTille  1  N 


Average  Temperature  and  Departure  Table: 
Pleasantville  1  N 


Correct  as  follows:   February  average 
precipitation  should  be  3.03;  departure 
from  long-term  average  should  be  0.00; 
annual  total  precipitation  should  be 
38.55;  departure  -4,44. 

Correct  as  follows:   February  average 
temperature  should  be  31.6;  departure 
from  long-term  average  -1.8;  annual  aver- 
age temperature  53.1;  departure  from 
long-term  average  +  5. 


UOKIB:   JUNE  1959 


Delayed  Data  (Page  59) 

Sandy  Hook  Lbsta 


Dally  Soil  Temperature  Table: 

New  Bnuswlck  Exp  Sta 


MONTH:   SEPTEUBER  1960 


Climatologlcal  Data  for  September  1958; 
highest  temperature  should  be  86  on  16-f; 
lowest  temperature  should  be  48  on  29th. 


Correct  as  follows;  16  inches  depth  on 
25th  maximiUD  should  be  65  and  minimum 
should  be  64.   Ulnimum  average  should  be 
66.7. 


See  ralsTsno*  ootaa  ioUowliig  Station  Indm*. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


NEW  JERSEY 
DECEMBER  1960 


Isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will 
be  available  In  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".   Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation, 
particularly  in  mountainous  areas. 


AVERAGE  TEMPERATURE 


NEW  JERSEY 
DECEMBER  1960 


NEW  JERSEY 


7STB   HKRIDIAN  TIHS   ZONE 


STATION    LEGEND 
O      •      1     Pr»elpltotlon    only 
<D  PrtclpitoHon,  slorogt 

O    -•-    -O-    Prtclpltatlon   ana    Ttrnp^roturt 
-6-    -4-     "^    Pr»cipltaHon,   Ttrnptraturt "  and  Evaporotiot 

Typ§  of  gogt:        O     Not- recording; 

•    Roeording ;         d     Bofh  typos 

OoutHo  drcio  cemb/notlons  indlcato  Mto   ovaHobilify    of 

moro  Oatolltd  mtfoorologleol  data. 


USCOKH-irB-Asbeville,    N.    C. 


Isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".   Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  particularly 
in  mountalDous  areas. 


STATION  INDEX 


COUNTY 


ALLENDALE 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 
I  ATLANTIC  CITY 
AUDUeON 
BAS$  flIVER  ST  FOREST 

BELLEPLAIN 
BELMAR 

VIOERE 
8ERNARDSVILLE  2  E 
BLACKWELLS  MILLS 

BOONTON  2    SE 
BOUND  tlROOK  1  M 
SRANCHVILLE 
aURLINSTON 
CANtSTEAR  RESERVOIR 


CHARU0TTE8URG 

lATHAM 
CHATSWORTH 
CLAYTOM 
CLINTON 

LIZABETH 
ELIZABETHPORT 
ESSEX  FELLS  SERV 

MINCTON  1  NE 
FORTESCUE 

FREEHOLD 
GLASSBORO 
6REAT  MEADOWS  h    I 
[GREENWOOD  LAKE 
HACKENSACK 

I HAMMONTON  2  NNE 
HIGH  POINT  PARK 
HIGMTSTOWN  1  N 

I  INDIAN  MILLS  2  W 

I IRVIN6T0N 

JERSEY  CITY 

LAMflERTVILLE 
I LAURELTON  1  E 
^LAYTON  3  NM 
kiTTLE  FALLS  1  E 

long  branch 

long  valley 
[luhberton 
imacopin  intake 

j  MAKHAH 


0100 
0911 
0325 
03*6 
0526 

0690 
0721 
0729 
0797 


MANVILLE 
MARLBORO  5C5 
MAYS  LANDING 
MIDLAND  PARK 


BEROCN 

ATLANTIC 

ATLANTIC 

CAMDEN 

BURLINGTON 

CAPE  MAY 
MONMOUTH 

WARREN 

SOMERSET 

SOMERSET 

MORRIS 
SOMERSET 
I  SUSSEX 
BURLINGTON 
SUSSEX 


SALEM 
CAPE  MAY 
:  ESSEX 
SALEM 

ASSAiC 

I  MORRIS 
I  BURLINGTON 
I  GLOUCESTER 
'    HUNTERDON 

NION 

NION 
I  ESSEX 
I  HUNTERDON 
'  CUMBERLAND 

MONMOUTH 
GLOUCESTER 

.  WARREN 

I  PASSAIC 

:  BERGEN 

ATLANTIC 

SUSSEX 

MERCER 
'    BURLINGTON 
I  ESSEX 

I  HUDSON 
>  HUNTERDON 
)  OCEAN 
SUSSEX 
ASSAIC 

'  MONMOUTH 

I  MORRIS 

'  BURLINGTON 

ASSAIC 
'    BERGEN 

SOMERSET 
.    MONMOUTH 

ATLANTIC 
I  BERGEN 
.  CUMBERLAND 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


BERGEN  COUNTY  ENGINEERS 

U.S.  HEATHER  BUREAU 

STATE  MARINA 

IRVIN  J*    NYGREN 

N.J.  FORESTRY  SERVICE 

MRS.  ED  C.  HOFFMAN 
BELMAR  HATER  HORKS 
CLEMENT  HAUPT 
BERNARDS  WATER  COMPANY 
HENRY  M.  MILLER 

JERSEY  CITY  WATER  HORK; 
AMERICAN  CYANAMID  CO. 
ALBERT  M,  DAVENPORT 
PUBLIC  SVC,  E.  +  G.  CO. 
NEWARK  HATER  DEPARTHEN1 

COMMONWEALTH  HATER  CO. 
GERTRUDE  S.  HILLIS 
N.WEST  MAGNGSITE  CO. 
J.  A.  PLUNRETT 
JOHN  HOPKINS  UNI. 

NEWARK  WATER  OEPT. 
EDWARD  P.  MOLITOR 
EARL  H.  KERCHNER 
HARRY  P.  CAMPBELL 
L.  H.  KLOCKNER 

UNION  CO.  PARK  COMM. 
SEWAGE  TREATMENT  PLANT 
BOROUGH  ESSEX  FELLS 
DONALD  YOUNG 
JOHN  LOPER 

FRANK  J.  MOREAU 
PROF.  J.  S.  SANGREE 
GAMMA  CHEMICAL  CORP. 
GEORGE  T.  HIGGINS 
BERGEN  COUNTY  ENGINEERS 

H.  HUBBARD  PARKHURST 
N.  J.  DEPT.OF  CONS. 
JAMES  R.  PICKERING 
EDWARD  ENTWISTLE 
JOINT  MEETING  GARAGE 

JERSEY  CITY  WATER  OEPT, 

E.  E.  CASE 

GEORGE   C.   HAODILL 

A.    M.    DEPUE 

PASSAIC  VLY,  WTR.  COMM. 


WILLIAM  0.  MAR 
ARTHUR  BARKMAN 
JAMES  LAWTON 
NEWARK  WATER  DEPT. 
ROBERT  G.  GLASGOW 

JOHN  L.  RADCLIFFE 
GEROW  BRILL 
ELMER  EARLE 
RIDGEWOOD  HATER  CO* 
L.  J.  GALLAHEH 


JR. 


MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MILTON 

MOOOESTOHN 

HOARIS  PLAINS 

NEWARK  WB  AIRPORT 

NEW  BRUNSWICK  EXP  5TA 

NEW  HILFORD 

NEWTON 

OAK  R106E  RESERVOIR 

OLOWICK 

ORANGE 
PATERSON 
PEMBERTON  3  E 
PHlLLIPSBURG 
PHILLIPSBURG  BRIDGE 

PLAINFIELD 

PRINCETON  WATER  HORKS 

RAHWAY 

RIOGEFIELD 

RINGWOOD 

SCHOOLEYS  MOUNTAIN 
SMILOH 
SOMERVILLE 
SPLIT  ROCK  POND 
SPRINGFIELD 

SUSSEX 

TOMS  RIVER 
TRANQUILITY  2  W 
TRENTON  WB  CITY 
TUCKERTON 

WANAOUE  RAYMOND  DAM 

WATCHUNG 

HERTSVILLE 

WESTFIELD 

WEST  HHARTON 


COUNTY 


CUMBERLAND 

MORRIS 

BURLINGTON 

MORRIS 

ESSEX 

MIDDLESEX 

BERGEN 

SUSSEX 

PASSAIC 

HUNTERDON 

ESSEX 
PASSAIC 

BURLINGTON 

HARREN 

WARREN 

UNION 
MERCER 
UNION 
BERGEN 
PASSAIC 

MORRIS 

CUMBERLAND 

SOMERSET 

MORRIS 

UNION 

SUSSEX 
OCEAN 
WARREN 
MERCER 
OCEAN 

PASSAIC 

UNION 

HUNTERDON 

UNION 

MORRIS 


39  22 

79  04 

*1  01 

74  32 

39  5« 

74  90 

♦0  90 

7*  30 

*0  *2 

74  10 

40  26 

7*  26 

*0  57 

74  02 

*1  03 

74  45 

*1  02 

74  30 

40  AO 

7*  49 

*0  *7 

74  14 

*0  55 

74  OS 

39  SB 

7*  30 

40  41 

75  12 

40  42 

75  12 

40  36 

74  25 

40  19 

74  40 

40  36 

74  15 

40  90 

74  01 

41  00 

74  16 

40  48 

74  4S 

39  28 

75  11 

40  34 

7*  31 

40  98 

74  21 

40  43 

74  18 

41  13 

7*  37 

39  97 

7*  11 

40  97 

74  90 

40  13 

74  46 

39  36 

74  20 

41  03 

74  18 

40  40 

74  25 

40  27 

7*  41 

40  39 

74  21 

40  54 

7*  36 

41  01 

74  03 

39  39 

79  19 

OBSERVAnON 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


I 


FED*  AVIATION  AGENCY 
JERSEY  CITY  WATER  WKS, 

J.  HILLARD 
JAMES  C.  LONG 
'  U.S.  WEATHER  BUREAU 

ARTHUR  M.  AHLOUIST 
HACKENSACK  HATER  CO. 
NEWTON  WTR.  *    SWR.COHM. 
NEWARK  HATER  DEPT. 
A.  COUGHLIN 

COUNTY  ENGINEER 
J.  DEL  VECCHIO 
.IP  E.  MARUCCI 

SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 


JOIN 


TOLL  I 


IDCE  COMM. 


VIVIAN  SCHEHER 
PRINCETON  WATER  CO. 
KAY  VLY.  SWG.  AU 
GEORGE  P.  KIRSTEN 
NO.  JERSEY  HTR.  SUPPLY 

JOHN  VANSTONE 
EvfRETT  DICKINSON 

E.  HAVER 
JERSEY  CITY  0.  P.  W. 

J.  DEPT.OF  CONS. 

BRICE  B.  STANTON 
TOMS  RIVER  WATER  CO. 
J.  ERVEY 

.  WEATHER  BUREAU 
.  WALTER  T.  GANDEK 

HATER  SUPPLY  COMM. 
BONNIE  BURN  SANITARIUM 
ROBERT  M.  MANNERS 
CITY  ENGINEER 

.  POWER  ♦  LIGHT  CO. 


l-COASTAL(      2-OELAWAHEr      3-GREAT   EGG   HARBORi      4-HACKENSACK(      5-HUDSON,      e-MAUHlCEi      7-MULLIC*,      a-PASSA!Ci      9-RAHWAYi       lO-RABITANr      ll-ROCKAy*V 


REFERENCE  NOTES 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  New  Jersey  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Office,  c/o 
General  Delivery,  Trenton,  New  Jersey  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  included 
in  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  September  1956, 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  In  "F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65"    F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.   Max  and  Mln  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours 
ending  at  time  of  observation. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present  location.   Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based 
on  the  period  1931-1955, 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  include 
snow  and  sleet ,   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on 
Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard 
time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Grovmd"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7 : 00  a.m. ,  E. S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the 
following: 

C  Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

0   "Soil  Temperature"  Table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J   "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Daily  Soil  Temperature"  Table, 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index, 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*   Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

0     Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  Indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

H  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  Is  missing.   See  "Dally  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amouints  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  E.S.T.  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation "Substation  History"  for  this  state.   That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C.  for  15  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local 
Climatological  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary).   Checks,  and 
■oney  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 

USCOMM-WB-Ashevllle,  N.  C.  2/8/61  850 
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AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


February 
o 

I 

a 


April 


May 


July 


Augiut 


Septembei 


ATLANTIC  CITY  W6  AP 
ATLANTIC  CITY 
AUOUBON 
BELLEPLAIN 
BEUUIDEBE 

BOONTON  2  SE 
BURLINGTON 
CANOE  BROOK 
CAPE  MAY  3  M 
CMARLOTTEBURG 

CHATSWORTh 

CLAYTON 

ELIZABETH 

ESSEX  FELLS  5ERV  BLOO 

FL6MINGT0N  1  NE 

FREEHOLD 
HAMMONTON  2  NNE 
HIGH  POINT  PARK 
HIGHTSTOWN  1  N 
INDIAN  MILLS  2  w 

JERSEY  CITY 
LAMBERTVILLE 
LAUPELTON  I  e 
LAYTON  3  NW 
LITTLE  FALLS  1  E 

LONG  BRANCH 

LONG  VALLEY 

MILLVILLE 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MOOR ES TOWN 

MORRIS  PLAINS 
NEWARK  WB  AIRPORT 
NEW  BRUNSWICK  EXP  5TA 
NEWTON 
PATER  SON 

PEMBERTON  3  E 

PHILLIPS6URG 

PLAINFIELO 

RIDGEFIELO 

5HIL0H 

SOMERVILLE 
SUSSEX 
TOMS  RIVER 
TRENTON  WB  CITY 
TUCKERTON 

WOODSTOWN 


DIVISIONAL 

NORTHERN 
SOUTHERN 
COASTAL 


36.9 
35.3 
36.1 


3a. 4 
33.0 
27.6    I 

32. AMI 


27.0    I  -    1.2 


36.2 

36.0 
31.3 


36.1 
33.2 

37.5MI 


32.3 
33. C 
34.1 
33.0 
30.3 

30.1 
34.5 
30.0 
35. 2M: 
27.0 


32.2    1  -10.2 


33.9  I  -  6.6 
32.9  I  -  7.7 
27.5    :  -    9.4 


31.7    ;  -    8.3 
26.6      -11.3 


30.5  -  8.5 
32.9  -  8.6 
33.5      -    7,2 


52.6  3.9 

M 
53.0  4.7 

55. 8M 
50.6  2.6 


60.1 
60.9 
59.2 

58.0 


61.0  -      .7 

57.1  -   2.3 
61.1       -    1.0 


60.9       -    2.1 


61.3       -    2.0 

60.5       - 
58.1       - 
59.3 
62.3 
59.5 


69.9  - 
71, CM  - 
65.2 


70.1  -    1.1 

70.1  .3 

70.1  .2 

70.8  -    1.0 

69.9  ,1 
65.8  -    3.1 


75.3  -  2.0 

71.3  -  1,8 
7  3,9M 

67.7  -  3.5 


70.0      -    1.8 


73,6     I-    3.0 


73.9 
75.5 
73.1 


75.1     I       2.0 


73.3 
69,0 
74.1 


66.7 
65.9 
66.2 


56.5      - 

57.7      - 

56.0 

55.4 


67, OM 

68.1 

65.9      -    1.3 

63.8 

65.7      -    1.1 


55.8 
50.1 
54,5 


42,9 

46. 9M 
46.3 
46.9 
47.6 
3.6       - 


48.0 
47.2 
46,9 

43,7 
48.5 
47.2 
42.1 
47.8 

47.0 
46.3 
46.0 


44.8 
47.3 
49.4 


53.5  -  ,3 

53.5  -  .6 
54.1 

50.3  ;-  2.1 

50.1  -  .5 

50.1  -  .5 

55.6 

47.9  -  2.0 


51.1 

52.7 
53.6 
46.4 
52.5 
52.2 

51.6 


27.8      -    7.0 


1,5 
2,2 


30.0 

-     4.0 

54.0 

1.1 

28.0 

-    6.2 

52.7      - 

.5 

21.2 

-    8.7 

48.1      - 

1.7 

26.3 

-    5.8 

52.6      - 

.6 

28.0 

:-         7.7 

52.8     i- 

1.6 

26.7 

|-    5.8 

52.2 

.4 

27.6 

1-    6.5 

52.4      - 

.6 

A  narrative  Special  Weather  Summary  appeared  in  the  March,  April, 
June,  July,  August,  September,  November  and  December  issues  of  this 
publication  for  1960. 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


JanuAxy 

FrfjniAiy 

Maxell 

ApxU 

May 

luna 

My 

Augiut 

Ssptonibttr 

Oetab« 

December 

Aonuil 

STATION 

1 

1 
1 

1 

S. 
1 

& 

1 

1 

1 

S 

0. 

1 

1 

i 

• 
& 

«     '      S 
■5.     1     1 

1          1 

i 
1 

s. 

'& 

& 

f 

& 

1 

0 

1 

c 

1 

Q 

1 

i 

ATL««T1C    CITY    WB    «P 

2.69 

-    .79 

5.71 

2.62 

3.67 

.32 

2.34 

-    .99 

2.21 

-    .77 

.77  -2 

.22 

5.84 

2.14 

2.36 

-2.22 

4.03 

.66 

3.08 

.03 

1.74 

-1.38 

3.46 

.38 

37,90 

-    2.22 

ATLAHTIC    CITY 

2.21 

-1.57 

4.01 

.66 

2.07 

-1.46 

2.13 

-1.27 

2.32 

-    .66 

1.47  -1 

.52 

5.87 

2.09 

3.93 

-     .79 

3.50 

-    .01 

2.51 

-    .70 

1.63 

-1.79 

3.64 

.33 

35,19 

-    6.69 

AU0U80N 

3.09 

3.68 

i.ei 

3.19 

4.59 

1.69 

6.24 

4.08 

9.05 

2.90 

2.49 

3.48 

46,29 

BASS    RIVER    ST    FOflesT 

3.36 

5.24 

3.23 

2.07 

3.67 

1.07; 

7.13 

5.68 

4.45 

3.08 

2.36 

E3.25 

E44,59 

BEULEPLAIN 

3.»9 

-    .13 

5.12 

2.12 

E4.08 

-    .23 

2.72 

-    .84 

3.44 

-    .63 

1.91    - 

.52 

E7.52 

3.34 

3.82 

-2.06 

4,05 

.01 

1.50 

-2.14 

El. 60 

-2.68 

E3.06 

-    .47 

E42,31 

-    4.13 

BELHAR 

3.66 

4.72 

1.68 

2,22 

E2,59 

3,05 

6.83 

4.54 

E6.57 

E2.03 

E2.5e 

E3.28 

643,75 

BEI.VIDERE 

3.07 

-    .71 

3.13 

.10 

2.14 

-2.10 

4,67 

,73 

4.09 

-    .14 

3,34i  -1 

.06 

5.47 

.10 

6.73 

1.57 

7.60 

3.87 

1.36 

-2.05 

2.78 

-1.25 

2.44 

-1.20 

46.82 

-    2.14 

8ERIURDSV1LLE    2    E 

3.52 

5.12 

2.75 

4,18 

3.64 

2,34 

7.20 

6.35 

7.26 

1.40 

2.57 

3.25 

49,58 

BLACIt»ELLS    HILLS 

3.51 

4.48 

1.74 

4,78 

3.26 

1,47 

9.52 

3.96 

7.13 

2.35 

2.41 

1.96 

46,57 

BOONTUN    2    SE 

3.76 

.47 

5.05 

2.48 

2.14 

-1.87 

4.39 

,69 

4.29 

-    .06 

1,73    -2 

.33 

7.81 

3.61 

8.81 

3.65 

7.51 

3.23 

1.56 

-1.55 

2,14 

-1.98 

2.37 

51.66 

5.66 

BOUND    BROOK    1    N 

3.38 

4.21 

1.20 

3.65 

4.00 

1.71 

e.27 

4.05 

7.43 

2.26 

2.33 

2.07 

44.65 

8RANCKVILLE 

3.60 

2.91 

2.31 

4.32 

4.02 

3.96 

9.03 

9.08 

7.70 

2.38 

1.90 

2.19 

53.40 

BURLIHGTON 

3.A2 

.07 

4.56 

1.82 

2.16 

-2.35 

2.39 

-1.03 

3.84 

-    .24 

1.81'  -1 

.92 

5.43 

1.19 

2.93 

-1.66 

7.08 

3.35 

3.01 

-    .31 

2.45 

-1.28 

E4.09 

1.15 

E43.ie 

1.79 

CANISTEAR    RESERVOIR 

3.69 

4.47 

2.24 

4.36 

4.00 

3.26 

8.16 

7.17 

7.10 

1.15 

2.45 

2.55 

50.81 

CAMOE    BROOK 

3.16 

-    .65 

4. 78 

1.96 

1.90 

-2.46 

3.87 

.01 

5.67 

1.34 

1.27    -2 

.94 

6.31 

1.69 

5.61 

.19 

7.16 

2.77 

1.56 

-1.58 

2.47 

-1.75 

2.84 

-    .68 

46.80 

-    2.21 

CANTON 

2.18 

E3.46 

E    .78 

2.99 

2.35 

2.72 

8.15 

2.90 

9.75 

2.31 

1.97 

E2.36 

E41.92 

CAPE   MAY    J    W 

2.62 

3.89 

2.04 

1.80 

3.23 

1.40! 

5.67 

4.63 

7.52 

2.66 

1.43 

E3.08 

E39.96 

CEDAR    GROVE 

3.11 

5.39 

2.22 

3.49 

E4.43 

El. 49 

11.05 

6.72 

8.03 

1.65 

2.78 

3.70 

E64.06 

CHARLOTTEBUfiG 

3.58 

-    .21 

4.95 

1.93 

2.68 

-1.91 

4.16 

.07 

4.80 

.39 

3.56   - 

.93 

7.02 

2.29 

7.45 

2.47 

8.49 

4.09 

1.51 

-2.25 

2.76 

-1.93 

2.84 

-1.11 

53.80 

2.89 

CHATHAM 

3.1A 

-    .73 

4.53 

1.46 

2.48 

-2.09 

3.45 

-    .54 

4.94 

.51 

1.081  -3 

.14 

E6.94 

2.38 

5.31 

-    .22 

6,92 

2.46 

1.28 

-1.95 

2.35 

-1.96 

3.86 

.07 

E46.2a 

-    3.76 

CHATSWORTh 

_ 

_ 

_ 

_ 

2.43 

.38 

7.39 

6.27 

10.30 

2.38 

1.96 

E3.63 

_ 

CLAYTON 

2.55 

E4.03 

2.21 

3.33 

3.97 

1.231 

5.05 

2.76 

12.89 

2.00 

1.76 

3.55 

E46.32 

CLINTON 

3.68 

3.67 

2.43 

2.87 

4.25 

1.79 

6.26 

3.85 

5.96 

1.38 

2.29 

2.75 

41.17 

ELIZABETH 

2.7* 

-1.41 

4.95 

1.89 

2.39 

-2.08 

2.60 

-1.26 

4.13 

-    .21 

1.15    -2 

.76 

8.05 

3.67 

4.76 

-    .25 

8,03 

3.69 

2.74 

-    .67 

2.46 

-1.46 

5.17 

1.75 

49,17 

1.00 

ELIZABETHPORT 

3.18 

4.73 

1.95 

2.86 

4.06 

1.01 

9.77 

5.13 

7,17 

2.06 

2.23 

2.74 

46.89 

ESSEX    FELLS    SERV    BLOG 

3.03 

5.37 

2.98 

3.75 

6.02 

El. 12 

8.46 

4.58 

6,88 

1.57 

1.60 

E4.01 

E49.37 

PLEHINGTON    1    NE 

3.97 

.61 

4.02 

1.39 

2.00 

-2.13 

3.70 

.05 

3,45 

-    .89 

.87'  -3 

.05 

8.39 

4.01 

3.19 

-2.14 

7,64 

4.15 

3.08 

-    .10 

2.82 

-     .94 

2.46 

-    .89 

45.59 

.07 

FORTESCUE 

2.53 

3.64 

1.69 

3.11 

4.61 

1.67 

7.60 

4.66 

7,45 

1.40 

2.04 

2.65 

43.05 

FREEHOLD 

A. 21 

.57 

5.U 

2.16 

3.45 

-    .75 

2.24 

-1.32 

5.06 

.93 

4.10 

.37 

7.40 

3.38 

5.10 

.10 

7,19 

3.32 

1.81 

-1.71 

2.71 

-1.35 

3.79 

.41 

52.17 

5.11 

GREENWOOD    LAKE 

A.3A 

4.75 

2.91 

3.65 

4.50 

5.60 

9.09 

5.60 

7,88 

1.89 

2.99 

2.99 

56.19 

HAMHONTON    2    NNE 

2.84 

-    .85 

3.93 

.87 

E2.52 

-1.78 

2.31 

-1.36 

4.06 

-    .09 

.851  -3 

.19 

7.72 

3.53 

2.81 

-3.14 

12,05 

8.56 

2.34 

-1.33 

1.71 

-2.06 

2.73 

-    .39 

E45.87 

-    1.23 

HIGH   POINT    PARK 

2.78 

1.95 

1.39 

3.53 

3.23 

4.16' 

4.23 

.43 

7,61 

2.16 

1.20 

.82 

33.49 

HIGHTSTOKN    1    N 

3.79 

.51 

4.18 

1.59 

1.37 

-2.53 

2.74 

-    .56 

2.59 

-1.25 

3.57I- 

.43 

9.13 

4.88 

2.95 

-1.82 

8,16 

4.05 

3.08 

-    .19 

2.17 

-1.30 

3.60 

.68 

47,33 

3.63 

INDIAN    MILLS    2    W 

2.92 

-    .80 

4.34 

1.42 

2.74 

-1.50 

2.54 

-    .92 

3.09 

-1.01 

1.44;  -2 

.61 

8.35 

4.51 

3.88 

-1.73 

9,44 

5.99 

2.41 

-    .94 

1.86 

-1.94 

3.18 

.06 

46,19 

.53 

IRVINGTON 

3.03 

4.67 

2.13 

3.05 

4.11 

1.45 

6.68 

4.71 

5,95 

2.39 

2.59 

3.47 

44,23 

JERSEY    CITY 

3.2» 

-    .18 

4.72 

1.96 

E2.38 

-1.62 

2.88 

-    .57 

2.54 

-1.41 

1.96'  -1 

.56 

10.10 

6.14 

5,14 

.64 

7,03 

3.17 

3.46 

.48 

3.34 

-    .07 

3.22 

.04 

E50,06 

7.02 

LAMBERTVILLE 

3.56 

.12 

4,02 

1.43 

2.37 

-1.74 

2.35 

-1.24 

4.27 

-    .10 

1.71    -2 

.24 

8.12 

3.65 

5,13 

-    .25 

7.07 

3.78 

2.28 

-    .71 

2.25 

-1.52 

2.50 

-    .65 

46.64 

.53 

LAWELTON    1    E 

3.59 

-    .26 

5.69 

2.59 

1.81 

-1.91 

2.86 

-1.28 

5.80 

2.00 

3.47 

-1.67 

- 

- 

- 

- 

LAYTON    3    Nw 

2.31 

-    .60 

3.91 

1.63 

1.43 

-2.05 

3.45 

-    .32 

4. OB 

-    .03 

4.23 

.02 

5.82 

.91 

5.16 

.61 

8.11 

4.36 

2.11 

-1.26 

1.62 

-2.21 

2.04 

-    .70 

44.27 

.36 

LITTLE    FALLS    1    E 

3.2> 

-    .51 

E5.36 

2.43 

2.45 

-1.95 

3.78 

-    .46 

4.59 

.01 

1.23|  -3 

.22 

9.84 

5.34 

6.16 

.89 

6.62 

2.02 

1.27 

-2.22 

1.86 

-2.54 

3.23 

-    .56 

E49.63 

-       .75 

LONG   BRANCH 

A. 11 

.18 

5.67 

2.30 

4.17 

-    .12 

2,75 

-    .79 

1.85 

-1.79 

2.66(  - 

.93 

8.23 

4.14 

7.21 

1.84 

7.72 

3.71 

2.68 

-    .92 

2.63 

-1.31 

3.52 

.08 

53.20 

6.39 

LONG   VALLEY 

2.91 

-    .70 

E4.80 

1.94 

E3.87 

-    .48 

3,90 

.09 

5.81 

1.51 

2.07!  -2 

.22 

8.88 

3.74 

6.66 

.34 

6.86 

2.97 

1.52 

-1.92 

2.35 

-2.01 

E3.20 

-    .36 

E51.82 

2.90 

KACOriN    INTAKE 

3.71 

4.88 

2.58 

3.84 

4.92 

2,79 

6.79 

7.73 

7.92 

1.64 

E2.76 

E2.84 

E52.30 

NAHWAM 

3.24 

4.00 

1.73 

4.03 

4.98 

2,58l 

9.72 

5.49 

7.49 

1.83 

2.93 

2.14 

60.16 

NAHVILLE 

E3.52 

E3.80 

E2.69 

2,81 

4.89 

1,31 

8.14 

3.46 

6.42 

2.29 

2.21 

E3.41 

E44.94 

HAYS    LANDING 

E2.97 

4.98 

3.24 

1.62 

2.67 

.75 

8.00 

3.31 

6.67 

3.86 

1.99 

4.68 

E44.74 

MIDLAND    PARK 

3.28 

5.08 

2.67 

3.16 

4,50 

1.53' 

9.60 

6.90 

6.54 

1.82 

2.62 

2.90 

60.60 

MILLVILLE 

2.49 

4.15 

2,38 

2.54 

4,44 

2.22! 

6.31 

6.61 

8.07 

2.64 

1.73 

3.11 

46.49 

HILLVILLE    FAA   AIRPORT 

- 

- 

- 

_ 

7.68 

4.67 

6.85 

2.19 

1.64 

2.83 

- 

MILTON 

3.88 

E4.32 

3,52 

4.47 

5,15 

3.09; 

8.20 

8.85 

7.18 

1.57 

2.82 

2.90 

E56.05 

HOORESTOON 

2.98 

-    .25 

4.08 

1.51 

1.29 

-2.58 

3.30 

-    .17 

3,87 

-    .46 

1.231  -2 

41 

5.74 

1.76 

2.94 

-1.99 

9.14 

6.47 

2.94 

-    .05 

2.89 

-    .75 

2.56 

-     .17 

42.98 

-       .10 

MORRIS    PLAINS 

3.84 

4.52 

2.51 

4.40 

4,15 

1.57 

8.73 

6.52 

6.53 

1.68 

2.78 

2.91 

50.14 

NEVARK    KB    AIRPORT 

2.79 

-    .81 

4.11 

.90 

2,98 

-    .80 

3.09 

-    .18 

4,11 

.38 

1.071  -2 

73 

6.39 

2.19 

4.61 

.42 

6.23 

2.34 

2.79 

-     .41 

2.41 

-    .59 

3.89 

.79 

44.47 

1.40 

HEW  BRUNSWICK    EXP    STA 

3.58 

.20 

4.65 

2.05 

1.65 

-2.21 

3.67 

.33 

4.25 

.26 

1.17   -2 

66 

11.10 

6.85 

3.92 

-    .86 

7.84 

3.66 

1.84 

-1.28 

3.33 

-    .30 

2.41 

-    .65 

49.41 

5.38 

NEW  MILFORD 

2.91 

-    .61 

4.72 

2.01 

1,98 

-2.15 

2.98 

-    .81 

2,75 

-1,33 

1.23    -2 

67 

7.54 

3.16 

6.30 

1.61 

6.82 

2.99 

1.52 

-1.48 

2.36 

-1.37 

2.69 

-    .72 

43.90 

-    1.17 

NEWTON 

3.49 

.39 

2.52 

.01 

2,08 

-1.50 

4.26 

.66 

3.29 

-    ,95 

4.44    - 

03 

9.19 

4.51 

7.48 

2.62 

6.61 

2.75 

2.03 

-1.40 

2.07 

-1.67 

2.05 

-1.08 

49.51 

4.51 

OAK    RIDGE    RESERVOIR 

4.09 

4.42 

2,79 

4.51 

5.74 

3.26 

7.70 

9.68 

7.85 

1.80 

2.75 

3.11 

57.70 

XOWICK 

3.71 

2.95 

2.30 

3.63 

4.36 

1.48 

7.10 

3.93 

6,16 

1.41 

2.77 

3.08 

42,90 

ORANGE 

3.52 

5.38 

2.63 

4.53 

4.B5 

2.06i 

7.90 

5.67 

6.06 

2.28 

3.10 

2.37 

50.25 

PATERSON 

3.45 

-    .23 

6.44 

3.54 

3.29 

-1.17 

3.99 

.03 

3.84 

-    ,64 

1.17|  -3 

18 

9.28 

4.70 

5.72 

.68 

6.94 

2.75 

2.31 

-    .96 

2.88 

-1.18 

4.21 

.53 

53.62 

4.88 

PEHBERTON    3    E 

3,05 

-    .27 

4.66 

2.04 

E2.17 

-1.56 

2.35 

-1.09 

3.56 

-    .42 

2.11    -1 

78 

8.02 

3.67 

5.12 

.19 

9.58 

5.89 

2.32 

-    .90 

2.13 

-1.43 

3.42 

.61 

E48.49 

4.85 

PMILLIPSBUR6 

4.04 

.17 

3.04 

.04 

1.68 

-2.56 

E3.48 

-    .42 

3.87 

-    .43 

2.88    -1 

51 

E4.34 

-1.30 

4.76 

-    .55 

6.46 

2.44 

1.04 

-2.45 

2.56 

-1.20 

2.31 

-1.26 

E40.45 

-   9.03 

PHILLIPSBURG    BRIDGE 

3.66 

3.29 

2.47 

3.46 

4.40 

2.96 

6.19 

4.20 

6.60 

1.08 

2.64 

2.35 

43.20 

PLAINFIELD 

3.56 

-    .12 

4,75 

1,91 

2.54 

-1.75 

3.32 

-    .43 

4.92 

.54 

1.72,  -2 

85 

6.71 

4.22 

5.32 

-    .08 

6.76 

2.26 

2.89 

-    .43 

2.48 

-1.44 

3.63 

.40 

60.80 

2.22 

PKINCETON    WATER    WORKS 

3.61 

4.61 

1.68 

3.00 

2.52 

2.49 

9.81 

3.53 

6.03 

2.40 

2.37 

3.05 

46.10 

RAHWAY 

2.74 

4.10 

El. 47 

2.95 

3.02 

.82 

11.14 

4.40 

6.59 

1.74 

2.20 

1  .92 

E43.09 

RIDGEFIELO 

2.73 

-    .99 

6.30 

3,41 

3.14 

-1.37 

3.52 

-    .14 

- 

- 

- 

- 

~ 

- 

- 

RINGWOOO 

3.46 

4.27 

2.61 

3.89 

3.74 

3.00 

9.67 

6.95 

7.02 

1.39 

2.90 

3.04 

51,94 

SHILOH 

3.35 

-    .32 

3.75 

,94 

El. 58 

-2.26 

2.66 

-    .47 

4.07 

-    .13 

1.99    -1 

45 

9.62 

5.76 

3.45 

-1.65 

10.56 

6.66 

1.83 

-1.29 

1.78 

-1.86 

l.-'l 

-1.41 

E46,35 

2.51 

SOMERVILLE 

3.53 

.18 

3.97 

1,33 

2.03 

-2.05 

3.62 

.08 

3.56 

-    .56 

2.401  -1 

60 

9.66 

5.21 

3.89 

-1.52 

5.93 

3.49 

2.24 

-1.04 

2.21 

-1.64 

2.88 

-    .35 

45,91 

1.62 

SPLIT    ROCK    POND 

4.02 

4,12 

2.13 

4.76 

4,83 

2.041 

8.15 

7.87 

7.88 

2.08 

2.63 

2.27 

52.78 

SUSSEX 

3.49 

-    .01 

2,27 

-    .47 

1.57 

-2.06 

4.87 

1.13 

3.42 

-    .54 

4.52 

32 

8.01 

2.94 

9.05 

4.18 

7.51 

3.85 

2.79 

-    .41 

1.56 

-2.44 

1.94 

-1.48 

51.00 

5.01 

TOMS    RIVER 

E3,47 

5,74 

2.81 

1,81 

2.29 

3.35 

6.30 

3.23 

7.04 

3.20 

2.40 

2.42 

E44.06 

TRENTON   WB    CITY 

3.90 

.14 

4,05 

1.30 

1,85 

-1.35 

2.45 

-    .55 

2.10 

-1.38 

1.77    -2 

10 

7.98 

3.92 

2.89 

-1.70 

6.70 

2.95 

2.25 

-    .40 

2.10 

-    .75 

3.47 

.69 

40.91 

,76 

TUCKERTOM 

3.60 

3,71 

E3,15 

2.30 

3.20 

1.30! 

6.50 

5.13 

3.89 

2.45 

2.65 

E2.25 

E40.13 

WANAOUE    RAYMOND    0AM 

3.33 

4.25 

2.40 

3.91 

3.89 

1.37 

7.01 

7.29 

7.47 

1.24 

2.74 

3.07 

47.97 

WERISVILLE 

4.30 

3,12 

1.06 

3.35 

2.69 

1.62 

7.45 

4.13 

8.29 

2.25 

2.42 

3.18 

43.86 

WESTFIELD 

2.91 

4,04 

1.88 

3.01 

2.92 

1.34 

7.28 

3.70 

£4.79 

E2.67 

E2.43 

E4.29 

E41.26 

WEST   WHARTON 

3.91 

4,64 

2.59 

4.72 

4.39 

2.25! 

7,77 

7.27 

6.74 

1.61 

2.59 

2.49 

50.87 

WOODCLIFF    LAKE 

3.39 

-    .22 

5,00 

2.25 

2.33 

-1.89 

3.04 

-    .87 

3.26 

-    .95 

1.21    -2 

47 

9.00 

4.66 

7.75 

3.08 

6.86 

2.88 

1.79 

-1.31 

2.85 

-1.05 

3.15 

-    .37 

49.64 

3.74 

WOOOSTOWN 

2.75 

3,56 

1.20 

2.98 

5.16 

.70! 

6.71 

1.93 

11.97 

3.25 

2.51 

3.01 

46.73 

DIVISIONAL    AVERAGES 

' 

NORTHERN 

3.29 

-    .28 

4.24 

1.44 

2.36 

-1.83 

3.72 

-    .06 

4,22 

-    .07 

2.35|  -1 

Bl 

7.92 

3.30 

5.92 

.85 

7.17 

3.14 

2.10 

-1.21 

2.31 

-1.58 

2.86 

-    .61 

48.46 

1.18 

SOUTHERN 

3.16 

-    .39 

4.53 

1.74 

2.38 

-1.68 

2.61 

-    .83 

3.56 

-    .43 

1.761  -1 

95 

7.17 

3.12 

3.77 

-1.43 

8.29 

4.51 

2.47 

-    .80 

2.21 

-1.57 

3.09 

-    .07 

45.00 

.22 

COASTAL 

2.98 

-    .69 

4.52 

1.56 

2.76 

-1.10 

2.23 

-1.02 

2.47 

-    .90 

1.84    -1 

33 

6.59 

3.18 

5.26 

.35 

6.25 

2.51 

2.58 

-    .52 

1.86 

-1.79 

3.63 

.42 

42.97 

.67 

See  Beference  Notes  Follovlng  Statlo 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND    FREEZE  DATA 


NEW  JERSEY 
I960 


Station 


Last  spring  minimum  of 


First  fall  minimum  of 


16°  or 
below 


20°  or 
below 


24°  or 
below 


28°  or 
below 


32°  or 
below 


32°  or 
below 


28°  or 
below 


24°  or 
below 


20°  or 
below 


16°  or 
below 


Number  of  days 
between  dates 


ATLANTIC  CITY  WB  AP 
ATLANTIC  CITY 
AUDUBON 
BELLEPLAIN 
BELVIOERE 

BOONTON  2  5E 
BURLINGTON 
CANOE  BROOK 
CAPE  MAY  3  N 
CHARL0TTEBUR6 

CHATSWORTH 

CLAYTON 

ELIZABETH 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDQ 

FLEMINGTON  1  NE 

FREEHOLD 
HAMMONTON  2  NNE 
HIGH  POINT  PARK 
HIOHTSTOWN  1  N 
INDIAN  MILLS  2  W 

JERSEY  CITY 
LAMBERTVILLE 
LAURELTON  1  E 
LAYTON  3  NW 
LITTLE  FALLS  1  E 

LONG  BRANCH 

LONG  VALLEY 

MILLVILLE 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MOORESTOWN 

MORRIS  PLAINS 
NEWARK  WB  AIRPORT 
NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 
NEWTON 
PATERSON 

PEMBERTON  3  E 

PMILLIPSBURG 

PLAINFIELO 

RIDGEFIELD 

SHILOH 

SOMERVILLE 
SUSSEX 
TOMS  RIVER 
TRENTON  WB  CITY 
TUCKERTON 

WOODSTOWN 


8-30+ 
8-  3+ 
8-30 
8-30 
»-23 

8-31 


-30 
-31+ 


8-30+ 
8-30 
8-29 
7-13 


8-31 
8-31 
8-29 
8-30 

8-29 
8-29 
8-29 
8-  8+ 
8-31+ 

8-29 
8-30+ 
8-31  + 

8-30 

8-31  + 

8-29 

8-30+ 

8-30+ 

8-31 

8-30 

8-30+ 

8-30 

8-30+ 

8-30+ 

8-30 

8-30+ 

8-29+ 

8-21+ 

8-30 


12-23 

12-24+ 

12-23 

ia-23 

12-29+ 

12-23+ 

12-20 

12-2* 

12-2*+ 

12-20 

12-22 

12-2*+ 

12-28 

12-23 

12-23+ 

12-19 

12-24 

12-23 

12-23 

12-13 
12-23 

12-28+ 
12-23 

12-2*+ 

12-23 

12-23 

12-23 

12-23 

12-23 
12-13 
12-23 
12-23 
12-2*+ 

12-20 
12-23 
12-23 

12-2*+ 

12-23+ 
12-2* 
3-11 
12-24+ 
12-23 

12-20 


3-12 
3-11 
3-11 
3-15 
3-26 

3-26 


NONE 
3-12 
3-13 


3-27 
3-12 


3-12 
3-26 
3-12 

3-12 

3-26 
3-11 
3-12 
3-26 
3-12 

3-16 
3-26 
3-12 
3-12 
3-12 

3-26 
3-27 
3-26 
3-12 
3-16 

3-12 


3-26 

3-13 
3-13 
3-16 
3-27 

3-27 
3-26 
3-27 
3-12 
3-27 

NONE 
3-26 
3-26 
3-27 
3-27 

3-26 
3-26 

4-11 
3-26 
3-26 

3-26 


4-11 
3-26 

3-13 
3-27 
3-15 


3-26 
3-26 


3-27 
3-13 


3-26 
3-22 

3-27 

3-27 
3-26 
4-11 


3-26 
3-26 
4-11 


3-26 
3-27 


4-11 
3-26 
3-26 
3-27 
3-27 

3-27 
3-27 
3-27 
3-26 
3-26 

4-11 
4-11 
4-11 


3-2  7 

4-11 


4-11 
3-27 


3-2  6 

4-11 


3-2  7 

4-20 
3-2  7 
4-11 
4-20 
3-27 

4-11 
4-11 
4-11 
3-27 
3-2  6 

4-20 
4-11 
4-20 
3-26 
4-10 

4-11 


4-11    27 

4-11 

3-27 

4-20 

4-20 


26 


4-20 
5-  2 

■>-    4 


4-11 
5-10 


4-20 
5-  4 
4-20 

4-11 
5-  * 
4-11 


4-11 
4-11 
5-10 
4-11 

5-    5 

4-20 
4-20 
4-11 
4-11 

5-  * 
*-21 


10-22 
10-21 
10-21 

10-21 
U-  8 
10-21 
11-  8 
10-   2 

10-21 
10-21 
10-21 
10-2  2 

10-  8 

10-21 
10-22 
10-21 
10-21 
10-21 

11-  7 


10-21 
10-2  2 

11-    8 

10-  2 

11-  7 
10-21 
10-21 

10-21 


10-21 
10-13 
10-21 


10-21 
10-22 
10-21 


10-22 
10-21 


10-22 
12-  9 
10-23 


11-  7 
10-26 


11-  8 
11-  7 

10-22 
11-  7 

11-  8 
10-21 
U-  8 
11-  7 
II-  7 

10-21 
11-  8 
11- 
10-22 
11- 

10-22 
ti- 


ll- 7 
10-22 
12- 
10-22 

10-26 


12-  2 
12-  2 

11-  8 

11-  8 

11-  8 

12-  9 

11-  7 

12-  9 
11-  8 

11-  e 
11-  7 


11-  7 
11-  8 
11-  8 


12-  1 

11-  8 


10-22 
12-  2 
11-  8 


12- 

12- 

12- 


11-  8  17 
11-  8  21 
11- 


17 

20 

8  20 


12-  9 
12-12 
12-  9 


12-  9 
12-  9 
12-  9 
12-13 

11-  8 

12-  2 
12-  9 
12-  9 
12-  9 


12-  9 
12-  9 

11-  8 

12-  9 

12-  9 

11-  a 

12-  9 
12-  9 
12-  9 

12-  9 
12-12 
12-  9 
12-  9 
12-  9 

12-  2 
12-  9 


12- 
12- 
12- 
12- 
12- 


15  272  271 
1*  227  226 

16  272  262 
15   - 
1*  272  257  227 


198 
210 
209 
18* 
IS* 

18* 
190 
170 
226 
J51 

171 
193 
164 


185 
19* 
171 
18* 
170 

211 
:72 

170 
185 

211 
151 

210 


170 
211 
193 
1*5 
210 

169 
176 
18* 


170 
18* 
170 
211 
18* 


TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


Station 


Apr. 


May 


July 


Aug. 


SepL 


Nov. 


ATLAHTIC  CITY  ITB  AIRPORT 


CANOE  BROOK 


EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

HIN 

EVAP 

DEP 

WIND 


B2330 
80.0 
55.2 

B3.87 
-0.69 
B  827 


2464 
86.5 
63.3 


2472 
88.3 
66.6 

B5.47 

+0.36 

779 


1885 
88.7 
69.8 

B4.01 

-0.17 

544 


1653 
82.5 
62.6 

B2.83 

-0.15 

565 


2.23 

+0.34 

955 


H 


See  reference  notes  following     Station  Index. 
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SOIL  TEMPERATURES 


I«nuvy 

FebiuAry               March 

April 

May 

June 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

Annual 

SteUon 
ud 

t 
< 

1 

« 

1 

1 

t 
< 

i 
1 

> 

s 

5 

< 

g 

1 

< 

a 
1 

s 

> 

< 

1 

0 

i 
< 

1 
1 

1 

t 

> 

< 

S 

1 

1 
< 

i 

1 

1 
< 

1 

< 

1 
1 

1 
> 
< 

s 

i 

Kn   BRDNSmCK   EXP   3TA 

PLOT  #   1 

I    IXCH 

33.1 

43/30 

34.2 

50/28 

32.7 

55/27 

49.9 

66/38 

59.6 

76/46 

71.1 

90/58 

74.4 

92/63 

73.5 

82/62 

67.0 

80/58 

54.7 

67/41 

45.3 

57/36 

32.3 

47/24 

52.3 

92/24 

2    mCSES 

33.2 

42/30 

34.4 

48/29 

32.8 

53/28 

50.0 

66/38 

59.1 

74/46 

70.8 

88/58 

73.7 

90/63 

72.6 

79/65 

67.0 

77/59 

55.1 

64/41 

45.7 

56/38 

33.5 

43/28 

52.3 

90/28 

4    INCHES 

33.1 

42/30 

34.1 

48/29 

32.7 

53/28 

49.7 

66/38 

57.6 

71/48 

68.5 

77/61 

72.1 

80.65 

72.5 

79/64 

66.6 

77/60 

54.6 

64/40 

45.6 

55/38 

31.5 

44/26 

51.5 

80/25 

8    INCHES 

34.1 

40/32 

34.7 

44/31 

33.6 

49/30 

48.8 

56/40 

56.6 

63/49 

67.3 

73/61 

71.0 

75/67 

72.1 

76/67 

67.0 

75/62 

55.9 

64/44 

46.8 

55/42 

36.1 

43/32 

52.0 

76/30 

12    INCHES 

3S.0 

39/33 

35.2 

42/32 

33.8 

46/31 

48.5 

54/42 

55.6 

61/50 

66.0 

70/60 

70.1 

72/67 

71.2 

74/68 

67.2 

74/63 

57.2 

64/51 

47.9 

55/44 

37.6 

45/34 

52.1 

74/31 

16    INCHES 

35.7 

39/33 

35.7 

42/32 

34.2 

44/32 

47.3 

53/42 

55.0 

60/50 

65.0 

68/59 

69.3 

72.67 

70.3 

72/68 

67.0 

71/63 

57.7 

64/50 

48.5 

55/45 

39.1 

47/35 

52.1 

72/32 

IIZI  BRUNSIICK   EXP   STA 

Turr  »  2 

1    INCH 

- 

-/- 

- 

„/-- 

- 

.-/- 

- 

-./- 

- 

._/- 

- 

../- 

- 

../- 

- 

__/- 

- 

__/- 

- 

../- 

43.9 

59/32 

31.2 

46/27 

- 

../- 

2    INCHES 

- 

--/- 

- 

-/- 

- 

-/- 

- 

--/- 

- 

--/- 

- 

_-/- 

- 

../- 

- 

../- 

- 

„/- 

- 

../- 

43.8 

59/32 

31.7 

46/27 

- 

_./- 

4    INCHES 

- 

-/- 

- 

--/- 

- 

--/- 

- 

-/- 

- 

--/- 

- 

-/- 

- 

-V- 

- 

../- 

- 

../.. 

- 

_-/- 

44.1 

58/33 

32.1 

44/29 

- 

-/- 

8    INCHES 

- 

„/.- 

- 

../- 

- 

--'-- 

- 

-./- 

- 

— /— 

- 

-./- 

- 

„/- 

- 

-/- 

- 

-/- 

--/- 

45.2 

55/38 

34.1 

43/31 

- 

.-/- 

HODtbly  averages  are  obtained  by  taking  the  average  of  max  and  min 


Plot  #  2  -  Slope  of  Ground:   Flat.   Soil  Type:   Loa 
CoDstantan  Thermocouples. 


Ground  Cover 


n:   Copper-Const 
cording  Potentio 


Thermocouple 
with  Copper- 


CHANGES  IN  STATION  NAMES 


CHATS WORTH 
HIGHTSTOWN  1  N 
SUSSEX 


BRAHCHVILLE 

CHATSWORTH 

HIGHTSTOWN  PUMPING  STA 

SUSSEX 


CHATSWORTH  5  S 
HIGHTSTOWN  PUMPING  STA 
SUSSEX  3  N 

RELOCATIOW  AND  CHANGES  OF  EQUIPMENT 

All  equipment  moved  200  feet  NE 
All  equipment  moved  5,3  miles  N 
All  equipment  moved  150  feet  NE 
All  equipment  moved  2.5  miles  SW 


April  1960 
April  1960 
MARCH      1960 


November  1,  1959 

April  22,  I960 

August  15,  1959 

March  19,  I960 


otes  folio 
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TOTAL  PRECIPITATION 


NEW  JERSEY 
1960 


iBollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".   Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  particularly 
in  ■ountalnous  areas. 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


NEW    JERSEY 
1960 


NEW  JERSEY 


7STH   KXRIDIAH  TIlfE   ZOR 


STATION    LEGEND 
O      •      *     PrtcipifoHon    onty 
©  Pr»clpifaHon,  slongt 

O-    -%■     ■<^    Prfclpitatlon   and    Ttmptreturm 
■i>    -^     -^    Prtclpltatlott,   T»mptratur» '  and  Cvapomh'ot 

Typ$  of  gog*:       O    Nof»'r»contlf*g\ 

•    Recording;         »     Both  typt. 

Doubit  clnlt  combtnoHons  Indfeott  tft»  ovofldb/lity   of 

mor»   d^toUod  motaorologleal  data. 


DSCOIDl-tB-Astievllle,    K.    C.    — -   6/60 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will 
be  available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".   Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation, 
particularly  in  mountainous  areas. 
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STATION  INDEX 


Years  of 

Opened 

record 

or  closed 

^ 

*k 

■s 

•S 

g 

during  yr 

Refer 

Station 

County 

^ 

s 

s 

i 

11 

to 

1 

1 

I 

1 

1 

a 
1 

3-^ 

tables 

ALLENDALE 

0100 

BERGEN 

8 

41  02 

74  08 

270 

c 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

0311 

ATLANTIC 

1 

39  27 

74  35 

58 

s 

3 

3 

1  2  3  4  C 
12  3 
1  2  3 

ATLANTIC  CITY 

0325 

ATLANTIC 

1 

39  23 

74  26 

10 

67 

87 

AUDUBON 

0346 

CAMDEN 

2 

39  54 

75  04 

50 

e 

11 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

0528 

BURLINGTON 

1 

39  37 

74  26 

20 

14 

2 

BELLEPLAIN 

0690 

CAPE  MAY 

1 

39  16 

74  52 

49 

66 

66 

12  3 

BELMAR 

0721 

MONMOUTH 

1 

40  10 

74  02 

19 

17 

2 

BELVIDERE 

0729  1  WARREN 

2 

30  50 

75  05 

275 

68 

68 

12  3 

BERNAROSVlLLE  2  E 

0797  SOMERSET 

8 

40  43 

74  32 

240 

2 

2 

8LACKWELLS  MILLS 

0647 

SOMERSET 

10 

40  29 

74  35 

27 

4 

2 

BOONTON  2    SE 

0907 

MORRIS 

8 

40  54 

74  24 

280 

52 

70 

12  3 

BOUND  BROOK  1  W 

0927 

SOMERSET 

10 

40  33 

74  33 

20 

4 

2 

BRANCHVILLE 

0979 

SUSSEX 

5 

41  09 

74  45 

580 

59 

2 

BURLINGTON 

1211 

BURLINGTON 

2 

40  04 

74  53 

12 

48 

74 

1  2  3 

CANISTEAR  RESERVOIR 

1327 

SUSSEX 

8 

41  07 

74  30 

1040 

20 

2 

CANOE  BROOK 

1335 

ESSEX 

8 

40  45 

74  21 

180 

30 

30 

3D 

12  3  4 

CANTON 

1343 

SALEM 

2 

39  28 

75  25 

20 

14 

2 

CAPE  MAY  3  W 

1351 

CAPE  MAY 

1 

36  56 

74  57 

17 

35 

72 

1  2  3  C 

CEDAR  GROVE 

1472 

ESSEX 

8 

40  52 

74  13 

400 

20 

2 

CENTERTON 

1512 

SALEM 

6 

39  31 

75  10 

80 

C 

CHARLOTTE BURG 

1582 

PASSAIC 

8 

41  03 

74  26 

760 

68 

68 

1  2  3 

CHATHAM 

1590 

MORRIS 

8 

40  44 

74  23 

185 

56 

2 

CHATSWDRTH 

1598 

BURLINGTON 

1 

39  49 

74  32 

100 

16 

16 

1  2  3 

CLAYTON 

1708 

GLOUCESTER 

6 

39  39 

75  06 

120 

47 

67 

1  2  3 

CLINTON 

1749 

HUNTERDON 

10 

40  38 

74  55 

300 

17 

2 

ELIZABETH 

2644 

UNION 

1 

40  40 

74  14 

33 

81 

81 

1  2  3 

ELIZABETHPORT 

2652 

UNION 

8 

40  38 

74  12 

10 

21 

2   C 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

2768 

ESSEX 

8 

40  SO 

74  18 

250 

12 

12 

1  2  3  C 

FLEMIN6T0N  1  NE 

3029 

HUNTERDON 

10 

40  31 

74  51 

134 

63 

74 

1  2  3 

FORTESCUE 

3102 

CUMBERLAND 

2 

39  14 

75  10 

5 

14 

2 

FREEHOLD 

3181 

MONMOUTH 

10 

40  15 

74  17 

194 

56 

56 

1  2  3  C 

GLASS BORO 

3291 

GLOUCESTER 

2 

39  42 

75  07 

150 

C 

GREAT  MEADOWS  4  N 

3416 

WARREN 

40  56 

74  55 

540 

c 

GREENWOOD  LAKE 

3516 

PASSAIC 

41  09 

74  20 

660 

20 

2 

HACKENSACK 

3572 

BERGEN 

40  53 

74  03 

10 

C 

HAMMONTON  2    NNE 

3662 

ATLANTIC 

39  39 

74  48 

85 

28 

54 

1  2  3 

HIGH  POINT  PARK 

3935 

SUSSEX 

41  18 

74  40 

1570 

4 

4 

1  2  3 

HIGHTSTOWN  1  N 

3951 

MERCER 

10 

40  17 

74  31 

100 

64 

67 

1  2  3  C 

INDIAN  MILLS  2    W 

4229 

BURLINGTON 

39  48 

74  47 

100 

70 

71 

1  2  3 

IRVINGTON 

4260 

ESSEX 

40  43 

74  15 

120 

21 

2   C 

JERSEY  CITY 

4339 

HUDSON 

40  44 

74  04 

135 

62 

62 

1  2  3 

LAMBERTVILLE 

4635 

HUNTERDON 

40  22 

74  57 

75 

73 

73 

1  2  3 

LAURELTON  1  E 

4700 

OCEAN 

40  04 

74  07 

20 

56 

56 

1  2  3  C 

LAYTON  3  NW 

4735 

SUSSEX 

41  15 

74  51 

480 

59 

59 

1  2  3 

LITTLE  FALLS  1  E 

4B87 

PASSAIC 

40  53 

74  14 

157 

46 

57 

1  2  3  C 

LONG  BRANCH 

4987 

MONMOUTH 

40  18 

73  59 

34 

52 

52 

1  2  3  C 

Years  of 

Opened 

rernrH 

or  closed 

6 

-S 

^ 

during  yr. 

Refer 

Station 

'Z 

County 

1 

> 
1 

1 

0. 

1 

II 

"^1 

to 
tables 

LONG  VALLEY 

5003 

MORRIS 

10 

40  48 

74  46 

660 

30 

30 

1  2  3 

LUMBERTON 

5055 

BURLINGTON 

2 

39  56 

74  48 

29 

C 

MACOPIN  INTAKE 

5071 

PASSAIC 

8 

41  01 

74  24 

584 

20 

2 

MAHWAH 

5104 

BERGEN 

6 

41  06 

74  10 

253 

4 

2 

MANVILLE 

5197 

SOMERSET 

10 

40  33 

74  34 

50 

20 

2 

MARLBORO  SCS 

5244 

MONMOUTH 

1 

40  20 

74  14 

120 

C 

MAYS  LANDING 

5346 

ATLANTIC 

3 

39  27 

74  44 

90 

16 

2 

MIDLAND  PARK 

5503 

BERGEN 

8 

40  59 

74  09 

210 

14 

2 

MILLVILLE 

5576 

CUMBERLAND 

6 

39  24 

75  03 

60 

4 

20 

1  2  3  C 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

5581 

CUMBERLAND 

6 

39  22 

75  04 

70 

11 

11 

1  2  3 

MILTON 

5597 

MORRIS 

8 

41  01 

74  32 

990 

20 

2 

MOORESTOWN 

5728 

BURLINGTON 

2 

39  58 

74  58 

59 

97 

97 

1  2  3 

MORRIS  PLAINS 

5769 

MORRIS 

6 

40  50 

74  30 

900 

IS 

19 

12  3 

NEWARK  WB  AIRPORT 

6026 

ESSEX 

1 

40  42 

74  10 

11 

61 

106 

1  2  3  C 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

6062 

MIDDLESEX 

10 

40  26 

74  26 

66 

103 

106 

12  3  6 

NEW  MILFORO 

6146 

BERGEN 

4 

40  57 

74  02 

12 

42 

2   C 

NEWTON 

6177 

SUSSEX 

2 

41  03 

74  49 

565 

77 

77 

1  2  3  C 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

6460 

PASSAIC 

8 

41  02 

74  30 

870 

20 

2 

OLDWICK 

6544 

HUNTERDON 

10 

40  40 

74  45 

260 

4 

2 

ORANGE 

6560 

ESSEX 

8 

40  47 

74  14 

140 

20 

2   C 

PATERSON 

6775 

PASSAIC 

8 

40  55 

74  09 

100 

90 

69 

12  9 

PEMBEHTON  3  E 

6843 

BURLINGTON 

2 

39  56 

74  38 

60 

31 

31 

1  2  3 

PHILLIPSBURG 

6974 

WARREN 

2 

40  41 

75  12 

182 

69 

77 

1  2  3 

PHILLIBSBURG  BRIDGE 

6979 

WARREN 

2 

40  42 

75  i: 

196 

21 

2 

PLAINFIELO 

7079 

UNION 

10 

40  36 

74  25 

120 

69 

72 

1  2  3 

PRINCETON  WATER  WORKS 

7328 

MERCER 

10 

40  19 

74  40 

90 

12 

2 

RAHWAY 

7393 

UNION 

9 

40  36 

74  19 

20 

21 

2   C 

RIDGEFIELO 

7545 

BERGEN 

4 

40  50 

74  01 

80 

43 

43 

12  3 

RINGWOOD 

7587 

PASSAIC 

8 

41  06 

74  16 

309 

20 

2 

SCHOOLEYS  MOUNTAIN 

7898 

MORRIS 

10 

40  48 

74  48 

1000 

0 

SEF>T 

2 

SHILOH 

8051 

CUMBERLAND 

2 

39  28 

75  18 

120 

3 

3 

1  2  3 

SOMERVILLE 

8194 

SOMERSET 

10 

40  34 

74  37 

79 

74 

77 

1  2  3 

SPLIT  ROCK  POND 

6402 

MORRIS 

6 

40  58 

74  28 

800 

20 

2 

SPRINGFIELD 

842  3 

UNION 

1 

40  43 

74  18 

- 

C 

SUSSEX 

8644 

SUSSEX 

5 

41  13 

74  37 

440 

62 

65 

12  3 

TOMS  RIVER 

8816 

OCEAN 

I 

39  57 

74  13 

10 

1 

39 

12  3 

TRANQUILITY  2  W 

8858 

WARREN 

2 

40  57 

74  50 

551 

C 

•  TRENTON  WB  CITY 

8663 

MERCER 

2 

40  13 

74  46 

56 

88 

88 

1  2  3  C 

TUCKER TON 

8899 

OCEAN 

1 

39  36 

74  20 

10 

60 

69 

1  2  3 

WANAOUE  RAYMOND  DAM 

9187 

PASSAIC 

a 

41  03 

74  18 

320 

20 

2   C 

WATCHUNG 

9271 

UNION 

8 

40  40 

74  29 

. 

C 

WERTSVILLE 

9363 

HUNTERDON 

10 

40  27 

74  48 

160 

* 

2 

»  WESTFIELD 

9455 

UNION 

9 

40  39 

74  21 

138 

21 

2   C 

WEST  WHARTON 

9606 

MORRIS 

6 

40  54 

74  36 

680 

2 

2 

WOODCLIFF  LAKE 

9832 

BERGEN 

4 

41  01 

74  03 

103 

42 

2   C 

WOODSTOWN 

9910 

SALEM 

2 

39  39 

75  19 

SO 

12 

22 

1  2  3 

X       1-COASTAL;       2-DELAWARE;       3-GREAT   EGG   HARBOR;       4-HACKENSACK;       5-HUDSON;       e-UAURICE;       7-MULLICA;       8-PASSAIC ;       9-RAHWAY;       lO-RARlTAM;       11-ROCKAWAY 
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NEW  JERSEY  -  JANUARY  1961 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   58°  on  the  14+  at  5  stations 
Lowest  Temperature:   -29°  on  the  22nd  at  Layton  3  NW 

Greatest  Total  Precipitation:   4.90  inches  at  Toms  River 

Least  Total  Precipitation:   1.39  inches  at  High  Point  Park 

Greatest  One  Day  Precipitation:   2.05  inches  on  the  20th  at  Paterson 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:   37.6  inches  at  Greenwood  Lake 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:   33  inches  on  the  30+  at 

High  Point  Park 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


The  heavy  snowstorm  of  January  19th 
and  20th  dumped  from  10  to  16  inches 
over  the  south  and  central  portions, 
and  from  16  to  22  inches  over  the 
north  portion  of  the  State.   A  few 
places  in  the  extreme  south  reported 
less  than  10  inches,  while  in  the 
extreme  north  maximum  readings  of 
26.4  and  24.0  inches  were  reported 
from  unpublished  records.   Winds 
exceeding  35  mph  in  most  localities 
caused  considerable  drifting.   Bitter 
cold  weather  followed  the  storm,  with 
minimum  temperatures  dropping  to  near 


zero  nearly  every  night  during  the 
following  week.   Maximum  temperatures 
remained  below  the  freezing  mark  until 
early  February  for  the  most  prolonged 
cold  spell  since  the  turn  of  the  Century. 
One  traffic  fatality  occurred  during 
the  storm.   Several  deaths  and  injuries 
were  attributed  indirectly  to  the  storm. 

Donald  V.  Dunlap, 

Weather  Bureau  State  Climatologist 

Weather  Bureau  Office, 

Trenton,  New  Jersey 
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3.32 

1.16 

T 

. 

•  99 

.46   .74 

.07 

T 

.14 

.16 

T   . 

IRVINGTON 

2.77 

.83 

.40 

.19 

.91   .99 

.04 

.04 

.21 

JERSEY  CITY 

2.33 

.79 

.06 

.91   .68 

.09 

T 

.24 

T 

LAHBERTVILLE 

3.92 

1.17 

1.02 

•  IT 

.11  1.10 

T 

T 

.12 

.23 

LAYTON  3  NW 

3.17 

.69 

.03 

.43 

.06  1.87 

.01 

.03 

.03 

.02 

LITTLE  FALLS  1  E 

3.24 

.84 

.20 

.01 

.78 

.02 

1.10 

.01 

.01 

.06 

.03 

.18 

LONG  BRANCH            R 

3.38 

1.17 

I 

.68 

•  09 

.49   .99 

.09 

T 

.39 

T 

7 

LONG  VALLEY 

D3.90 

1.25 

.45 

0^20 

D1.60 

0.40 

HAHWAH 

2.50 

.68 

.30 

.67 

.08 

.46 

.06 

.04 

.04 

.17 

MANVILLE 

D2.40 

.65 

.15 

D.60  0.90 

T 

T 

0.90 

HAYS  LANDING 

. 

1.52 

T 

.48 

.02 

.20  1.36 

.10 

.06 

.19 

. 

-    .    - 

- 

HIDLAND  PARK 

2.96 

.93 

.77 

.12 

.99   .29 

.04 

•  08 

.18 

HILLVILLE 

2.89 

1.31 

.16   .34 

.02 

•     .66 

.03 

.01 

.1*   .22 

HILLVILLE  FAA  AIRPORT 

3.99 

1.55 

T 

.10   .40 

•  04 

.90   .67 

.08 

I 

.23 

.02 

T   '. 

HILTON 

3.83 

.49 

.56 

.10 

.47 

1.79 

.09 

.21 

.20 

HOORESTOWN 

2.80 

1.22 

.01 

.22 

•  23 

T 

T     .30 

T 

T 

.60 

T 

.22 

T         I 

T 

HORRIS  PLAINS 

2.40 

.84 

.15 

T     T 

T 

T 

.40 

.09 

.70 

T 

.04 

.03 

.19 

T 

T 

NEWARK  WB  AIRPORT       R 

3.34 

.86 

T 

T 

T    T 

.31 

.21 

.64   .82 

.04 

.07 

•  39 

T 

I 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

2.86 

1.03 

T 

.32 

.19 

.06  1.10 

.09 

T 

•  03 

.12 

T 

NEW  HILFORD 

2.60 

.82 

.62 

.22 

.02 

.42   .26 

.08 

•  08 

•  Oi 

NEWTON 

2.14 

.29 

.20 

.39 

.10 

.92 

.02 

•  06 

•02 

.14 

T 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

4.02 

.51 

.39 

.64 

.17 

1.87 

.oi 

•  11 

.07 

.19 

T 

OLDWICK 

2.671  .67 

.20 

T 

.23 

1.34 

T 

T 

T 

.23 

T 

ORANGE 

1.93 11.04 

• 

.63 

•  06 

.20 

PATERSON 

04.04 1  .42 

.28 

.01 

.91 

2.09 

T 

T 

.22 

0.20 

0.39 

PEMBERTON  3  E 

3.02 

1.20 

.37 

.32 

.26   .60 

.06 

.21 

PHILLIPSBURG 

2.60 

.74 

.22 

.30  1.10 

.24 

PHILLIPSBURG  BRIDGE 

2.77 

.77 

T 

.47 

1.4* 

.03 

.02   T 

.04 

PLAINFIELD 

2.92 

1.01 

T 

• 

.69 

•     .94 

.03 

.01 

.24 

T    . 

PRINCETON  WATER  WORKS 

2.25 

1.14 

T 

.54   .29 

.03 

T 

.29 

T 

RAHWAY 

1.84;1.00 

.35 

.06 

.20   .08 

T 

T 

.19 

T 

R I NGWOOD 

3.72 

.96 

.24 

.82 

.09 

1.41 

.03 

•  01 

.13 

SHILOH 

2.32 

1.47 

T 

T 

T     .47 

.10 

T 

.04   .06 

.01 

T 

.17 

T 

SOHERVILLE 

2.36 

.99 

T 

.18 

.11 

.19   .64 

.03 

T 

.10 

.16 

SPLIT  ROCK  POND 

2.33 

.80 

.70 

.97 

.11 

.19 

SUSSEX 

2.35 

.31 

T 

.97 

.11 

1.05 

.09 

.01 

.09 

.14 

T 

TOHS  RIVER 

4.90 

1.85 

.20 

.98 

.30  1.00 

.60 

.37 

TRENTON  WB  CITY        R 

2.80 

1.17 

.01 

T 

T     .28 

.02 

.70   .28 

.08 

.01 

.25 

T 

T    . 

TUCKERTON 

04.45 

2.00 

• 

.69 

D.39  0.89 

0.10 

T    0.10 

0.40 

T 

WANAOUE  RAYMOND  DAH 

3.16 

.58 

.32 

.62 

.10 

1.40 

T 

.02 

.12 

WERTSVILLE 

1.74 

.81 

.22 

.02 

.22 

.24 

.01 

7 

T 

.22 

WEST  WHARTON 

2.96 

.25 

.67 

.72 

T 

.89 

.20 

.03 

.01 

.171 

T 

WOODCLIFF  LAKE 

3.36 

.83 

.82 

.36 

.02 

.69   .49 

.06 

.19 

.02 

WOODSTOWN 

2.87 

1.10 

T 

.45 

.38 

.30   .34 

.10 

.02 

•'1 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW   JERSEY 
JANUARY    1961 


Station 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

ATLANTIC  CITY 

AUDUBON 

BELVIOERE 

BOONTON  2  SE 

BURLINGTON 

CANOE  BROOK 

CAPE  NAY  3  W 

CMARL0TTE8URG 

CHATSKORTH 

CLAYTON 

ELIZABETH 

FLENINGTON  I  NE 

FREEHOLD 

HAMMONTON  2  NNE 

HIGH  POINT  PARK 

HIGHTSTOWN  1  N 

INDIAN  MILLS  2  M 

JERSEY  CITY 

LAMBERTVILLE 

LAYTON  3  NW 

LITTLE  FALLS  I  E 

LONG  BRANCH 

LONG  VALLEY 

NILLVILLE 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

NOORESTOWN 

MORRIS  PLAINS 

NEWARK  MB  AIRPORT 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

NEWTON 

PATERSON 

PEHBERTON  3  E 

PHILLIPSBURG 

PLAINFIELO 

SmILOH 

SONERVILLE 

SUSSEX 


Da;  Of  Month 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
HIN 


MAX 

MIN 


*  I 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
HIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


*9   41 
34  Zi 


50   39 
33   27 


46   37 
33   28 


40   39 
26   18 


44   42 
17   24 


4S   40 
32   27 


45   42 

17   25 


52   42 
34   34 


46   42 
20   22 


41   40 
26   18 


46   38 
30   25 


48   47 
23   26 


41   36 
21   18 


45   37 
29   25 


47   38 
28   22 


43   34 
31   27 


17   23   17 


48   43 
21   27 


45   36   38 
24   19   17 


50   50 
21   25 


33   25   28 


47   37 
33   27 


45   40 
22   23 


44   37 
33   28 


45   38 
30   26 


40   40 
8   18 


24   25   24 


47   38 
31   25 


43   40 
28   26 


45   35 
29   26 


48   40 
30   26 


44   37 
28   24 


43   34 
5   15 


32   39 

21   20 


31   36 
22   22 


32   32 
12   10 


30 
20   15 


34   35 
24   22 


34   30   32 


37   36 
30   25 


47   39   36 
22   26   24 


46   35   33 


>2   27 

20   13 


32   35 
15   16 


30   31 
20   21 


33   34 
18   14 


31   33 
15   12 


30   33 
22   16 


36   32 
22   20 


32   29 

10    6 


31   32 
22   16 


30   35 
19   16 


30   31 
21   19 


31   33 
15   11 


30   30   43 


37   34 
21   13 


32   32 

20   18 


32   34 
14   12 


37   32 
24   21 


32   36   52 


31   35 
22   21 


35   30   31 
13   14   15 


32   33 
20   19 


33   32   47 
21   16   20 


32   31 
10    9 


37   33 
22   16 


32   35 
20   19 


34   32 
18   15 


32   33 
19   15 


34   36 
22   20 


30   32 
19   12 


38   27   32 


50 
23 


44   29 
29   21 


45   26 
28   23 


43   30 
29   21 


43   33 
28   14 


49   41 
27   17 


45   33 
33   22 


54   41 
28   17 


45   41 
40   26 


57   48   32 


55   50 
29   20 


45   37 
30   15 


42   34 
29   15 


44   34 
34   17 


58   46 
35   20 


39   52   41 


53 
33 


52 
37 

54 


51 

20 


47   35 
35   18 


43   33 
33   19 


43   25 
24   18 


45   34 
33   18 


45   32 
28   13 


55   44 
32   18 


43   27 
26   19 


44   30 
25   12 


58   45 
34   24 


44   29 
28   22 


44   28 
29   20 


51   40 
34   16 


43   29 
25   19 


50   38 
33   17 


49   38 
25   14 


55   45 
34   18 


48   36 
32   18 


54   38 
30   16 


43   32 
32   18 


43   37 
31   22 


44   34 
31   17 


50   40 
22   15 


38   48 
16   24 


36   42 
19   27 


36   43 
19   25 


33   39 
14   11 


25   34 
16   16 


37   44 
21   22 


26   35 
16   12 


34   46 
26   23 


24   34 
14   13 


37   48 
15   15 


35   37 
24   25 


38   43 
13   15 


35   43 
15   10 


35   45 
15   20 


28   37 
18   22 


33   43 
16   22 


36   47 
15   17 


32   42 
17   23 


35   44 
18   16 


30   38 
17   17 


33   46 
18   22 


36   43   43 


29   37 
19   20 


37   45 
15   18 


36   44 
19   22 


25   36 

15   15 


37   45 
19   24 


33   42 
17   19 


23   32 
13    9 


28   36 
18   20 


36   47 
15   15 


34   41 
18   15 


17   18   30 


37   45 
18   23 


33   43 
16   14 


24   34 
12   15 


54   48 
34   33 


48   44 
35   34 


46   45 
33   31 


14   25   28 


43   44 
18   31 


45   44 
34   32 


47   42 
16   33 


53   52 
37   37 


43   44 
13   27 


58   51 
32   34 


41   39 
28   33 


48   46 
27   28 


14   25   30 


49   43 
36   31 


54   53 
25   33 


46   49 
28   26 


43   43 
35   32 


49   46 
32   32 


43   43 
39   28 


43   43 
29   32 


44   37 
15   28 


49   47 
23   33 


48   38 
22   29 


53   55 
24   36 


56   48 
33   32 


45   41 
37   31 


14   17   32 


47   44 
39   30 


45   45 
35   30 


43   48 
10   30 


43   48 
24   30 


51   45 
34   32 


48   47 
28   32 


45   35 
30   34 


50   45 
35   32 


42   43 
29   31 


43   43 
10   30 


33  47  47 

30  28  29 

34  48  47 

31  28  30 

33  43  46 
29  26  30 

38  42  41 

25  19  22 

32  33  40 
27  17  20 

34  44  46 
29  24  36 

35  32  42 


40   44   46 
32   33   37 


32   33   41 
23   16   24 


34   43 
28   20 


37   35 
24   27 


32  44 
27  25 

31  43 

27  25 

38  34 

28  24 

29  28 

20  18 

33  40 
27  22 


32  42  45 
28  22  31 

31  40  40 

23  26  24 

33  42  43 
28  18  33 

37  43  40 


35  36  40 

26  19  30 

35  41  43 

28  25  29 

33  41  40 

23  14  18 

40  33  47 

30  27  29 


30  28  29 

33  43  45 
28  27  27 

36  33  41 
26  16  27 

34  43  42 
28  27  26 

37  42  43 

26  25  35 

31  32  41 
24  10  11 

42  33  43 

27  26  26 

34  41  47 

27  23  34 

34  41  43 

26  24  23 

34  43  43 

26  20  34 


33   46 
29   27 


33   42 
27   20 


32   34   35 
25   15   18 


33   33   24 


33   33 
27   14 


31   22 
21   13 


34   19   20 


40   23 
19    9 


37   24 
22    8 


40   28 
20    3 


42   38 
29   18 


42   23   13 
16    6  -10 

41   29   21 


35   24 

22   18 


36   20 
19   10 


48   30   20 
24   13    0 

30   19    9 


36  21   IB 

21  12-4 

32  25   23 

21  13  -10 


34   21 
19   13 


27   13 
12   0 


45   26 
20   10 


30   24 
23    8 


47   32 
27   14 


32   32   25 
26   14-6 


28   19 
15   10 


39   22 
18    9 


27   19 
16   10 


39   21   19 


37  20 

15  7 

40  23 

18  15 

35  23 

21  13 

43  22 

20  9 

34  22 

22  11 

40  27 

23  13 

31  18 

18  12 

36  20 
12  5 


22   23   24 


20  30  34 
8  5  1 

21  29  36 
12  15  14 

20  25  25 


20   23 
-13  -10 


17 

-  4 


16   21 
-13  -  8 

25   32 

8-1 

24   22 
-  4  -12 

32   35 
16   14 

15   23 
-9-5 

27   31 
11-4 

21   21 
2    1 


24 

29 

20 

21 

5 

-  3 

-  4 

-  4 

25 

28 

20 

21 

13 

-10 

-  1 

-  3 

24 

25 

17 

19 

4 

3 

2 

1 

22 

27 

29 

17 

5 

-  4 

3 

3 

14 

19 

19 

10 

3 

0 

-  8 

-  I 

17   23   26 


26   29 
2-3 


19   18   24 


20   26   28 


22   19   21 


19   26   27 


20 
-10 


22   25 

-20  -16 


1  -  5 
22   30 


21   21   24 
-14  -  5  -  5 


23   26 

7   11 


18   23   26 


20 
-26 


20 
-12 


24   27 

0    7 


21   21   26 


20   25   28 


18   22   26 


20   20   20 
-25  -25  -15 


15  20  21 
4    3  6 

16  20  22 
8   10  11 

18   22  22 

6    7  10 

20   20  23 

•4-2  4 

25   18  23 

2-3  3 

20   21  23 

■2   10  13 

25   16  20 

2  -10  3 

30  22  23 

II   15  16 

22  16  21 
•1-1  4 

23  19  22 


21 
-  9 


18   20   20 


17  20   20 
4-2    4 

18  18   20 


18   20  20 
3-3-1 

18  17  30 
-24-9-7 

29   22  24 

2    3  9 

16   23  22 

4  5  7 

20  20  22 
-2-6-3 

32   17  21 

5  2  8 

16   22  20 

■1-3  6 

16   20  20 

4    6  10 

26   15  21 

1-6  4 

19  22  22 

4    8  11 

21  19  20 


21   18   22 


27   23   31 


28   24   31 
13   14   13 


29   26   31 
7   14   10 


27   27   29 


19   28   25 
-6-3-5 


28   26   31 


22   29   24 
-14  -  7  -  9 


27   26   33 
11   16   21 


20 


26   21 
3-4 


19  28  23   29 
■13-6  2-6 

20  21  25   28 
7    8  9   10 

22   29  26   31 


26   23 
■8-6 


28 


20   29   25 


29 
6 

30   25 
10    B 


19   24 
1  -  3 


20 

-  7 


25  23  27 

0  7  4 

28  24  30 

13  4 

25  22  27 

11  12  11 

28  25  30 


20   26   24 
-10  -15  -  7 

24   31   28 


19   27   22   27 


4 

3 

10 

18 

19 

20 

2 

-  3 

7 

22 

20 

22 

1 

5 

10 

20 

20 

22 

3 

0 

10 

21 

21 

21 

17   20   20 


22   15 
1-2 


20 

26 

26 

28 

16 

-12 

-  6 

-12 

23 

23 

28 

25 

7 

0 

6 

6 

20 

26 

23 

31 

0 

-  6 

-  1 

-  1 

20 

27 

24 

30 

9 

10 

10 

12 

23 

20 

26 

26 

7 

-  7 

6 

-  4 

21 

29 

26 

29 

6 

10 

14 

13 

20 
-  2 


27   25   28 


20 
-  5 


23   23 
-8-7 


29   30   26 
10   12   10 


25   32 

5    0 

27   29 


19  27 
■  8    3 

21  27 
4-2  7  0 

22  28  29  29 

-  4  -  2  10  2 

20  28  26  32 
6    8  9  9 

19   26  24  28 

-13-9  4-6 

18   20  28  24 
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Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

NEW  JERSEY 
JANUARY  1961 

Day  Of  Month 

& 

Station 

1 

2 

3 

4 

s 

s 

7 

8 

9 

10 

a 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

TOMS  RIVER 

MAX 
MIN 

48 
39 

44 
28 

40 
18 

32 
19 

35 
20 

48 
17 

57 
30 

55  38 
32   19 

34  50  44 
16   18   28 

47  42  40 
28   30   34 

36  46 
28   24 

46 

35 

40 
24 

30   32 
25-3 

26 

-13 

30 
-  4 

29 

-  3 

26 

1 

29 

6 

30 
6 

25   28 

-9-4 

28   29 
2-6 

37.7 
15.6 

TRENTON  WB  CUT 

MAX 
MIN 

34 

35 
30 

34 
28 

30 
21 

33 
20 

50 
26 

55 
36 

43  28 
28   19 

34  43  43 
19   24   31 

49  45  44 
27   36   29 

32  43 
27   27 

44 
26 

26 
15 

20   20 
12    7 

18 
6 

22 
9 

27 
11 

15 
5 

18 
8 

20 
13 

19   26 
7   12 

23   28 

14   13 

32.7 
20.1 

TUCKERTON 

MAX 
MIN 

46 
24 

40 
18 

40 
18 

33 
20 

37 
17 

53 
25 

57 
34 

46  37 
30   10 

40  50  46 
14   22   30 

50  55  50 
15   30   35 

37  47 
29   25 

47 
33 

40 
22 

32   24 

13-8 

20 
-  9 

30 
3 

24 

0 

20 
-  6 

20 
3 

22 

5 

21   30 
0-4 

25   31 

7    4 

37.2 
14.6 

WOODSTOWN 

MAX 
MIN 

48 
29 

47 
24 

38 
27 

34 
22 

36 

21 

50 
22 

55 
31 

44  36 
29   21 

36  45  45 
16   20   19 

50  48  45 
20   31   29 

34  43 
29   23 

49 
32 

40 
21 

25   24 
8-3 

21 
-  9 

27 
-  2 

33 
-  6 

21 
4 

21 
-  5 

22 

2 

21   29 
-2-5 

25   32 
1  -  2 

36.3 

14.4 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


station 

Day  of  month 

« 

Depth 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

la 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

is 

> 

< 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STATION 

PLOT  *! 

1  INCH 

MAX 
MIN 

30 
30 

30 
29 

30 
29 

30 
26 

31 
26 

31 
28 

31 
30 

31 
30 

29 
26 

30 
26 

30 
27 

31 
30 

31 
28 

31 
30 

31 
30 

30 
30 

31 
30 

31 
30 

30 
30 

30 
30 

30 
30 

31 
30 

30 
30 

30 
29 

27 
29 

31 
29 

30 
29 

30 
30 

30 
29 

30 
29 

30 
29 

30.4 
29.0 

2  INCHES 

MAX 
HIN 

30 
30 

31 
31 

31 
31 

31 
27 

30 
26 

31 
28 

31 
30 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

30 
28 

31 
30 

31 
28 

31 
30 

31 
30 

31 
31 

31 
31 

31 
30 

32 
30 

30 
30 

30 
30 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
29 

31 
29 

30 
29 

30 
30 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

30.8 
29.3 

4  INCHES 

UAX 

HIN 

30 
30 

30 
29 

30 
30 

30 
27 

30 
27 

31 
29 

30 
30 

30 
30 

29 
27 

30 
27 

30 
28 

31 
30 

31 
28 

31 
30 

31 
30 

30 
30 

30 
30 

31 
30 

33 
30 

30 
30 

30 
30 

30 
30 

30 
30 

30 
30 

30 
29 

31 
29 

30 
29 

30 
30 

30 
30 

30 
30 

30 
30 

30.3 
29.3 

8  INCHES 

MAX 
HIN 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 

32 

33 
32 

33 
32 

33 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
31 

32 
31 

32 
32 

32 
32 

31 
31 

31 
31 

32.1 
31.9 

12  INCHES 

MAX 

HIN 

34 
34 

34 

34 

34 
34 

34 

33 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

34 
33 

34 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
32 

33 
32 

33 
33 

33 
33 

32 
32 

32 
32 

33.2 
33.1 

16  INCHES 

UAX 

HIN 

35 
35 

35 
35 

35 
35 

35 
34 

34 
34 

34 

34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
33 

34 
33 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
33 

34 

33 

34 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

34.1 
33.8 

PIOT  #2 

1  INCH 

HAX 
HIN 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
30 

31 
30 

31 
30 

31 
30 

31 
28 

30 
26 

30 
26 

31 
30 

31 
28 

31 
30 

31 
30 

31 
31 

31 
30 

31 
31 

32 
30 

30 
30 

30 
30 

30 

30 

30 
30 

31 
30 

31 
30 

31 
29 

30 
30 

30 
30 

30 
30 

30 
30 

30 
30 

30.7 
29.8 

2  INCHES 

UAX 
UIN 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
30 

31 
30 

31 
30 

31 
30 

31 
30 

30 
28 

30 
26 

30 
26 

31 
30 

31 
28 

31 
30 

31 
30 

30 
30 

31 
30 

31 
31 

32 

30 

30 
30 

30 
30 

30 
30 

30 
30 

IS 

30 
30 

31 
29 

30 
30 

30 
30 

30 
30 

30 
30 

30 
30 

30.5 
29.7 

4  INCHES 

HAX 
HIN 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
30 

31 
30 

31 
30 

31 
30 

31 
30 

30 
29 

31 
30 

30 
30 

30 
30 

31 
30 

30 
30 

30 
30 

31 
30 

32 
30 

31 
30 

30 
30 

31 
30 

31 
31 

31 
31 

31 
30 

31 
30 

30 
30 

31 
30 

31 
30 

31 
30 

30 
30 

30.9 
30.2 

8  INCHES 

HAX 
MIN 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 

31 

32 
31 

32 
30 

32 
31 

32 
31 

32 
31 

32 
31 

32 

31 

32 

31 

32 
31 

32 
31 

32 
31 

32 
31 

32 
31 

32 
32 

31.8 
31.4 

Plot  #1  -  Slope  of  Ground:   Flat.   Soil  Type:   Loam.   Ground  Cover:   Kentucky  bluegrass.   InstrumeDtatlon :   Copper-constantan  thermocouples 
connected  to  a  Brown  Electronlk  Potentiometer. 

Plot  #2  -  Slope  of  Ground:   Flat,   Soil  Type:   Loam.   Ground  Cover:   Barren,   Instrumentation:   Brown  recording  Potentiometer  with  copper- 
constantan  thermocouples. 


S»*  B«fa>«ne*  NolM  Followlsg  Sttdoa  htdmx 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW  JERSEY 
JANUARY  1961 


Day  oi  month 

Slabon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27  28 

29 

30 

31 

ATLANTIC  CITY  IfB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTH  EQUIV 

T 

T 

T 

T 

8.0 

2.7 

9 
1.0 

8 
.8 

7 
.8 

.6 

7 

.8 

.4 

6 
.8 

6 
.8 

4.0 
6 
.7 

.2 

10 
1.0 

10 
1.0 

9 
.8 

7 
.7 

T 
6 
.6 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

I 

I 

- 

- 

- 

I 

- 

BKLVIDERE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 
7 

7 

7 

7 

7 

6 

6 

T 
6 

6 

6 

5 

4 

4 

2 

T 
2 

2.5 
5 

2 

T 
2 

.5 
2 

14.0 
16 

16 

16 

.3 
16 

.5 
17 

T 
17 

.5 
17 

3.5 
20 

20 

18 

13 

T 
13 

CHARLOTTEBURG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
11 

9 

8 

8 

8 

8 

6 

5 

5 

5 

4 

4 

4 

3 

3 

4.0 

7 

1.0 
8 

7 

7 

18.0 
25 

1.0 
26 

26 

26 

.5 
26 

2.0 
28 

28 

2.5 
30 

29 

29 

28 

T 
28 

CLAYTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

3.5 
4 

6.1 
9 

9 

9 

1.5 
10 

1.2 
10 

10 

1.3 
11 

T 
11 

11 

10 

10 

8 

FLEHINGTON  1  NE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5 

4 

4 

T 
4 

4 

3 

2 

2 

T 
2 

2 

1 

1 

T 

T 

T 
T 

1.5 
2 

1 

1 

1.0 
2 

16.0 
18 

18 

18 

.8 
18 

1.3 
20 

T 
20 

.8 
20 

3.8 
24 

T 
24 

24 

24 

T 
24 

FREEHOLD 

SNOWFALL 
SN  ON  GNI) 

- 

1.5 
2 

T 

T 

4.0 

4 

6.4 
10 

10 

10 

1.0 
11 

.5 
12 

12 

1.0 
13 

2.7 
16 

16 

15 

- 

.2 

HIGHTSTOWN  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

T 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

l.B 
1 

1 

T 

3.0 
3 

9.0 
12 

12 

12 

1.0 
13 

T 
13 

13 

1.0 

14 

2.0 
16 

16 

15 

14 

T 
13 

INDIAN  MILLS  2  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

1.8 
1 

T 

4.8 

5 

7.8 

9 

8 

1.1 
8 

T 
8 

7 

1.4 
8 

1.5 
9 

8 

8 

7 

T 
7 

LAMBEBTVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

1 

2.0 
3 

2 

1 

3.5 

5 

12.0 

17 

17 

15 

T 
15 

T 
14 

13 

2.0 

15 

4.5 
16 

16 

15 

13 

12 

LAYTON  3  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
10 

10 

10 

10 

10 

10 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

7 

7 

.1 

7 

4.2 

11 

11 

11 

1.7 
13 

17.5 
29 

29 

29 

.2 
29 

1.0 
30 

29 

.4 

29 

2.0 
30 

30 

30 

30 

30 

LITTLE  FALLS  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
5 

4 

4 

3 

3 

^ 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

4.8 
6 

.3 
5 

4 

3 

11.0 
14 

.2 
14 

14 

.2 

14 

l.O 

15 

.5 
15 

14 

2.8 
17 

16 

16 

16 

15 

LONG  BRANCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.5 

.5 
2 

1 

T 

5.0 
4 

8.0 
13 

13 

13 

1.5 
13 

T 
13 

12 

4.0 
14 

T 
15 

14 

14 

12 

.2 
12 

LONG  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

- 

- 

- 

16.0 

- 

_ 

_ 

- 

4.0 

- 

_ 

_ 

_ 

_ 

HAYS  LANDING 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

2.0 

12. ( 

- 

- 

1.0 
14 

1.0 
13 

12 

2.0 
12 

- 

- 

- 

- 

- 

MILLVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

- 

- 

8.5 

1.0 

- 

- 

1.0 

_ 

3.0 

- 

_ 

. 

. 

_ 

BILLVILLE  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

7.0 

11.0 
10 

9 

9 

1.0 
8 

T 
9 

9 

3.0 
8 

T 
11 

11 

11 

10 

T 
10 

KOORESTOWN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

3.0 
3 

2 

T 

13.0 
13 

12 

11 

10 

1.0 
9 

7 

6 

4.0 
9 

8 

7 

T 
6 

T 
5 

HORRIS  PLAINS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

.1 

T 

T 

4.0 

1.0 

18.0 

T 

1.0 

2.0 

3.0 

T 

T 

NEWARK  ¥B  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 
T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

.9 

2.4 
3 
.3 

3 
.3 

6.3 

T 

7.4 

11 

1.1 

13 
1.4 

12 
1.3 

.5 

11 

1.1 

1.3 

11 

1.3 

11 
1.3 

3.4 

11 

1.2 

T 

14 

1.8 

14 
1.5 

12 
1.3 

10 
1.2 

T 

9 

1.1 

NEW  BRONSiriCK  EXP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

1.4 

1 

T 

1.5 
2 

9.5 
11 

9 

9 

.5 
9 

T 
8 

8 

.8 
8 

3.4 
11 

10 

10 

9 

T 
9 

NEWTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

5.0 

1.5 

. 

_ 

20.0 

1.0 

_ 

_ 

1.0 

2.0 

_ 

1.5 

_ 

_ 

_ 

T 

PATERSON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

3.0 

4 

T 

T 

4.0 
4 

_ 

_ 

. 

17.5 

T 

T 

. 

1.5 

2.0 

. 

3.5 

. 

. 

PEMBERTON   3  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 
3 

1 

3.5 
4 

6.0 
10 

9 

9 

.8 
10 

10 

9 

2.0 

H 

11 

11 

10 

10 

10 

PHILLIPSBHRG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

4 

4 

3 

2 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

15. C 

15 

15 

14 

13 

13 

13 

3.0 
16 

15 

15 

15 

14 

14 

PLAINFIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

* 

2.0 

14 

13.5 
14 

13 

12 

.5 
12 

.5 
12 

11 

4.0 
14 

13 

12 

11 

10 

T 
9 

RAHWAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

T 

T 

T 

2.0 
2 

1.8 
4 

- 

- 

8.0 
8 

5.4 
13 

13 

12 

1.3 
13 

1.7 
14 

_ 

3.0 

.7 
16 

14 

12 

11 

10 

SOHERVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1.1 

1 

1 

1.5 
2 

8.5 

_ 

_ 

.3 

.1 

_ 

1.5 

2.0 

. 

. 

. 

. 

TRENTON  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

.1 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

1.6 

T 

.2 
2 

1 

T 

7.4 
T 

2.9 
10 

8 

7 

.8 
6 

.1 
6 

6 

3.0 
5 

T 
8 

7 

6 

5 

T 
5 

WANAQUE  RAYMOND  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5 

4 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

4.5 
6 

1.0 
6 

4 

4 

16.0 
20 

20 

18 

IS 

T 
18 

.5 
18 

18 

2.0 
20 

18 

18 

17 

16 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


NEW  JERSEY 
JANUARY  1961 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approxluitely  equal  values.   Hourly  precipitation  data  trom   recorder  substations  will 
be  available  In  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".   Caution  advised  In  using  these  naps  for  Interpolation,  par- 
ticularly In  nountalnous  areas. 


AVERAGE  TEMPERATURE 


NEW  JERSEY 
JANUAHT  1961 


Isolines  are 
be  available 
ticularly  in 


drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will 
in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".   Caution  advised  in  using  these  maps  for  Interpolation,  par- 


mountainous  areas. 


STATION  INDEX 


!  = 


ALLENDALE 

ATLANTIC  CITY  WB  AR 

NTIC  CITY 
AUDUBON 
BASS  BIVEB  ST  FOREST 

BELLEfLAIN 


8LACKWELLS  HILLS 

BOONTOH  2  SE 
BOUND  BROOK  1  M 
BRANCHVILLE 
BURLINGTON 
CANISTEAR  RESERVOIR 

CANOE  BROOK 

CANTON 

CAPE  MAY  3  W 

CEDAR  (iROVE 

CENTERTON 

CMARLOTTEBURG 

CHATHAM 
CHATSWORTH 
CLAYTON 
CLINTON 

ELUABETM 
ELUABETHPOPT 
ESSE*  FELLS  SERV  BL 
FLEMlNGTON  1  NE 
FORTESCUE 

FREEHOLD 

GLASS60R0 

GREAT  MEADOMS  I,    N 

GREENWOOD  LAKE 

HACKENSACK 

HAMMONTON  2    NNE 


LAMBERTVILLE 
LAURELTON  1  E 
LAYTON  3  NW 


MACOPIN  IN 


BERGEN 

ATLANTIC 

ATLANTIC 

CAMDEN 

BURLINGTON 

CAPE  MAY 
Zi   MONMOUTH 
29|  WARREN 
97  SOMERSET 
<.7,  SOMERSET 


351  CAPE  I 
<.T2  ESSEX 
512  SALEM 


96  BURLINGTON 
08  GLOUCESTER 
49  HUNTERDON 


i.9e7  HONMOuTh 
5003  MORRIS 
50S5  BUflLlNGT 


CUMBEfLANO 


*.o 

33 

09 

*1 

0/ 

40 

45 

3B 

56 

39 

31 

39 

39 

40 

38 

40 

40 

40 

50 

40 

31 

39 

1* 

OBSEHVATION 

TIME  AND 

TABLES 


194     6P;     bP' 


OBSERVER 


BERGEN  COUNTY  ENGINEERS 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

STATE  MARIN/ 

IHVIN  J.  NYGREN 

N.J.  FORESTRY  SERVICE 

MRS.  £D  C.  HOFFMAN 
8ELMAR  WATER  WORKS 
CLEMENT  hAUPT 


JERSET 


MlLi 


.TER  WORKS 

AMERICAN  CYANAMID  CO. 
ALBERT  M.  davenport 
PUBLIC  SVC.  E.  ->  G.  CO.' 
NEWARK  WATER  department; 


CO. 


I  COMMONMEAL' 

I  GERTRUDE  S.  WILLIS 

I  N.WEST  MAGNESITE  CO. 

I  J.  A.  PLUNKETT 

!  JOHN  HOPKINS  UNI . 

I 

NEWARK  WATER  DEPT. 

EDWARD  P.  HOLITOR 
I  EARL  M.  KERCHNER 

MARRY  P.  CAMPBELL 

L.  W.  KLOCKNER 

SEWAGE  TREATMENT  PLANT 
:  eOBOUGH  ESSEX  FELLS 
DONALD  YOUNG 
JOHN  LOPER 

FRANK  J.  MOREAU 
PRUF.  J.  e,  SANGREE 
GAMMA  CHEMICAL  CORP. 
GEURGE  T.  WIGGINS 
BERGEN  COUNTY  ENGINEER 

w.  HUBBARD  PaRKHUHST 
N.  J.  DEPT. OF  CONS. 
JAMES  R.  PICKERING 
EDWARD  ENTWISTLE 
JOINT  MEETING  GARAGE 

JERSEY  CITY  WATER  DEPT 
■  e.  E.  CASE 
,  GEORGE  G.  WADDILL 

A.  M.  DEPUe 

PASSAIC  VLY.  WTR.  COMH 


MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MILTON 
' MOORE STOWN 
:  MORRIS  PLAINS 
I  NEWARK  WB  AIRPORT 

I  NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 


OAK  RIDGE  RESERVOH 
: OLOWICK 

ORANGE 

paterson 
pemberton  3  e 
pmillipsburg 
phillipsburg  bridgi 


RIOGEFIELD 

R I NGWOOD 

SCHOOLEYS  MOl 
SHILOH 
SOMERVILLE 
SPLIT  ROCK  P{ 
SPRINGFIELD 

SUSSEX 


COUNTY 


CUMBERLAND 

MORRIS 

BURLINGTON 

MORRIS 

ESSEX 

MIDDLESEX 


6544  HUNTERDON 


39  22 

41  01 

39  se 

40  50 


7328 

MERCER 

7587 

PASSAIC 

7S9e 

MORR I S 

8051 

CUMBERLAND 

SOMERSET 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  New  Jersey  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Office,  c/o 
General  Delivery,  Trenton,  New  Jersey  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  included 
in  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps ,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

Ualess  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  In  "F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  In  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°  F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.   Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours 
ending  at  time  of  observation. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  In  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present  location.   Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stat ions  are  based 
on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  In  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  include 
snow  and  sleet .   Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  In  the  "Dally  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  In  the  "Snowfall  and  Snow  on 
Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard 
t ime .   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observat Ions  on  day 1 Ight  saving  t Ime . 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  Is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the 
following: 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipltat ion  values  are  processed  for  special  purposes ,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G   "Soil  Temperature"  Table. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J   "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  Indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  Issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Daily  Soil  Temperature"  Table, 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  Instruments. 

♦   Amount  Included  In  following  measurement ,  time  distribution  unknown. 

tt     Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  Indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated ,  using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M   One  or  more  days  of  record  missing;  If  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  Is  missing.   See  "Dally  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month, 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In 
Hourly  Precipitation  Data.) 

S  This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  E.S.T.  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  In  the  U,  S.  for  each  month  are  described  In  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations ,  elevations ,  exposure  etc . ,  of  substations  through  1955  may  be  found  In  the  publi- 
cation "Substation  History"  for  this  state.   That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  F»rlntlng  Office, 
Washington  25,  D.  C.  for  15  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local 
Climatological  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Sxunmary) .   Checks,  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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NEW  JERSEY  -  FEBRUARY  1961 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   74°  on  the  19th  at  Tuckerton 
Lowest  Temperature:   -22°  on  the  2nd  at  Lay ton  3  NW 

Greatest  Total  Precipitation:   5.65  inches  at  Cape  May  3  W 

Least  Total  Precipitation:   1.99  inches  at  Bound  Brook  1  W 

Greatest  One-Day  Precipitation:   2.50  inches  on  the  4th  at  Paterson 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:   32.0  inches  at  Sussex 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:   52  inches  on  the  5th  at 

Canistear  Reservoir 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


February  provided  a  variet 
for  New  Jersey.  The  first 
the  month  were  part  of  the 
spell  which  began  on  Janua 
ing  the  most  extensive  per 
cold  weather  since  the  tur 
The  gradual  warming  during 
climaxed  on  the  24th,  when 
upper  60 's  and  low  70 's  we 


y  of  weather 
three  days  of 
prolonged  cold 
ry  19th,  bring- 
iod  of  severely 
n  of  the  Century, 
the  month  was 
readings  in  the 
re  recorded. 


Heavy  snow  and  strong  winds  on  the  3rd  and 
4th  disrupted  transportation  facilities  and 
interrupted  business  and  industry  throughout 


the  State.   Snowfall  ranged  from  about 
5  inches  along  the  southeast  coast  to 
27  inches  in  the  extreme  north.   High 
winds,  reaching  38  mph  or  higher,  caused 
considerable  drifting.   Heaviest  snowfall 
occurred  in  the  metropolitan  northeastern 
Counties.   Several  deaths  resulted  in- 
directly from  the  storm,  principally  from 
over -exert  ion. 

Donald  V.  Dunlap 

Weather  Bureau  State  Climatologist 

c/o  General  Delivery 

Trenton,  New  Jersey 
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LONG   BRANCH                                      R 

42.8 

27.4 

35.1 

2.2 

70 

19 

-    3 

2 

829 

0 

3 

16 

1 

3.60 

.13 

.91 

4 

8.5 

15 

4 

7 

3 

0 

DIVISION 

36.1 

2.0 

4.42 

1.45 

8.5 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 
ph. 

Relative 

humidity   averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

1 
3 

S   °  = 
III 

Stalion 

o> 
c 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

i 

< 

1-2 

£  1 

Direction 

of 
fastest  mile 

ss 

1:00   a 

EST 

7:00   a 
EST 

1:00  p 

EST 

a. 

H 

.01-.09 
.10-49 
.50-.99 

1.00-1.99 

2  00 
and  over 

H 

ATLANTIC    CITY   WB   AIRPORT 

w 

11 

11.9 

39 

ENE 

3 

77 

81 

66 

74 

5 

3       1      7 

2 

1 

°  1 

18 

44 

8.0 

ATLANTIC   CITY 

- 

- 

13.7 

46 

WNW 

26 

- 

- 

- 

- 

3             6 

3 

0 

0       j 

- 

- 

LONG   BRANCH 

NK 

20 

12.4 

73 

E 

4 

80 

630 

66 

3 

3       1      4             3 

0 

0    ! 

13 

52 

7.0 

NCTARK    WB   AIRPORT 

NE         1       14 

9.7 

40++ 

NE 

4 

66 

72 

59 

66 

5 

4       :      2      1       2 

1 

°    i 

14 

- 

7.2 

TRENTON   WB   CITY 

NW         1 

8.8 

39 

S 

25 

- 

-    :      - 

2 

5:62 

0 

0      1 

15 

44 

7.7 

i  12:00   Noon 

I 

See   Relerence   Notes    Following   Sration    Index 
-   15   - 


DAILY  PRECIPITATION 


- 

Day  of  Month 

Station 

o 

e2 

1  {  2  1  3 

4  1 

5  1  6 

7  1  8  ]  9 

10  I  11  {  12 

13   14  1  15 

16   17 

18 

19    20 

21 

22  1 

23  1 

24 

25 

26  1  27 

28  1  29  I  30 

31 

ATLANTIC  CITY  KB  »P 

4.51 

.02     i.oe 

•  42 

.29 

T     ,10 

T     ,01   T 

T 

.48 

.01 

-TH 

.69 

.66 

.35 

T 

.17 

ATLANTIC  CITY           R 

A. 10 

.71 

.32 

.31 

,06 

.01 

.89 

.01 

.26 

.39 

.64 

.31 

.13 

AUDUBON 

3.90 

I         l.OC 

1.05 

T 

T     .08 

T 

.38 

T 

.25 

.41 

.50 

.23 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

- 

_ 

.05 

.04 

.45 

• 

1.79 

• 

.36 

BELMAR 

- 

T 

1.29 

,03 

.02   T 

.30 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

BELVIOERE 

3.33 

.10 

1.14 

T 

T           T 

.01 

.80 

.22 

.30 

.45 

.24 

.07 

BERNARDSVILLE  2  E 

A.OA 

1.45 

1.00 

.09 

.05 

.08 

.21 

.29 

.06 

.81 

BLACKWELLS  MILLS 

2.93 

1.36 

.24 

.02 

.03 

T 

.21 

.33 

.05 

T 

.69 

BOONTON  2  SE 

3.»e 

T 

1.43 

.34 

.09 

.07 

.27 

.31 

.04 

.93 

BOUND  BROOK  1  H 

1.99 

.62 

.01 

T     .05 

.07 

.04 

.19 

.29 

.03 

.69 

6RANCHVILLE 

3.96 

2.20 

.09 

,04 

.13 

.11 

.24 

.28 

.87 

BURLINGTON 

2.87 

.20 

1.10 

.07 

.01 

.10 

.10 

.20 

T 

.05 

.45 

.43 

T 

.16 

CANISTEAR  RESERVOIR 

A. 06 

1.80 

.AO 

.12   T 

.17   T 

.15 

.24 

.29 

.03 

.86 

CANOE  BROOK 

3.08 

• 

1.46 

.08 

.06 

.03 

.17 

.29 

.03 

.94 

CANTON 

03.02 

T 

D.30 

.05   ,01 

T    0.30 

T 

,15 

.27 

T 

.11 

1.42 

.02 

.39 

CAPE  MAY  3  w 

5.65 

.10 

1.26 

1.06   .12 

.10 

.01   .20 

.49   .01 

.37 

.03 

1.21 

.24 

.30 

.15 

CEDAR  GROVE 

2.5A 

1.50 

.20 

.22 

.62 

CHARLOTTEBURG 

3.99 

1.75 

.17 

.06   .15 

.13 

.07 

.30 

.33 

.05 

.96 

CHATHAM 

3.38 

1.20 

.50 

.10 

.07 

.02 

.22 

.12 

.20 

.03 

.92 

CHATSWORTH 

A.21 

1.53 

.03 

.03 

T     .04 

.02 

.14 

.19 

T 

1.54 

.25 

.44 

CLAYTON 

3.39 

.50 

1.35 

.05 

.35 

.02 

T 

.07 

T     .07 

.01 

.15 

.35 

T 

.47 

T 

CLINTON 

3.A9 

.16 

1.80 

.02 

.02 

.10 

.10 

.25 

.32 

.50 

.14 

.08 

ELIZABETH 

3.69 

.01 

2.15 

.01 

.02 

.16 

.07 

.18 

.01 

.33 

.48 

.21 

.06 

ELI2ABETHP0RT 

2.87 

.35 

1.03 

T 

T     ,04 

.05   T 

.22 

.01 

.24 

.10 

.76 

.07 

FLEMINGTON  1  NE 

3.72 

T          T 

2.29 

T 

T     •     .02 

.05 

.13 

.06 

.18 

.02 

.29 

.41 

.19 

.08 

fORTESCUE 

3.97 

.65 

.10 

.39   .61 

.05 

,08 

.22 

.16 

.09 

.85 

.28 

.24 

.25 

FREEHOLD 

3.A8 

.20 

1.35 

T 

.03 

.21 

.15 

.10 

.66 

.03 

.67 

.08 

GREENWOOD  LAKE 

5.19 

2.07 

.67 

T     -19   T 

.24   T 

.1* 

.38 

.31 

.05 

1.14 

HAW40NT0N  2  NNE 

3.90 

1.40 

.06 

.04 

,03 

.08 

.32 

.03 

1.07 

.47 

.12 

.26 

HIGH  POINT  PARK 

2.62 

.66 

.16 

T 

T     .30 

.14 

.22 

.39 

.10 

.03 

.60 

HIGHTSTOWN  1  N 

2.86 

T           • 

1.15 

T           T 

T 

.21 

T 

.39 

.42 

.40 

.18 

.11 

INDIAN  HILLS  2  W 

A. 13 

T          .32 

1.43 

.02 

.09 

T 

.02 

.26 

.05 

T 

.15 

1.21 

.27 

.10 

.21 

IRVINGTON 

3.A8 

.52 

1.50 

T 

,09 

.08 

.20 

.31 

■  07 

.63 

.08 

JERSEY  CITY 

2.92 

.52 

1.26 

T 

T 

.09 

.29 

.08 

.60 

.08 

LAMBERTVILLE 

2.96 

T          .12 

1.10 

.02 

.26 

.11 

.12 

.02 

.30 

.52 

.20 

.19 

LAYTON  3  NW 

A. 00 

. 

1.76 

T 

.10 

.49 

.22 

.22 

.33 

.48 

.27 

.13 

LITTLE  FALLS  1  E 

3.78 

1.80 

.26 

T     .10 

.10   T 

.07 

.18 

.28 

.03 

T 

.94 

LONG  BRANCH             R 

3.50 

T           .77 

.91 

T           ,02 

.07 

.12 

.24 

T 

.30 

.46 

•  54 

.07 

LONG  VALLEY 

D3.T3 

}1.80 

.30 

.20 

• 

.38 

• 

.90 

.15 

HAHHAH 

3,01 

.74 

.10 

.22 

.16   T 

.16 

.31 

.29 

.05 

.01 

.97 

MANVILLE 

03.50 

D.50 

)1.50 

[>.15 

D.03 

D.02 

.20 

.24 

.07 

.69 

.10 

MIDLAND  PARK 

2.50 

.40 

.74 

.01 

.22   .01   .25 

.15 

.07 

.64 

.01 

MILLVILLE 

3.82 

T          .62 

.37 

.66 

,09 

T 

T 

.33 

.21 

.54 

.72 

.12 

.16 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

A. 27 

.01        .61 

.36 

.79 

.09 

T     .03   T 

.41 

.21 

.49 

.78 

.31 

T 

.18 

MILTON 

3.65 

1.52 

.12 

,05   .05 

.15 

.09 

.35 

.34 

.98 

MOORE  STOWN 

3.68 

T     T 

1.10 

.40 

T 

.02   T     T 

.50   T 

.03 

.21 

.01 

.63 

.16 

.62 

MORRIS  PLAINS 

3.13 

T 

1.17 

.10 

T 

T     ,12 

.06   T 

.07 

.28 

.28 

.05 

1.00   T 

NEWARK  WB  AIRPORT       R 

3.97 

.60 

1.87 

T 

.09 

.09   T 

.23 

T 

T 

.29 

.06 

.69 

T 

.05 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

2.83 

.05 

1.20 

T          T 

.07 

.07 

.18 

T 

.35 

.45 

.35 

.11 

NEW  HILFORD 

2.A8 

.40 

.74 

.06 

.12 

.06 

.22 

.20 

.02 

.58 

.04 

NEWTON 

2.82 

1.08 

.22 

.02   T 

.11   T 

.08 

.23 

.30 

.01 

.77 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

5.32 

2.08 

1.20 

,04   .06 

.19   ,01   .14 

.22 

.31 

.06 

1.01 

OLDWICK 

2.A7 

1.07 

.14 

T 

T     .02   T 

T     T 

.06 

.26 

.25 

T 

.08 

.59 

ORANGE 

3.55 

1.86 

.08 

.24 

.23 

• 

.33 

.81 

PATERSON 

3.95 

T 

2.50 

.15 

T     ,09 

.06   I 

.02 

.24   .01 

.26 

.04 

.11 

.47 

PEM8ERT0N  3  E 

3.36 

.21 

1.15 

.10 

T 

.02 

.18 

.01 

1.06 

.31 

.19 

.13 

PHILLIPSBURG 

. 

.78 

.13 

.11 

.06 

T 

_ 

T 

PHILLIPSBURG  BRIDGE 

3.38 

1.59 

.26   .07 

.10 

.27 

.30 

.04 

.75   T 

PLAINFIELD 

3.72 

T 

2.10 

T 

.08 

.08 

.24 

T 

.31 

T 

.82 

.09 

PRINCETON  WATER  WORKS 

3.50 

.35 

1.10 

.03 

.22 

.35 

T 

.30 

.13 

.95 

.07 

RAHWAY 

2.44 

. 

1.00 

T 

.07 

.05 

.20 

.23 

.10 

.70 

.09 

RINGWOOD 

3.95 

1.82 

.23 

.19 

.18 

.11 

.27 

.28 

.04 

.10 

.73 

SHILOH 

3.96 

.06 

.75 

.56 

.05 

T 

.24 

.15 

.11 

.02 

1.49 

T 

.26 

.05 

.20 

SOMERVILLE 

2.98 

.15 

.47 

T 

.05 

.06 

• 

.86 

.47 

.58 

.25 

.09 

SPLIT  ROCK  POND 

- 

» 

1.40 

.24 

.34 

- 

.07 

.83 

SUSSEX 

2.75 

.75 

.14 

.15 

.18 

.05 

.35 

T 

.34 

.03 

.76   T 

TOMS  RIVER 

3.95 

.20 

1.25 

.04 

.25 

1.84 

• 

.37 

TRENTON  WB  CITY         R 

3.04 

.02        .70 

.70 

•  03 

T     ,01 

.28 

.sV 

.01 

T 

.22 

.12 

.47 

.01 

.10 

TUCKERTON 

05.57 

.04        .28 

1.60 

T 

D.IO 

.03 

T 

.30 

.20   T 

.101 

1.52 

T 

.30 

.75 

.15 

WANAOUE  RAYMOND  DAM 

3.97 

1.71 

.36 

.20 

.15 

.09 

.22 

.28 

.04 

.90 

WEHTSVILLE 

2.05 

.48 

.30 

T     T 

.07 

.12 

.15 

T 

.28 

.01 

T 

.64 

WEST  WHARTON 

3.68 

1.20 

.54 

.01   .11 

.09 

.07 

.24 

.33 

.04 

1.05 

• 

WOODCLIFF  LAKE 

3.64 

.55 

1.12 

.06 

.15 

.15 

.36 

.20 

.17 

.77 

.07 

WOODS TOWN 

3.85 

T          .10 

1.00 

.46 

T     ,06 

T 

.18 

,22 

.02 

.05 

1.03 

.46 

.01 

.26 

kwing  Slalion    ladmx 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
FEPRUARY    1161 


Day  Of  Month 


Station 


ATLANTIC  CITY  UB  AP 

ATLANTIC  CITY 

AUDUBON 

BELVIDERE 

BOONTON  2  SE 

BURLINGTON 

CANOE  BROOK 

CAPE  MAY  3  W 

CHARLOTTEBURG 

CHATSWORTH 

CLAYTON 

ELIZABETH 

FLEMINGTON  1  NE 

FREEHOLD 

HAHMONTON  2  NNE 

HIGH  POINT  PARK 

HIGHTSTOWN  1  N 

INDIAN  MILLS  2  W 

JERSEY  CITY 

LAMBERTVILLE 
^  "IN  3  NW 

LI .  ,E  FALLS  1  E 

LONG  BRANCH 

LONG  VALLEY 

MILLVILLE 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MOORESTOWN 

MORRIS  PLAINS 

NEMARK  WB  AIRPORT 

NEW  3HUNSWICK  EXP  STA 

NEWTON 

PATERSON 

PEMBERTON  3  E 

PHILL1PS8URG 

PLAINFIELD 

SHILOH 

SOMERVILLE 

SUSSEX 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


27   18   36 


27   18   36 


19   33 
-  3    8 


27   18   20 


20 
-  3 


27   17   19 


32   22   35 


25   15   15 


29   17   32 


26   21   23 
10    1    0 

25   17   19 
10-8-9 

23   15   31 
12-8    3 

32   20   15 
16-8-6 

23  11   15 
-  «  -16  -12 

24  16   23 
13-6-3 

25  16   32 
15-8-7 

22   17   27 
5-2    4 

25   18   21 
12-6-3 

22   13   15 
14  -22  -12 

31   22   22 
12-8-1 

24  20   32 
5-3   13 

25  20   22 


39   36   40 

29   21   17 


36   38   40 
28   20   15 


35   41   37 


31   32   37 


28   33   37 


21   28   22 


40   35   44 
17   25   29 


36   36 
13   20  - 

33   39   39 


38   35   36 
11   26   15 


24   30   32 


37   36   41 


31   36   39 
25   20   Z2 


39   41    36 


11   19   23 


40   44   36 


38   36   39 
26   30   31 


41   36   46 
10   19   25 


39   36   42 


42   38   45 


37   33   45 
10   13   25 


19   20   25 


38   35   46 
-  1   12   18 


32   34   40 


32   33   45 


35   37 
30   22 


30   40   39 


38   36   38 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


26  16  35 
8-2  1 

27  17  32 
2-6  5 

28  18  20 
10-6-2 

25  22  30 
3-2  5 

27  19  22 
14-5  2 

23   15  19 
5-8-7 

28  20  20 
10-4  0 

26  17  26 
16  -11  I 

29  19  20 
14-6-5 

22  23  26 
16-5  2 

28   19  22 

17-4  4 

23  19  21 


29   33   37 


30   39   39 
21   19   17 


25   22   36 


30   39   37 


37   37   39 


13  14  5 

32  40  40 

28  19  12 

35  37  39 

20  22  16 

34  39  40 


37   33   43 


15   17   26 
39   34   42 


12   20   27 


41   36   49 


11   17   25 


38   39   32 


19   17   19 


11   11   27 


42  35 

30  24 

44  35 

29  27 

44  36 

33  26 


45   38 
35   27 


47   42 
28   12 


40   39 
34   32 


47   39 
28   15 


44   39 
31   23 


39   34 
28   28 


31   21   13 


42 

40 

34 

38 

47 

33 

19 

5 

19 

29 

41 

37 

3* 

36 

47 

35 

25 

15 

25 

30 

46 

43 

32 

33 

40 

30 

28 

16 

21 

23 

48 

35 

34 

27 

34 

24 

10 

11 

15 

17 

46 

36 

35 

35 

45 

35 

24 

12 

24 

30 

43 

36 

34 

37 

47 

32 

23 

13 

20 

32 

40 

32 

31 

36 

47 

31 

22 

20 

27 

35 

43 

38 

35 

39 

49 

35 

23 

12 

24 

32 

41 

38 

35 

36 

47 

29 

15 

-  4 

15 

29 

53 

46 

38 

34 

38 

36 

19 

10 

21 

30 

43 

34 

34 

36 

46 

30 

21 

17 

27 

35 

44 

37 

33 

35 

49 

27 

16 

-  2 

14 

27 

45 

45 

35 

34 

40 

28 

30 

26 

26 

28 

42 

34 

33 

39 

47 

29 

26 

24 

27 

35 

42 

35 

34 

37 

47 

28 

21 

19 

28 

32 

49 

42 

37 

32 

35 

30 

20 

7 

24 

29 

43 

35 

33 

37 

49 

35 

25 

20 

27 

35 

42 

40 

33 

35 

46 

34 

24 

16 

24 

30 

48   45   43 
31   20   15 

42   38   34 


33 

ZZ 

43 

39 

34 

24 

44 

37 

33 

29 

42 

37 

32 

19 

IS  i  16   17 


18  I  19   20   21   22  I  23   24  I  25 


26   27   28   29   30  ;  31 


39  48 

25  37 

39  50 

31  36 

41  48 

28  33 

36  49 

21  30 

32  -^7 
21  24 

36  49 

29  33 

32  36 

19  30 

39  43 

31  36 

31  35 

12  19 

36  48 

21  30 

30  45 
28  29 


23   28   26 


46  j  38   45 

34i  28   22 


48  j  39   42 

30 


48   39 
34  31 


29  -.l 
15   22 


36   46 
24   31 


40   49 
10   20 


38   48 
20   33 


35   37 
4   22 


40   46 
31   23 


26   13   33 


28   14 
40   45 


43   38   41 
29   11   18 

43   45   54 


42  48  54 
32  19  37 

43  46  54 
32  26  36 

37  40  44 

27  18  30 

40  41  46 

29  11  31 

38  45  50 

30  16  36 

46  36  48 

32  20  23 

35  34  40 
19  15  22 

38  42  48 

30  21  33 

38  46  53 

28  19  35 

36  39  45 

29  27  35 

40  42  47 

32  17  32 


37   45 
25   20 


26   12   32 

47   40   48 
32   22   22 


40  46  59 

31 j  25  20  42 

44  I  37  43  51 

26  22  36 

44  38  40 


38   43 
30   24 


43   38   40 


43   40 
30   21 


45   39 
33   32 


48   39 
35   35 


45   54   65  I  55   54   50 
37   40   38   45   35   34 


33   28   27 


35   31   28 


5  3   40 
34   35 


44 

42 

28 

15 

38 

42 

30 

19 

29   19   35 


38   40 
30   15 


55 

40 

37 

34 

57 

40 

27 

25 

72   48   40 
48   31   33 


58   38 
34   35 


51   43 
26   27 


57   46   39 
36   28   28 


48 

40 

31 

32 

71 

43 

33 

33 

57 

38 

23 

19 

52 

39 

32 

31 

52 

35 

31 

3- 

39   32   32 


37   32   31 


47   41 
30   22 


62   46 
32   21 


33   27   25 


71   42 
35   32 


71   44   39 


59 

42 

30 

29 

44 

43 

32 

34 

55 

39 

32 

32 

53 

63 

44 

40 

35 

30 

70 

55 

40 

52 

30 

32 

52 

52 

41 

36 

29 

29 

59 

43 

41 

38 

32 

31 

45   49   71 


41   48   58 
35   38   36 


25   25   35 


41   50   69 


38   39   47 


30   35   26 


34   34   32 


33   39   34 


55   42 
29   23 


40   50   44 


44   50   70 


33   36   38 


43   44   57 
34   36   32 


54   40   58 
32   33   32 


43   52   46 
23   36   33 


50   48   65 
35   38   38 


49   48   61 


39   45   53 
33   38   35 


44   52   69 


35   40   37 
39   50   47 


52   46   67 
36   39   39 


48   45   57 
33   38   35 


il   52   49 


45   49   70 
35   41   33 


51   47   55 


42   50   69 

35   39   34 


23   33   33 


53   50  I  45 
35   35  I  34 


55   55  I  47 
33   35   33 


51   60   51 


58   45 
33   33 


53   53 
39   35 


59   48 
33   33 


56   52 
35   33 


51   64 

33   31 


52   60 
38   39 


59   52 
29   30 


61   53 
32   32 


35   33   36 


42   33   34 


47   34   35 


51 

65 

33 

31 

55 

59 

35 

36 

51 

63 

34 

33 

54 

60 

33 

31 

65  59  48 

38  33  36 

55  51  63 

43  35  37 

50  54  58 

35  36  32 

70  59  54 

41  35  27 

59  54  62 

42  34  29 

63  52  64 

48  34  37 

53  57  47 

35  32  33 

57  53  63 

43  35  37 


62  62  I  50 

35  35  I  32 

57  45  I  57 

32  32  j  34 

58  49  !  63 

38 

61  65 

33  33 

62  61 
25  23 

51  53 

34  35 

58  53 

32  33 


51   60 
34   33 


50   55   43 
34   33   30 


44.2 
28.0 

42.9 
29.8 

45.0 
28.2 

42.3 
19.6 

40.5 
21.0 

44.8 
27.0 

41.5 
18.1 

43.2 
30.5 

40.2 
18.0 

45.5 
25.6 

43.2 
28.9 

44.2 
22.0 

43.4 
20.5 

43.8 
25.8 

43.9 
25.0 

37.4 
15.8 


44.6 
25.0 


40.9 
27.0 


44 

.8 

21 

.9 

42 

.8 

27 

•  4 

43 

•  2 

20 

.0 

44 

.4 

25 

.1 

44 

0 

26 

5 

42 

7 

26 

1 

41 

5 

21 

5 

43 

8 

27 

8 

44 

0 

25 

6 

38 

9 

16 

4 

43.4 

25 

5 

45 

0 

25 

7 

44 

8 

19 

9 

43 

1 

25 

4 

44 

5 

27 

2 

42. 

5 

24. 

0 

See  Reference  Notes  Following  station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
FEBRUARY  1961 


Station 

Day  Of  Month 

> 

.  j2 

3 

4 

' 

6 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

14 

IS  16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28  1  29 

30   31 

TOMS  RIVER 

MAX 
MIN 

29 

18 

28 
-14 

32 
-  6 

32 
30 

34 
25 

40 
11 

41 
10 

40 
15 

40 
32 

44 
27 

42 
28 

34 
29 

42 
28 

45 
29 

50i  47   50 
281  19   28 

54 
36 

68 
36 

63 
31 

48 

34 

50 
38 

54 
40 

60 
42 

63 
32 

5S 
30 

65 
32 

60 
29 

46.9 
25.6 

TRENTON  WB  CITY 

MAX 
MIN 

26 

3 

17 
-  2 

31 

7 

32 
28 

36 
23 

38 
20 

36 

17 

36 
25 

32 

42 
34 

35 
25 

33 
21 

36 
27 

47 
34 

431  38   43 
36  31   24 

55 
38 

66 

41 

41 
35 

40 
35 

45 
36 

47 
41 

68 
36 

62 

46 

50 

34 

62 
38 

49 
33 

42.8 
28.5 

TUCKERTON 

MAX 
MIN 

27 
14 

20 
-  7 

35 
-  5 

40 
30 

40 
20 

43 
14 

40 
10 

40 
19 

47 
26 

44 
33 

39 
26 

34 
12 

37 
25 

48 
27 

48 
29 

40   46 
31   17 

53 
38 

74 
45 

64 
32 

40 
32 

45 
36 

50 

38 

63 

30 

55 
43 

55 
35 

57 
32 

47 
32 

45.4 
25.5 

WOODSTOWN 

MAX 
MIN 

30 
16 

18 
-  4 

22 
-  3 

37 
14 

38 

16 

39 
6 

37 
9 

34 
19 

43 
18 

44 
34 

39 
28 

11 

39 
25 

49 
33 

43 
30 

43 
22 

52 
30 

66 
49 

55 
34 

39 
33 

43 
36 

49 

40 

70 
33 

61 

49 

62 
32 

65 
32 

54 
33 

44.6 
25.5 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


station 

And 

Depth 


Day  oi  month 


8       9       10      11      12      13     14      15      16      17      18      19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31 


31 

30 

30 

30 

30 

' 1 

30 

1 ' 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

31 

30 

30 

30 

31 

31 

31 

34 

30 

30 

30 

30 

31 

31 

31 

30 

31  . 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

29 

30 

30 

30 

31 

32 

32 

32 

32 

31 

31 

31 

31 ; 

31 

31 

32 

31 

31 

31 

31 

34 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

- 

33 

33 

31 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

31 

31 

31 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

31 

31 

31 

32 

32 

32 

32 

31 

NEW   BRUNSWICK    EXP   STATION 


8  INCHES 
16  INCHES 
32    INCHES 

PLOT   »2 

1  INCH 

2  INCHES 
4    INCHES 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


30   30 
30  I  30 


30  i  34 
30   30 


36   36 
35   35 


301  30 :  31 


45  41 
33   37 


411  38 
34  1  34 


38  1  37  40 
35i  35   37 


SO  44 
41   36 


47  43 
42  40 


44   41 
42  40 


35.7 
31.7 


35.3 
32.0 


34.8 
31.9 


34.5 
33.6 


34.8 
34.5 


36.3 
32.3 


36.1 
32.4 


35.6 
32.6 


35.2 

33.5 


Slope  of  Ground;   Flat.   Soil  Type:   Loam.   Ground  Cover 
connected  to  a  Brown  Electronik  Potentiometer. 


Plot  #2  -  Slope  of  Ground:   Flat.   Soil  Type:   Loam.   Ground  Cover:   Barren.   Instrumentat 
constantan  thermocouples. 


Kentucky  bluegrass.   Instrumentation:   Copper-constantan  thermocouples 
Brown  recording  Potentiometer  with  copper- 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW    JERSEY 
FEBRUARY    1961 


Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ATLANTIC  CITY  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

.2 

5 

.5 

5 
.5 

4.2 
5 
.5 

.7 

2 

.2 

3 

.3 

2 
.2 

2 

.2 

.4 

2 

.2 

2 
.2 

1 

T 

1 

1.2 

1 

2 
.2 

T 

T 

T 

T 

.9 
1 

T 

T 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

BELVIDERE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

12 

12 

1.0 
13 

16.0 
28 

T 
27 

25 

22 

19 

17 

T 
16 

15 

T 
15 

15 

13 

12 

.1 

11 

11 

10 

7 

6 

6 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

CHARLOTTEBURG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

28 

28 

27 

17.5 
44 

3.0 
47 

44 

43 

40 

38 

35 

34 

34 

.5 
34 

31 

28 

1.5 
26 

26 

22 

20 

15 

12 

10 

8 

7 

5 

2 

1 

CLAYTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8 

- 

4.5 
12 

1.0 
11 

10 

8 

8 

4.0 
8 

6 

5 

3 

3.0 
5 

3 

T 

T 

T 

T 

T 

FLEylNGTON  1  NE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
24 

24 

T 
24 

24.0 
48 

T 
43 

37 

34 

30 

27 

T 
20 

17 

.8 

17 

15 

12 

11 

1.3 
10 

10 

9 

5 

3 

2 

1 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

.8 
T 

FREEHOLD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

14 

14 

2.5 

16 

9.6 
26 

25 

25 

25 

25 

24 

23 

22 

22 

21 

19 

18 

1.8 

18 

16 

13 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

HIOm-STOWN  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
13 

13 

2.0 
15 

8.0 
23 

21 

20 

19 

19 

15 

T 
13 

13 

T 
13 

12 

10 

8 

1.5 
9 

7 

5 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

INDIAN  MILLS  2  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
7 

7 

3.0 
9 

5.8 
11 

10 

9 

8 

T 
8 

8 

7 

7 

1.2 

7 

7 

6 

4 

4 

3 

1 

T 

LAMBERTVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
11 

10 

3.5 
13 

12.0 
25 

22 

20 

18 

18 

15 

12 

10 

.5 
9 

8 

6 

5 

1.0 
5 

5 

4 

3 

3 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

LAYTON  3  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

30 

30 

.4 
30 

21.5 
50 

50 

50 

47 

47 

38 

35 

27 

27 

27 

27 

25 

3.4 
27 

26 

24 

20 

20 

20 

18 

18 

15 

10 

8 

4 

.8 
3 

LITTLE  FALLS  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

14 

14 

13 

13.0 
25 

3.0 
28 

27 

26 

25 

24 

22 

21 

20 

19 

19 

15 

1.8 
16 

.1 

15 

14 

12 

10 

9 

9 

7 

4 

3 

1 

1 

LONG  BRANCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
10 

10 

5.0 
13 

3.0 
16 

14 

13 

12 

12 

11 

11 

10 

T 
10 

9 

7 

6 

.5 
5 

6 

5 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

LONG  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

18.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

IIILLVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

- 

* 

7.5 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2.0 

- 

- 

- 

T 

- 

-• 

- 

- 

1.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.1 
10 

10 

4.0 
10 

1.0 
9 

9 

8 

7 

1.0 
6 

6 

5 

4 

2.0 
4 

T 
6 

4 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

MOORESTOWN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

3 

3 

11. 0 
14 

13 

12 

11 

10 

9 

7 

6 

5 

2.0 
4 

3 

2 

.5 
2 

1 

MORRIS  PLAINS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

- 

- 

L4.0 
14 

4.0 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

- 

T 

T 
T 

- 

1.0 

1 

- 

- 

- 

.4 
T 

T 

KSWARK  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

7 
1.0 

7 
.9 

7.4 
7 
.9 

15. 2 

20 

2.3 

25 
3.3 

21 
3.2 

16 
3.0 

12 

2.7 

11 
2.5 

9 
2.6 

8 
2.5 

T 
7 
2.4 

7 
2.3 

5 
2.4 

4 
2.3 

.7 

4 

2.4 

3 
2.0 

2 
1.8 

I 

T 

T 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

9 

8 

1.8 
10 

19.0 
19 

18 

15 

13 

12 

10 

T 
8 

7 

T 

7 

7 

5 

4 

.7 
4 

3 

3 

T 

T 

T 

MEWTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

15.0 

3.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

T 

- 

1.8 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

PATERSON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

_ 

_ 

_ 

20.1 

2.6 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

- 

- 

1.0 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

- 

_ 

PEUBERTON  3  £ 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

9 

9 

2.0 
11 

2.0 
13 

12 

11 

11 

10 

10 

8 

8 

1.5 
9 

8 

6 

4 

.2 
3 

1 

T 

PHILLIPSBURG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

12 

12 

12 

15.0 
24 

20 

20 

19 

17 

15 

13 

11 

10 

8 

6 

5 

T 
5 

2 

T 

T 

T 

PLAINFIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
8 

7 

6 

18.0 
24 

23 

22 

21 

20 

18 

16 

14 

T 
12 

10 

9 

7 

.8 
6 

5 

4 

2 

2 

HAHIAT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

11 

10 

10. 0 

12.8 
30 

27 

23 

20 

18 

15 

12 

10 

T 
8 

8 

7 

7 

.6 

4 

2 

2 

T 

T 

T 

SOHERVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

3.0 
9 

11. 0 
19 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

- 

- 

- 

1.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

TRENTON  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.2 
4 

4 

6.0 
4 

2.0 
10 

12 

10 

7 

6 

6 

4 

3 

.3 
3 

3 

2 

2 

2.0 
3 

2 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

WANA^-i:  RAYMOND  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

15 

15 

15 

18.0 
28 

4.0 
32 

26 

26 

24 

22 

18 

14 

15 

14 

13 

12 

1.8 
14 

12 

10 

10 

6 

5 

4 

3 

2 

T 

T 

See  reference  notes  followring  Station  Index 
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TOTAL  PRECIPITATION 


NEW  JERSEY 
FEBRUARY  1961 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".   Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  particularly 
in  mountainous  areas. 


20 


AVERAGE  TEMPERATURE 


NEW  JERSEY 
FEBRUARY  1961 


Isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will 

be  available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".   Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  particularly 

in  mountainous  areas. 
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STATION  INDEX 


^ 

OBSERVATION 

d 

M 

Q 

1 

TIME  AND 

2 

o 

6 

P 

TABLES 

STATION 

a 

COUNTY 

< 

H 

i 

OBSERVER 

1^ 

i 

3 

i 

1 

ACLENOALE 

0100 

BERGEN 

41  02 

74  OS 

270 

C 

BERGEN  COUNTY  ENGINEERS 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

0311 

ATLANTIC 

39  27 

7*  35 

58 

MID 

MIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

ATLANTIC  CITY 

0325 

ATLANTIC 

39  23 

74  26 

HID 

STATE  MARINA 

AuouaoN 

0346 

CAMDEN 

39  54 

75  04 

50 

IIP 

IIP 

IRVIN  J.  NY6REN 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

0528 

BURLINGTON 

39  37 

74  26 

20 

6P 

H 

N.J,  FORESTRY  SERVICE 

BELLEPLAIN 

0690 

CAPE  MAY 

39  16 

74  52 

49 

5P 

5P 

MRS.  ED  C.  HOFFMAN 

BELMAR 

0721 

MONMOUTH 

'lO  10 

74  02 

19 

BELMAR  WATER  WORKS 

BELVIDERE 

0729 

WARREN 

*.0  50 

75  05 

275 

CLEMENT  HAUPT 

BERNARDSVILLE  2    E 

0797 

SOMERSET 

<»0  43 

74  32 

240 

7A 

BERNARDS  WATER  COMPANY 

BLACKWELLS  MILLS 

oe*7 

SOMERSET 

10 

40  29 

74  35 

27 

7A 

HENRY  M.  MILLER 

BOONTON  2  se 

0907 

MORR I S 

40  54 

7*  24 

280 

8A 

BA 

JERSEY  CITY  WATER  WORKS 

BOUND  BROOK  1  W 

0927 

SOMERSET 

10 

74  33 

20 

SA 

AMERICAN  CYANAMID  CO, 

BRANCMVILLE 

0978 

SUSSEX 

-tl  09 

560 

7A 

ALBERT  M.  DAVENPORT 

1211 

BURLINGTON 

'•0  04 

74  53 

12 

6P 

6P 

PUBLIC  SVC.  E.  ♦  G.  CO, 

CANISTEAR  RESERVOIR 

1327 

SUSSEX 

41  07 

74  30 

1040 

BA 

NEWARK  WATER  DEPARTMENT 

CANOE  8R00K 

1335  ESSEX 
1343  SALEM 

<.0  45 

75  25 

20 

9A 

» 

9A 

COMMONWEALTH  WATER  CO. 
GERTRUDE  S.  WILLIS 

CAPE  MAY  3  W 

1351 

CAPE  MAY 

38  56 

74  57 

17 

5P 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  New  Jersey  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Office,  c/o 
General  Delivery,  Trenton,  New  Jersey  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  included 
in  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are :   Temperature  in  "F,  precipitation  and  evaporat ion  in  inches  and  wind 
Bovement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°  F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.   Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours 
ending  at  time  of  observation. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present  location.   Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based 
on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  ""Snowf all  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet ,  or  ice  on  the  ground . 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations ;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  Include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on 
Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard 
t ime .   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observat ions  on  daylight  saving  t ime . 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  Indicate  the 
following: 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes ,  and  are  published  later  in  ''Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G   "Soil  Temperature"  Table. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J   "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry , 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Dally  Soil  Temperature"  Table, 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index. 

+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

•  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground ;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building, 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield, 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain . 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M   One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

5-;  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  E.S.T.  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure  etc , ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation "Substation  History"  for  this  state.   That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C,  for  15  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local 
Climatological  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary).   Checks,  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents ,   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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NEW  JERSEY  -  MARCH  1961 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   79°  on  the  28th  at  Burlington 
Lowest  Temperature:   2°  on  the  18th  at  High  Point  Park 

Greatest  Total  Precipitation:   7.61  inches  at  Burlington 

Least  Total  Precipitation:   3.31  inches  at  Midland  Park 

Greatest  One-Day  Precipitation:   2.19  inches  on  the  24th  at  Bernards- 

ville  2  E 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:   14.5  inches  at  Canistear  Reservoir 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:   10  inches  on  the  3+  at 

Canistear  Reservoir 


PREPARATION  AND  PUBLICATION  OF  THIS  BULLETIN 

Much  of  the  data  presented  in  this  publication  comes  from 
observations  taken  by  volunteer  cooperative  observers.   These 
observations  are  mailed  after  the  close  of  the  month  to  a 
Weather  Records  Processing  Center,  where  they  are  checked  for 
accuracy  and  completeness  and  placed  on  punch  cards.   These 
cards  are  used  to  prepare  copy  for  the  various  tables.   Print- 
ing and  mailing  is  done  at  the  National  Weather  Records  Center 
at  Asheville,  North  Carolina, 

The  various  steps  all  take  time.   Records  for  any  state  can 
not  be  checked  by  machine  until  nearly  all  of  them  for  that 
state  have  been  received.   Printing  can  not  be  done  until  all 
tables  and  the  text  for  an  issue  are  completed  and  assembled. 

Constant  effort  is  made  to  speed  up  publication  and  still  main- 
tain high  quality  of  the  data.   A  realistic  deadline  for  mail- 
ing the  printed  Climatological  Data  has  been  set  as  the  15th  of 
the  second  following  month  (45  days  after  the  end  of  the  month 
for  which  data  are  published).   If  any  recipient's  copy  is  un- 
duly delayed,  the  Director,  National  Weather  Records  Center, 
Asheville,  North  Carolina  should  be  advised. 
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-    1.7 

76 

29 

10 

19+ 

886 

0 

2 

24 

0 

4.07 

.44 

.92 

14 

8.0 

9 

3 

0 

DIVISION 

38.8 

-       .2 

4.91 

.72 

5.2 

SOUTHERN 

ATLANTIC    CITY   WB    AP 

51.6 

34.3 

43.0 

1.5 

78 

28 

17 

18 

677 

0 

0 

10 

0 

5.36 

3.01 

1.67 

8 

.2 

T 

10 

7 

5 

3 

AUOUeON 

52.5 

34.0 

43.3 

77 

28 

18 

18 

667 

0 

0 

11 

0 

5.46 

1.15 

14 

T 

22 

12 

5 

1 

BURLINGTON 

53.  4M 

34.8 

44. IM 

1.4 

79 

28 

18 

18 

650 

0 

0 

10 

0 

7.61 

3.10 

1.35 

23 

T 

1 

10 

7 

2 

CHATSKORTH 

54.3 

31.8 

43.1 

77 

28 

12 

18 

674 

0 

0 

13 

0 

6.14 

1.71 

23 

.0 

0 

9 

5 

3 

CLAYTON 

52.3 

34.4 

43.4 

77 

28 

21 

18+ 

664 

0 

0 

10 

0 

5.16 

1.35 

8 

0 

7 

4 

3 

FREEHOLD 

50.6 

31.6 

41.1 

.7 

76 

28 

13 

18 

733 

0 

0 

14 

0 

6.19 

1.99 

1.66 

23 

0 

7 

5 

2 

HAMMONTON    2    NNE 

52.5 

33.5 

43.0 

.6 

78 

29 

11 

18 

676 

0 

0 

13 

0 

5.19 

.89 

1.44 

9 

.0 

0 

8 

5 

2 

HIGHTSTOWN    1    N 

51.6 

32.1 

41.9 

1.2 

76 

28 

15 

18 

709 

0 

0 

15 

0 

5.75 

1.85 

1.87 

23 

c 

7 

4 

2 

INDIAN    NILLS    2    W 

51.9 

31.9 

41.9 

.6 

77 

28 

11 

18 

709 

0 

0 

13 

0 

5.71 

1.47 

1.22 

23 

0 

8 

5 

3 

MILLVILLE 

52.3 

34.5 

43.4 

77 

29 

19 

18 

663 

0 

0 

13 

0 

5.02 

1.20 

8 

0 

8 

4 

1 

MILLVILLE    FAA    AIRPORT 

52.1 

34.4 

43.3 

76 

28 

19 

18 

666 

0 

0 

12 

0 

4.95 

1.09 

23 

0 

8 

4 

2 

MOOR ES TOWN 

51.0 

32.3 

41.7 

.6 

76 

28 

18 

18 

715 

0 

0 

15 

0 

5.59 

1.82 

1.17 

14 

.5 

T 

23+ 

2 

NEW   BRUNSWICK    EXP    STA 

51.8 

31.6 

41.7 

1.1 

75 

28 

14 

18 

717 

0 

0 

15 

0 

5.95 

2.09 

1.95 

23 

T 

8 

7 

4 

3 

PEMBERTON    3    E 

54.4 

32.2 

43.3 

1.0 

76 

28 

15 

IB 

669 

0 

0 

14 

0 

5.69 

2.95 

1.83 

23 

.0 

0 

9 

5 

3 

SHILOH 

53.2 

34.2 

43.7 

.9 

75 

28 

18 

18 

654 

0 

0 

13 

0 

4,19 

.35 

1.02 

19 

.0 

0 

7 

4 

1 

TOMS    RIVER 

51.3 

32.2 

41. e 

65 

28+ 

15 

18  + 

712 

0 

0 

14 

0 

5.44 

1.50 

23 

.0 

0 

7 

5 

3 

TRENTON    WB    CITY                            R 

49.8 

33.4 

41.6 

.3 

76 

28 

17 

18 

719 

0 

0 

13 

0 

5.81 

2.51 

1.62 

23 

.4 

T 

13+ 

9 

5 

2 

TUCKERTON 

52.7 

32.4 

42.6 

72 

5 

12 

18 

690 

0 

0 

15 

0 

5.35 

1.75 

23 

.0 

0 

9 

5 

3 

WOODSTOWN 

53. OM 

34. OM 

43. 5M 

77 

28 

18 

18 

655 

0 

0 

13 

0 

4.67 

1.04 

14 

9 

4 

1 

DIVISION 

42.7 

1.2 

5.75 

1.59 

.1 

COASTAL 

ATLANTIC    CITY                                 R 

48.6 

35.3 

42.0 

.5 

73 

26 

20 

18 

705 

0 

0 

7 

0 

5.48 

1.95 

1.44 

8 

9 

5 

2 

CAPE    M^Y    3    W 

52.0 

37. OM 

44.  5M 

75 

29 

20 

18 

623 

0 

0 

7 

0 

4.87 

1.48 

23 

T 

0 

7 

4 

2 

LONG    DrfANCH                                      R 

47.2 

33.1 

40.2 

.0 

67 

5 

18 

18 

763 

0 

1 

12 

0 

6.68 

2.39 

1.58 

8 

T 

0 

10 

4 

3 

DIVISION 

42.2 

1.5 

5.58 

1.82 

T 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 

U.  h. 

Relab 

ve    humidity   averages  - 
percent 

Number  of  days  with 

precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

SUtion 

1 

311 

III 

ID 

s 
< 

SI 

.2 

0        1 

s    1 

11 

<3J 

O  CO 

..  H 

o  to 

a 

O  OT 

a 
o  t- 

! 

3 

A 

! 

in 

2 

s 

1 

ATLAKTIC  CITY  WB  AIRPORT 

NW 

13 

12.8 

35 

E 

8 

75 

78 

54 

68 

6 

6 

2 

2 

3 

0 

19 

\ 
58 

6.5 

ATLANTIC  CITY 

- 

- 

14.1 

35 

E 

8 

- 

- 

- 

■ 

- 

5 

4 

3 

2 

0 

- 

- 

- 

LONG   BRANCH 

NW 

15 

13.1 

50 

NW 

10+ 

- 

70 

630 

66 

3 

4 

6 

1 

3 

0 

17 

60 

6.0 

NEWARK   WB   AIRPORT 

NW 

13 

13.1 

31++ 

NW 

9 

67 

66 

49 

58 

5 

7 

6 

2 

1 

0 

21 

- 

6.3 

TRKNTOK  WB   CITY 

NW 

- 

10.4 

34 

NW 

10 

- 

- 

- 

- 

4 

6 

4 

3 

2 

0 

19 

!      58 

6.1 

«  12:00  Noon 

See   Refeience   Noiei  Following   Station   Index 
-   27    - 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


Station 

i2 

' 

e2 

1 

2    3 

4  1 

lI 

6  , 

7 

8  1 

9 

10   11   12 

13 

14  1 

15 

16   17 

IS 

19 

20   21 

22 

23   24 

25   26   27 

28 

29   30 

31 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

6*36 

.06 

,08 

T  ; 

T 

1.67 

.04 

.02 

T 

1.20 

T 

.10 

.26 

.77 

.08 

1.30 

.06 

T     T 

.72  . 

ATLANTIC  CITY           R 

5.«8 

.13 

.10 

01 

1.44 

.02 

.02 

.90 

.20 

.26 

.68 

.05 

1.04 

.05 

.56  . 

AU0U80N 

3.46 

.16 

.22 

.30' 

.93 

.13 

T 

i.i; 

T 

.23 

.63 

.20 

.72 

.20 

.57  . 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

6,23 

.19 

.32 

• 

1,73 

.03 

.08 

1.26 

.08 

.94 

1.55   .05 

BELVIOERE 

4.1^ 

.04 

.16 

T 

u 

.22 

.08 

.71 

.49 

T 

T 

.91 

T 

T 

.35 

.94   .07 

.07 

BERNARDSVILLE  2  E 

6.22 

.13 

.23 

08 

.32 

1.16 

1.20 

.12 

.40 

.05 

.10  2.19 

.24 

BLACKWFLLS  MILLS 

6.19 

.19 

.24 

08 

,03! 

.36 

.98 

T 

1.26 

.06 

.61 

.15  1.95 

.26 

8OONT0N  2     SE 

5.29 

.06 

.20 

02 

.33 

.97 

T 

1.16 

,02 

T 

.37 

T 

.04  1.92 

.19 

enuNO  BRoor  i  w 

5.64 

.02 

,22 

01 

T 

.23 

1.04 

1.06 

,02 

.50 

.14 

.08  2.04 

.28 

BRANCHVILLE 

4.36 

.07 

,17 

09 

.36 

.86 

.09 

1.06 

T 

.28 

.04 

.14  1.06 

.14 

BURLINGTON 

7.61 

.26 

.75 

15 

.09 

.70 

.25 

.95 

1.08 

.07 

.95 

.07 

1.35 

T 

.95  . 

CAMSTEAR  RESERVOIR 

5.38 

.02 

.16 

10 

.02 

.39 

.84 

.05 

.99 

.23 

.44 

.05 

.13  1.67 

T 

.29 

CANOE  BROOK 

5.69 

.08 

.23 

09 

T 

.27 

1.01 

1.24 

T 

.45 

.04 

.09  1,94 

.25 

CANTON 

4.61 

.30 

10 

.11 

.01 

.98 

,14 

.8<. 

T 

T 

.91 

.03 

.84   .10 

.25 

CAPE  MAY  3  W 

4.87 

.18 

,03 

1.18 

.21 

T 

.51 

.26   .01 

.95 

.01 

1.48 

.05 

CEOAP  GROVE 

5.55 

.05 

.30 

,35 

1.05 

1.30 

.02 

. 

.37  1.85 

.26 

CHARLOTTEBURG 

5.78 

.05 

.21 

09 

,01; 

.40 

1.07 

.02 

1.26 

.25 

.06 

.10  2.10 

.17 

CHATHAM 

6.04 

.09 

,20 

12 

■  06i 

,20 

.90 

1.20 

T 

.40 

.05 

.60  2.00 

,22 

CHATSWORTH 

6.14 

.12 

.07 

17 

.11 

.91 

,80 

.03 

1.05 

1.02 

1.71   .04 

,11 

CLAYTON 

5,16 

.05 

07 

.02 

T 

1.35 

.03 

T          T 

T 

1.09 

T 

.91 

.15 

.15 

1.15   .14 

.05  . 

CLINTON 

4,17 

.07 

.13 

.09 

.20 

.11 

.55 

,40 

.10 

.80 

T 

.33 

T 

1.23   .03 

,13 

ELIZABETH 

6.43 

.05 

.20 

.01 

08 

.14i 

.20 

.42 

,79 

.01 

1.40 

.50 

.01 

2.00   .40 

.01 

.21 

ELIZABETHPORT 

5.48 

.24 

.02 

.01 

02 

.131 

.02 

.98 

.16 

.09 

1.28 

.06 

.42 

1.68   .02 

.15 

.05 

.15  . 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

- 

- 

- 

_ 

1 

- 

- 

-     _     _ 

- 

- 

- 

_ 

- 

- 

-    -    _ 

.25 

FLEMINGTON  1  NE 

5.15 

.08 

T 

.02 

10 

.oa! 

T 

.75 

.40 

.01 

.03 

.98 

T 

T 

.58 

T 

1.84   .08 

T     T 

.20 

FORTESCUE 

4,92 

.22 

.15 

07 

1 

.05 

.95 

.83 

.04 

.19 

.93 

.98   .40 

.11 

FREEHOLD 

6.19 

.02 

.20 

05 

.07' 

.04 

,86 

.78 

1.29 

T 

.97 

1.66 

.03 

.22 

GREENWOOD  LAKE 

5,25 

.03 

.20 

10 

.04 

.38 

.85 

,06 

1.18 

.12 

•  40 

.10 

.06  1.48 

.23 

HAMMONTON  2  NNE 

5,19 

,07 

.06 

14 

.08 

.04 

1.44 

.76 

.12 

1.00 

.04 

.61   .72 

.11 

HIGH  POINT  PARK 

3.47 

.12 

.09 

08 

.10 

.23 

.68 

.03 

.96 

.02 

T 

T 

.31 

.12   ,41 

.32 

HIGHTSTOWN  1  N 

5.75 

,02 

,22 

T 

03 

.08 

.03 

.72 

,43 

.04 

1.14 

T 

T 

.92 

1.87   .03 

.22 

INDIAN  MILLS  Z    W 

5.71 

.07 

,02 

.04 

13 

.26 

T 

,85 

.59 

T 

1.21 

T 

1.01 

T 

1.22   .03 

T 

.20 

.08  . 

laviNGTON 

5.27 

.24 

06 

.20 

.78 

.14 

.16 

.93 

T 

.11 

.54 

.05 

1.57 

.26 

.21  . 

JERSEY  CITY 

5.48 

.30 

T 

06 

.151 

.60 

.29 

.10 

1.35 

.06 

.47 

.05 

1.60 

.27 

.18  . 

LAM8ERTV1LLE 

4,74 

.15 

.07 

U 

.09^ 

.08 

.71 

.43 

.03 

.95 

' 

.72 

1.12   .04 

.24 

LAYTON  3  NW 

3,87 

.18 

T 

T 

.35 

.05 

,42 

.56 

T 

.02 

.78 

.33 

T 

.93   .09 

.16 

LITTLE  FALLS 

5,79 

.09 

.21 

03 

.01, 

.29 

1.04 

1.27 

.01 

.40 

.06 

.09  2,06 

.01 

,22 

LONG  BRANCH             R 

6.68 

.22 

.03 

.10 

1.58 

,22 

.01 

1.47 

T 

.12 

.85 

T 

1.55   .01 

.21 

.02 

.29  '. 

LONG  VALLEY 

4.52 

.15 

,16 

.34 

.15 

.60 

.35 

.61 

.46 

1.50 

.20 

MAHWAH 

5.30 

.06 

.24 

09 

.01, 

.32 

1.02 

,01 

1.22 

.02 

.50 

.05 

.13  1.53 

.10 

MANVILLE 

5.65 

.25 

.03 

01 

.01 

1.03 

.15 

T 

,06 

1.15 

.15 

.57 

.07 

1.60   ,02 

.21 

.04 

.30  . 

MIDLAND  PARK 

3.31 

.30 

.01 

U 

.26. 

.90 

,20 

,33 

.36 

.06 

.21 

.02 

,30 

.05 

.20  . 

MILLVILLE 

5.02 

.06 

.10 

.04 

1.20 

T 

,84 

T 

T 

.38 

.49 

.27 

,96 

.08 

.61  . 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

4.96 

.04 

T 

.01 

.18: 

1.06 

.02 

T 

.88 

T 

.04 

.29 

.44 

.22 

1,09 

T 

.08 

.61  . 

MILTON 

3.62 

.06 

.30 

12 

.07 

.15 

.64 

.05 

.84 

.11 

.16 

,14   ,71 

.03 

.24 

MOORE STOWN 

5.69 

.21 

.19 

23 

.30, 

.12 

T 

1.06 

,03 

1.17 

.02 

T 

• 

.94 

,64   ,59 

T 

.19 

MORRIS  PLAINS 

5.48 

.09 

.20 

11 

T   1 

.32 

.81 

,02 

1.07 

.02 

T 

.35 

.06 

,15  2.10 

T 

.18 

NEWARK  we  AIRPORT       R 

4.96 

.28 

.03 

05 

.19 

T 

,72 

.08 

T 

,13 

.95 

.03 

T     T 

,08 

.40 

.03 

1,52   .01 

.23 

T 

.23  . 

NEW  BRUNSWICK  EXP  5TA 

5,95 

.25 

T 

03 

.22 

1.25 

T 

1.35 

T 

.70 

1,95 

T 

.20 

NEW  MILFORD 

4.53 

.22 

.04 

U 

.20J 

.02 

.78 

.28 

.20 

.78 

.04 

.40 

1,12   ,04 

.22 

.08  . 

NEWTON 

3,84 

.08 

.18 

11 

T   ' 

.31 

.77 

,07 

.84 

T 

.23 

.10 

,15   ,83 

.17 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

5,22 

.06 

.13 

09 

.02, 

.38 

,87 

,09 

1.06 

.04 

.21 

.06 

,11  1,88 

.22 

OLDWICK 

5.22 

.12 

.24 

04 

.041 

.25 

.93 

T 

1.06 

.04 

T 

.45 

.03 

,32  1,50 

.20 

ORANGE 

5,62 

.09 

,421 

.08 

* 

1.12 

* 

1.37 

.52 

1,15   ,65 

.22 

PATERSON 

4.61 

.04 

.39 

03 

.06 

,22 

.87 

.02   T 

.92 

.02 

.62 

.03 

.10  1.05 

> 

T 

.24 

PEM8ERT0N  3  E 

6.69 

.14 

.09 

.19 

,19 

.98 

,61 

1.39 

1.02 

1,83   ,03 

.22 

PHILLIPSBUPG 

3.  "58 

T 

04 

T 

,04 

1.22 

T 

.98 

.38 

,92   T 

\. 

PHILLIPSBURG  BRIDGE 

4.24 

.12 

,16 

20 

,15 

.97 

.03 

.83 

.02 

.40 

,33   ,53 

.50 

PLAINFIELD 

6.05 

,27 

.04 

.20' 

• 

1.06 

» 

1.43 

T 

T 

.65 

2,10 

« 

.30 

PRINCETON  WATER  WORKS 

6.52 

,31 

T 

.06 

.13 

T 

1.09 

.03 

,04 

1.16 

.25 

.65 

.21 

1,72 

.28 

.07 

.52  . 

RAHWAY 

5.67 

.22 

.05 

.20 

1,08 

,12 

.10 

1.22 

.08 

.42 

T 

1,73   T 

.19 

.01 

.25  . 

RINGWOOD 

5.82 

,25 

09 

.15 

,23 

.89 

1.23 

T 

.45 

.02 

,57  1.76 

.18 

SHILOH 

4.19 

.02 

.07 

T 

10 

,04 

.87 

,37 

T 

.62 

1.02 

,90   ,01 

.10   .07 

50MERVILLE 

5.29 

.15 

08 

.111 

.05 

.60 

.37 

.06 

1.05 

.65 

1,90 

.27 

SPLIT  ROCK  POND 

4.67 

.05 

08 

•12i 

.22 

.90 

.97 

.21 

.27 

,10  1,5* 

.21 

SUS5EX 

4,07 

T 

.24 

08 

,03 

,29 

.81 

T     T 

.92 

.05 

.29 

.13 

,15   ,87 

.21 

TOMS  RIVER 

6.44 

.08 

13 

,20 

,92 

,84 

.05 

1.48 

1.12 

1,50   ,03 

.02 

.07 

TRENTON  W8  CITY         R 

5.81 

.21 

.09 

01 

,13 

T 

,98 

.01 

.01 

.01 

1.01 

T 

T 

.22 

.74 

.08 

1,62   T   i 

.19 

.50  '. 

TUCKEPTON 

6.35 

.05 

40 

,25 

1.10 

,55 

1.05 

.15 

.95 

1.75      ! 

.10 

WANAOUE  RAYMOND  DAM 

5.24 

.06 

.15 

07 

T 

.30 

.88 

T 

1.20 

T 

.36 

.10 

.08  1.88 

T 

.16 

WERTSVILLE 

5.53 

.11 

.28 

05 

.31 

.95 

,02 

.97 

.02 

T 

.56 

.09   T 

.64  1.23 

T 

.30 

WEST  WHARTON 

3.16 

.08 

.22 

08 

T   i 

.30 

.96 

T 

.92 

.15 

T 

.30 

.01 

.18  1.81 

.15 

WOODCLIFF  LAKE 

5.53 

.27 

.02 

06 

.30' 

.02 

,94 

.31 

.27 

1.10 

.12 

.45 

.03 

1.22   .01 

.25 

.14  1 

WOODSTOWN 

4.67 

.03 

.12 

.03 

20 

.22, 

,02 

,81 

.30 

' 

1.04 

^ 

.01 

.87 

.88   T 

T 

.14   T 

T 

DAILY  TEMPERATURES 


NEW   JERSEY 
MARCH    1961 


Day  Ol  Month 


Station 


ATLANTIC  CITY  WB  AP 

ATLANTIC  CITY 

AUDUBON 

BELVIOERE 

BOONTON  2  SE 

BURLINGTON 

CANOE  BROOK 

CAPE  MAY  3  W 

CHARL0TTE8URG 

CHATSWORTH 

CLAYTON 

ELIZABETH 

ESSEX  FELLS  SERV  BLOG 

FLEMINGTON  1  NE 

FREEHOLD 

HAHMONTON  2  NNE 

HIGH  POINT  PARK 

HIGHTSTOWN  1  N 

INDIAN  MILLS  2  W 

JERSEY  CITY 

LAMBERTVILLE 

LAYTON  3  NW 

LITTLE  FALLS 

LONG  BRANCH 

LONG  VALLEY 

MILLVILLE 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MOORESTOWN 

MORRIS  PLAINS 

NEWARK  WB  AIRPORT 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

NEWTON 

PATERSON 

PEMBERTON  3  E 

PHILL1PS8URG 

PLAINFIELO 

SHILOH 

SOMERVILLE 


MAX 
HIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


S2   62 
34   39 


ii      48 
33   40 


54   53 
35   37 


53   61 
29   25 


25   27   29 


53   64 
36   35 


21   30   30 


49 

58 

60 

60 

31 

40 

41 

44 

35 

47 

59 

54 

23 

29 

32 

32 

52 

64 

66 

75 

33 

35 

38 

41 

51 

60 

60 

69 

34 

38 

38 

40 

52 

63 

58 

68 

24 

24 

27 

32 

46   46   61 
14   26   23 


45   42   50 
25   30   32 


42   36   47 
24   29   30 


50 

54 

33 

37 

50 

62 

32 

35 

35 

48 

28 

27 

41 

50 

33 

36 

39   54   54 
24   32   37 


51 

64 

24 

23 

51 

64 

32 

30 

53 

53 

33 

37 

50 

61 

70  75  60 

45  44  40 

57  61  56 

43  43  41 

61  73  51 

40  40  41 

59  57  55 

31  38  40 

57  54  65 
35  37  38 

58  72  65 


51 

63 

53 

75 

75 

31 

25 

30 

39 

40 

51 

52 

57 

70 

58 

32 

36 

41 

38 

38 

41 

54 

56 

69 

73 

31 

36 

42 

41 

44 

31 

44 

56 

45 

65 

22 

23 

35 

32 

32 

51 

51 

55 

74 

58 

32 

35 

40 

39 

40 

52 

64 

53 

72 

54 

33 

35 

38 

40 

41 

47 

59 

54 

58 

44 

32 

38 

43 

38 

37 

52 

63 

55 

74 

57 

53   62   66 
25   35   38 


49 

63 

58 

57 

34 

37 

41 

38 

48 

50 

54 

58 

24 

24 

27 

34 

41 

53 

63 

68 

31 

37 

41 

44 

51 

52 

56 

72 

39 

37 

43 

45 

53 

60 

59 

72 

30 

36 

38 

39 

61   53   59 


57  73  47 

40  40  39 

61  72  70 

36  36  38 

60  51  67 


65   57   70 
40   33   38 


54   71   69 


63   57   68 
22   40   38 


56   71   56 
33   39   45 


62   70   51 


30   38   40 


40   38   34 
58   47   41 


66   47   43 


50   51   40 
37   29   26 


45   56   34 
35   31   28 


43   50   35 
37   31   28 


55 

47 

43 

39 

37 

55 

32 

39 

29 

25 

21 

51 

41 

41 

34 

31 

20 

54 

42 

36 

31 

25 

21 

63   52   41 
30   23   20 


57   42 
32   28 


55   39 
34   29 


51   28 
21   20 


65   53   40 
38   32   30 


55   41 
34   31 


40   38 
30   28 


54   42 
33   30 


44   40 
27   27 


62   46 
32   28 


38   35   31 


54   34 
29   28 


67   42 
39   32 


47   43 
38   34 


42   43 
34   31 


59   33 
33   27 


42   42 
32   30 


57   42 
33   29 


55   33 
29   25 


57   35 
30   28 


62   42 
34   30 


61   42 
31   29 


39   41 
34   29 


62   42 
35   33 


42   40 
33   29 


35   45   52 


35  44  54 

27  24  31 

37  49  63 
25  24  27 

38  38  52 
22  15  21 

40  30  38 

25  17  19 

44  48  50 

29  20  28 

39  31  40 
25  18  22 


40   42   57 


40   46 
23   17 


39   44 
25   19 


39   44 
26   21 


38   45 
26   22 


32   39 
20   17 


40   47 
25   22 


38   38 
17   12 


42   35 
25   17 


34   44 
23   20 


35   39 
22      15 


44   38 
30   2  3 


37   45 
28   23 


36   45 
26   23 


39   30 
23   15 


35   43 
23   20 


41   45 
25   19 


38   29 
21   15 


42   36 
25   15 


41   46 
25   22 


42   42 
23   20 


34   45 
25   19 


40   45 
28   23 


39   40 
25   24 


36   38   38 


39  37  38 

44  42  54 
35  38  38 

45  36  51 
25  30  33 


27   32   33 


35   37   41 


25   31   32 


55  48  53 

40  41  40 

48  34  37 

25  28  31 

58  43  47 

35  38  34 

51  41  42 

36  37  33 


41   38   55 
26   31   32 


32   34   33 


35   37   35 


42   31   33 
24   24   24 


32   34   34 


45   42   50 
35   37   33 


37   36   49 
32   33   35 


40   36   50 
24   30   32 


28   31   33 


40   38   53 
34   35   37 


63   49   45 
35   37   39 


45   49   52 
39   39   39 


43   40   53 
35   37   38 


51   35   40 
25   30   32 


51   38   52 
32   32   33 


28   30   32 


30   30   33 


57   41   52 
34   39   36 


41   38   53 
28   32   33 


35   38   37 


47   37   52 
29   33   33 


45   35 
30   20 


48   35 
29   21 


48   38 
31   19 


49   41 
34   15 


52 

41 

28 

16 

53 

43 

38 

24 

44 

40 

30 

10 

45 

40 

39 

18 

45 

38 

24 

21 

50   37   42 


38   43 
17   11 


34   42 
17   13 


46   36 
20   11 


45   35   22 


36   46 

18   15 


35   45 

19   11 


32   35 
17   16 


3  5   44 
19   14 


40   38   40 


44   35 
15   14 


43   32   34 


35   43 

14   10 


45   37 
22   19 


37   47 
21 


45   3  5   45 


41   30 
14   10 


33   40 
17   17 


37   42 
17   14 


38   28 
12 


45   34 
15   15 


41  52  42 
34  30  28 

40  47  36 

34  33  33 

39  52  49 

33  33  29 

40  49  49 

31  25  21 

42  37  45 
18  30  23 

38  52  46 

36  32  31 

45  37  45 

21  25  19 

43  47  49 

35  35  32 

44  35  44 
12  24  18 

39  52  47 

32  29  24 

41  51  49 

34  31  34 

37  51  45 


43   48   47 
32   27   17 


37   50 
33   28 


23  32  27 

36  31  38 

14  21  17 

38  50  45 

32  30  27 

36  51  45 

32  30  22 


39 

47 

18 

15 

40 

45 

15 

13 

35 

44 

17 

14 

40 

40 

20 

18 

32 

43 

17 

11 

34   46 
32   29 


41  50  47 

33  30  23 

40  45  47 

30  27  13 

46  40  50 

24  30  23 


37  48   37 

33  31 

37  47 

31  23   19 


37   51 
32   32 


43   36   46 
25   29   25 


37   49   42 
33   32   30 


41   42   51 
34   38   37 


32  30  25 

35  35  45 

19  30  22 

42  45  49 

20  30  26 

39  54  49 

32  28  23 

45  49  49 


37   48   45 
32   29   26 


42 

37 

40 
34 

43 


24   28   32 


45   40   53 
31   34   35 


44   47   38 
21   30   33 


43   46   45 


47  46  35 

21  25  31 

44  40  54 

28  34  34 

46  41  52 

34  31  34 


46   42   52 
23   29   34 


44   38   51 
27   34   34 


49   46   41 
30   34   35 


37   41 
22   25 


44   40 
29   33 


45  39  50 

28  32  34 

48  44  46 

19  30  30 

48  51  40 

25  32  32 

42  39  51 

32  36  37 

47  40 

2J  30 


46   44 
32   33 


44   42 
32   38 


42 
37 

50 
37 

44   40   50 
29   34   35 

44   45   35 
21   29   32 

46   40   51 
31   34   37 

42   38   50 
27   33   34 


47   47 
23   29 


33 

46  50  40 

25  30  31 

45  40  52 

27  34  35 

48  43  49 

28  31  35 

49  -38  50 

26  32  35 

43  41  50 
31  32  35 

44  38  49 
25  32  35 


58   65 
33   37 


52   56 
34   42 


51   69 
35   41 


59   70 
24   33 


45   55 
34   38 


52   71 
35   35 


48   57 
33   35 


53   59 
39   37 


48   53 
31   38 


58   69 
30   35 


50   71 
38   45 


50   69 
32   40 


59   69 
26   33 


57   65 
31   39 


50   58 
34   41 


44   49 
26   30 


50   68 
32   36 


57   70 
30   36 


56   59 
33   43 


50   58 
29   35 


53   68 
30 


50   60 
32   40 


57   57 
34   42 


57   68 
25   35 


51   58 
30   36 


57   56 
27   36 


69   59 
32   40 


46   57 
32   39 


60   63 
35   44 


66   66 
32   40 


45   66 
25   35 


50   57 
33   40 


50   71 
28   35 


69   70 
30   38 


60   70 
33   38 


58   65 
31   35 


58   66 
31   38 


53   43 
35   28 


52   42 
37   34 


52   47 
39   28 


60   45 
34   26 


5  7   44 
36   27 


58   48 
42   30 


58   45 
37   32 


74   75   57   51 
44   46   41   34 


56   42 
32   29 


59   58 
36   22 


54   48 
42   38 


59   49 
38   25 


55   47 
35   23 


53   45 
33   21 


56   45 
36   26 


52   52 
43   28 


51   40 
25   19 


53   47 
37   25 


53   46 
41   20 


45   43 
33   30 


57   47 
36   22 


54   48 

30   1 


60 

45 

35 

26 

47 

42 

37 

29 

53 

47 

35 

21 

63 

52 

44 

30 

63 

46 

38 

25 

50 

47 

31 

25 

60 

45 

36 

24 

47 

48 

36 

33 

60 

46 

37 

27 

57 

42 

33 

25 

60 

47 

40 

30 

58 

49 

38 

24 

61 

48 

35 

22 

49 

47 

35 

25 

58 

54 

41 

26 

50 

45 

37 

27 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  29  - 


Continued 

u 

Al 

LX 

11 

JVJ 

[ft 

.Ki 

u 

UK 

hh 

NEW  JERSEY 
MARCH  1961 

Station 

Day  Of  Month 

1 

■ 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

SUSSEX 

MAX 
MIN 

41 
20 

35 
25 

45 
27 

61 
29 

50 
30 

67 
38 

43 
39 

53 
29 

34 
25 

40 
23 

31 
14 

37 
16 

47 
20 

40 
27 

45 
30 

51 
30 

38 
13 

29 

10 

48 

10 

35 
28 

46 

20 

46 

20 

50 
24 

35 

31 

40 
33 

46 
25 

55 
35 

70 
35 

76 

41 

56   42 
33   24 

46.3 
26.0 

TOMS  RIVER 

MAX 
MIN 

42 

24 

55 

32 

65 
35 

60 
38 

60 
39 

55 

41 

65 

39 

60 
36 

42 
32 

40 
28 

45 
22 

54 
25 

48 
33 

40 
38 

56 
36 

53 

30 

38 
15 

40 
38 

53 

30 

50 
22 

40 
29 

42 
35 

50 
33 

50 
35 

55 
28 

58 
35 

55 

44 

60 
49 

57   SI 

38   23 

51.3 
32.2 

TRENTON  WB  CITY 

MAX 
MIN 

39 
30 

51 
34 

63 
38 

55 

40 

73 
40 

51 
39 

53 
38 

40 
32 

42 
30 

34 
25 

43 
23 

57 
31 

40 
32 

38 
35 

52 
36 

46 
24 

33 

19 

37 
33 

49 
33 

44 
30 

44 
30 

38 
34 

50 
35 

47 
39 

59 
35 

69 

44 

75 
46 

50 

47 

51   45 
34   31 

49.8 
33.4 

TUCKERION 

MAX 
MIN 

42 

24 

53 
27 

60 
37 

65 
40 

72 

40 

58 

43 

70 
40 

60 
37 

43 
32 

40 
24 

47 
23 

52 
26 

44 
32 

47 
38 

54 
36 

48 
34 

40 
14 

40 
33 

54 

30 

54 
23 

43 
32 

42 
36 

50 
36 

50 
40 

54 
30 

60 
32 

70 
44 

55 
45 

59   50 
42   22 

52.7 
32.4 

WOODSTOWN 

MAX 
MIN 

40 
27 

54 
33 

63 
36 

68 
42 

64 
46 

67 
42 

59 
35 

44 
32 

40 
28 

47 
23 

62 
28 

54 

37 

43 
38 

49 
38 

48 
38 

40 
20 

43 
18 

40 
32 

51 
32 

47 
30 

44 
32 

41 
32 

51 
36 

50 
37 

59 
38 

59 
34 

77 
42 

72 
46 

59   46 
42   27 

53.0 

34.0 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


station 
And 
Depth 

Day  of  montli 

o 
" 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

NEV  BRUNSWICK  E][P  STATION 

PLOT  #1 

1  INCH 

UAX 
UIN 

36 
31 

48 
32 

52 
34 

47 
37 

57 
40 

47 
41 

55 
40 

41 
35 

39 
32 

34 
30 

30 
30 

45 
31 

39 
33 

11 

41 
35 

40 
31 

31 
30 

33 
29 

36 
31 

47 
31 

50 
31 

43 
31 

36 
35 

47 
35 

46 
34 

53 
32 

59 
38 

63 
42 

57 
45 

50 
36 

44 

34 

44.6 
34.3 

2  INCHES 

MAX 
UIN 

36 
32 

47 
32 

I 

I 

56 
39 

46 
41 

54 
40 

41 
33 

38 
32 

34 
30 

30 
30 

44 
30 

39 
34 

36 
34 

40 
33 

40 
31 

31 
30 

33 
29 

35 
31 

46 
31 

47 
31 

42 

31 

35 
35 

46 
35 

45 
35 

52 
32 

58 
38 

62 
42 

56 
45 

48 
37 

43 
34 

43.3 
34.2 

4  INCHES 

MAX 

BIN 

36 
32 

45 
32 

49 
35 

45 
37 

35 
39 

46 
41 

52 
39 

41 
35 

38 
32 

34 
30 

30 
30 

43 

30 

39 
34 

36 
34 

40 
35 

39 
32 

31 
30 

31 
29 

35 
31 

44 
31 

45 
31 

41 
31 

35 
35 

45 
35 

44 
35 

50 
32 

56 
37 

60 
42 

56 
45 

48 
37 

43 
34 

42.9 
34.3 

8  INCHES 

MAX 

UIN 

38 

36 

40 

37 

41 
38 

41 
40 

44 
39 

43 
41 

43 
41 

41 
38 

38 
37 

37 
35 

35 
34 

11 

36 
36 

36 
36 

39 
36 

38 
38 

35 
37 

34 
36 

34 
36 

37 
36 

39 
36 

36 
36 

36 
37 

39 
37 

39 
37 

41 
37 

44 
39 

47 
41 

47 
42 

45 
43 

42 
42 

39.5 
37.3 

16  INCHSS 

MAX 
MIN 

11 

38 
38 

39 
38 

39 
38 

40 
3S 

41 
41 

41 
41 

41 
40 

40 
39 

39 
38 

39 
37 

37 
37 

37 
37 

37 
37 

38 
37 

39 
38 

37 
37 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

37 
36 

39 
36 

37 
37 

37 
37 

38 
37 

39 
37 

40 
39 

42 
41 

43 
42 

43 
43 

42 
42 

38.9 
38.2 

32  INCHES 

MAX 
MIN 

39 
39 

39 
39 

39 
39 

39 
39 

40 
39 

40 
40 

41 
41 

41 
41 

41 
40 

40 
40 

40 
40 

39 
39 

39 
39 

39 
39 

39 
39 

39 
39 

39 
39 

39 
38 

38 
38 

38 
38 

38 
38 

38 
37 

38 
38 

38 
38 

38 
38 

39 
38 

39 
39 

40 
40 

41 
40 

41 
41 

42 
42 

39.4 
39.2 

PLOT  #2 

1  INCH 

MAX 
MIN 

36 
33 

46 
33 

51 
34 

45 
37 

58 
40 

46 
41 

54 
40 

41 
35 

40 
33 

35 
32 

32 
31 

48 
31 

37 
34 

38 
35 

47 
34 

41 
33 

31 
31 

31 
30 

35 
32 

46 
32 

46 
32 

40 
32 

36 
35 

47 
35 

45 
34 

53 
32 

80 
38 

63 
43 

58 
45 

49 
35 

46 
33 

44.5 
34.8 

2  INCHES 

MAX 
MIN 

36 
33 

46 
33 

51 
34 

45 
37 

58 
40 

46 
41 

54 
40 

41 
35 

40 
33 

35 
32 

32 
31 

48 

31 

37 
34 

37 
35 

47 
34 

41 
33 

31 
31 

31 
30 

35 
32 

45 
32 

45 
32 

40 
32 

36 
35 

47 
35 

45 
35 

53 
32 

59 
38 

63 
43 

57 
46 

49 
35 

46 

33 

44.4 

34.8 

4  INCHES 

MAX 
UIN 

36 
34 

46 
33 

48 
35 

44 

37 

44 

39 

47 
42 

51 
40 

43 
36 

40 

34 

35 
33 

32 
32 

45 
32 

37 
35 

37 
35 

45 
35 

41 
34 

32 
32 

31 
31 

34 
32 

43 
33 

43 
33 

39 
32 

36 
35 

47 
35 

44 
35 

50 
33 

56 
38 

59 
43 

56 
46 

49 
38 

44 
35 

43.4 
35.4 

8  INCHES 

MAX 

MIN 

37 
36 

41 
35 

44 
37 

42 
39 

48 
39 

47 
43 

46 
41 

44 
38 

39 
36 

37 
36 

34 
34 

40 
34 

37 
36 

37 
36 

41 
36 

40 
37 

35 
34 

33 
33 

34 
33 

40 
34 

40 
35 

37 
35 

36 

35 

41 
35 

41 
38 

44 

35 

49 
40 

51 
44 

51 
47 

47 
42 

43 
39 

41.2 
37.2 

Slope  of  Ground:   Flat.   Soil  Type:   Loam.   Ground  Cover:   Kentucky  bluegrass.   Instrumentation:   Copper-constantan  thermocouples 
connected  to  a  Brown  Electronik  Potentiometer. 


Slope  of  Ground:   Flat.   Soil  Type:   Loam.   Ground  Cover:   Barren, 
constantan  thermocouples. 


Instrumentation:   Brom  recording  Potentiometer  with  copper- 


See  Reference  Motes  Following  Station  Index 
-  30  - 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW   JERSEY 
UARCH    1961 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ATUUITIC  CITY  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTE  EQUIV 

T 

.2 

T 

^7 

T 

T 

BELVIDERE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.4 

.5 

1 

1.5 
2 

T 

1 

T 

T 

T 
T 

.3 

T 

T 

.5 

CBARLOTTEBOIIG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 
T 

1.0 

1 

2.0 
2 

2 

2 

1.0 

1 

T 

9.0 

7 

3 

1 

CLAYTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

FLKKINGTON  1  KE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

.8 

T 

T 

T 

2.3 
1 

T 

FREEBOU) 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

HIGBTSTOHTN  1  H 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

INDIAM  MILLS  2  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

LAMBERTVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 

LAYTON  3  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.3 
3 

.4 

4.0 
3 

T 
3 

3 

2 

2 

2.0 
3 

2 

1 

T 

2.7 

LITTLE  FALLS  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

2 

1 

.5 

1 

T 
T 

.2 

T 

T 

4.0 
4 

2 

LONG  BRANCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

LONG  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

MILLVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1I00RE3TOWN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

.5 

T 

MORRIS  PLAINS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

1.5 
2 

1.5 
2 

.5 

1 

T 

T 
T 

T 

1 

4 

REIARE  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

1.2 

.2 

1 

T 

.9 

T 

T 

T 

T 

T 

.3 

1.1 

T 

.3 

HEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

NEWTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.0 

2.5 

3 

T 
T 

T 
T 

T 

r 

PATERSOR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

2.5 

T 

.5 

.2 

.1 

2.5 

PBILLIPSBDBG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

2.0 
1 

T 

PLAINFIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 

T 

1.0 

T 

T 

RAHWAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.8 

1 

T 

T 

T 
T 

T 

30MERVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

.3 

TRENTON  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

.1 

T 
T 

T 

.1 

.2 

T 

WANAQUE  RAYMOND  DAJI 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

2.0 
2 

1 

1 

1.0 
1 

T 
T 

.5 

1 

5.0 
5 

2 

See  reference  notes  following  Station  Index. 


TOTAL  PRECIPITATION 


NEW  JERSEY 
MARCH  1961 


olines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
ailable  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".   Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  particularly 


in  mountainous  areas. 


AVERAGE  TEMPERATURE 


NEW   JERSEY 
MARCH  1961 


NEW  JERSEY 


75TH  KERIDIAN  TIHB  ZONB 
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hlehem   Lehigh   U,    Pa 
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STATION  INDEX 


STATION 


fcLLENDALE 

HTLANTIC    CITV    WB    AP 
ATLANTIC    CITY 
AUDUBON 


tOERE 
lBE»NARt>SVTLL£    2    E 
BLACKWELLS    MILLS 


0100    JCRGEN 


boonton  z  se 
'bound  BAOOK  1 
'branchville 


CANOE  BBOOK 


:CHABL0TT£8U>»G 


CHATSWOBTI 

CLArTON 
CLINTON 


ELIZABETMPORT 
ESSEX  FELLS  SERV 
FLEMINGTON  1  NE 
FORTESCUE 

■FREEHOLD 

GLAS5B0R0 

iGBEAT  MEADOWS  <•  r 

GREENWOOD  LAKE 

HACKENSACK 

HAMMONTON  2  NNE 
HIGH  POINT  PARK 
HIGHISTOWN  I  N 


JERSEY  CITY 
LAMBERTvlLLE 
LAURELTON  1  E 


COUNTY 


ATLANTIC 
TLANTIC 

CAMDEN 
3URLINGT0N 


0T21    MONMOUTH 


LONG  VALLEY 
LUMBERTON 
MACOPIN  INTA 

MANVILLE 
MARLBORO  SCS 
MAYS  LANDING 

1582 

IPASSAIC 

I  590 

!morp  I  5 

1598 

Iburlington 

1708 

GLOUCESTER 

1749 

HUNTERDON 

264A 

.UNION 

?76S 

(ESSEX 

10?9 

IHUNTERDON 

3102 

CUMBERLAND 

3181 

MONMOUTH 

3291 

GLOUCESTER 

WARREN 

3516 

jPASSAIC 

iBERGEM 

3662 

(ATLANTIC 
SUSSEX 

3951 

Imercer 

4229 

IBUPLINGTON 

4?6C 

ESSEX 

4339 

HUDSON 

4635 

HUNTERDON 

4T0C 

4735 

SUSSEX 

4687 

PASSAIC 

49B7 

MONMOUTH 

5003 

MORR I S 

5055 

'BURLINGTON 

5071 

PASSAIC 

5104 

BERGEN 

5197 

SOMERSET 

5?44 

Monmouth 

SERGEN 

5503 

5576 

'CUMBERLAND 

40 

40 

40 

3B 

40 

50 

40 

11 

39 

40 

15 

19 

42 

40 

56 

09 

40 

53 

40  33 
40  20 
39    27 


OBSEBVATION 

TIME  AND 

TABLES 


BERGEN   COUNTY   ENGINEERS 

WEATHER    BUREAU 
STATE    MARINA 


EO    C.    HOFFMAN 
BELMAR    WATER    WORKS 
CLEMENT    HAUPT 
BERNARDS    WATER    COMPANY 
Y    M.     MILLER 

JERSEY 


ALBERT 

U6LIC    SVC.    I 
NEWARK    WATEO 


COMMONWE, 
GERTRUDE 
H.WEST    M, 


OBSERVER 


FORESTI 


ICE 


GNESITE    CO. 


JOHN    HOPKINS 


I.  KLOCKNER 

UNION  CO.  PARK  COMM. 
SEWAGE  TREATMENT  PLANT 
BOROUGH  ESSEX  FELLS 
DONALD  YOUNG 
JOHN  LOPER 

NK  J.  MOREAU 

MA  CHEMICAL  CORP, 

RGE  T.  WIGGINS 

GEN    COUNTY    ENGINEER 

HUBBARD    PARKHUftST 
J.    DEPT.OF    CONS. 

JAMES    P.    PICKERING 

EDWARD    ENTWISTlE 

IT    MEETING   GARAGE 

JERSEY    CITY    WATER    DEPT 

E.    CASE 
GEORGE    G.    WAODILL 

I.    OEPUE 
PASSAIC    VLY,    WT^f.    COMM 

IILLIAM    D.    MARTIN.    JR. 

.RTHUR    BARKMAN 
JAMES    LAWTON 
NEWARK    WATER    DEPT. 
ROBERT    G.    GLASGOW 

JOHN    L.    RADCLIFFE 
GEROW   BRILL 
ELMER    EARLE 

DGEWOOD    WATER    CO. 


ILLVILLE    F, 
ILTON 
MOOR ES TOWN 

MORRIS    PLAH 
NEWARK    WB    A 

NEW    BRUNSWIi 


SCHOOL 
|SHILOH 
iSOMERV 


SUSSEX 
TOMS    R 
TRANQUILITY    2 
TRENTON    WB    CIT 


'WATCHUN6 
'WEPTSVlLLI 

'  westfield 


NEW  MONMOUTi 


9581  CUMBERLAND 
5597  WRRIS 
5729  BURLINGTON 
5769  MORRIS 

ESSEX 


.062 


COUNTY 


ddlesex 

BERGEN 

SUSSEX 
SSAIC 
NTERDON 

ESSEX 
PASSAIC 

3URLINGT0N 

WARREN 

WARREN 

UNION 


MORRIS 
CUMBERLAND 
SOMERSET 
MORRIS 


WARREN 
MERCER 

OCEAN 


;6I54  :>40NM0UTH 


39 

5R 

40 

50 

40 

42 

40 

28 

40 

57 

41 

02 

40  36 

74  15 

40  50 

74  01 

41  oe 

40  46 

74  48 

39  28 

75  18 

40  34 

40  58 

74  29 

40  13 

7*  46 

39  36 

74  20 

41  03 

74  18 

40  40 

74  25 

40  27 

40  39 

7*  21 

40  54 

74  36 

41  01 

74  03 

39  39 

75  19 

OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


WKS. 


EO.  AVIATION  AGENCY 
ERSEY  CITY  HJ 
I.  J.  HILLARD 
JAMES  C.  LONG 
.S.  WEATHER  BUREAU 

RTHUR  H.  AMLOUIST 
KACKENSACK  WATER  CO 
NEWTON  WTR.  *  SWR.C< 
NEWARK  WATER  DEPT. 
A.  C0U6HLIN 

COUNTY  ENGINEER 


JOHN 

VANSTONE 

rVERE 

T  DICKINSON 

*.  E. 

HAVER 

JERSE 

r  CITV  D.  P. 

N.  J. 

DEPT.OF  CONS 

BR  ICE 

B.  STANTON 

TOMS    RIVER 


R    SUPPLY    COMM. 
BONNIE    BURN    SANITAR 
ROBERT    M.    MANNERS 
ENGINEER 


HACKENSACK 


l-COASTALj      2-DELAWARE;       B-GREAT   EGG   HARBORi      4-hACKENSACK|      5-HUOSONj 


8-PASSAICi 


lO-RAR I  TAN,       11-ROCKAWAY 


REFERENCE  NOTES 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  New  Jersey  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Office,  c/o 
General  Delivery,  Trenton,  New  Jersey  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  included 
in  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  In  "F,  precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  wind 
movement  In  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65"  F, 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.   Max  and  Uin  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours 
ending  at  time  of  observation. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U,  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present  location.   Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based 
on  the  period  1931-1955. 

Water  e<)ulvalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations ;  consequently  occasional  drifting  and  other 
caiises  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  In  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  include 
snow  and  sleet .   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Ehita  in  the  "Extr«nes  Table";  "Dally  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground";  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.   The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.   During  the  sximmer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the 
following: 

C  Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G   "Soil  Temperature"  Table, 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J   "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-  No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Dally  Soil  Temperature"  Table, 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index. 

-f  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Aaount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Dally  Temperature"  Table 
for  detailed  dally  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  Is  1:00  a.m.,  E.S.T.  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  In  the  publi- 
cation "Substation  History"  for  this  state.   That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C.  for  15  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  Issue  of  Local 
Climatological  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  Indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary).   Checks,  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 

USCOMM-WB-Ashevllle,  N.  C. 5/5/61 850 
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NEW  JERSEY  -  APRIL  1961 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   92°  on  the  25th  at  Belleplaln  Sta  Forest 
Lovest  Temperature:   18°  on  the  9th  at  Layton  3  NW 

Greatest  Total  Precipitation:   8.00  inches  at  Cedar  Grove 

Least  Total  Precipitation:   2.86  inches  at  Atlantic  City 

Greatest  One-Day  Precipitation:   2.05  inches  on  the  13th  at  Freehold 

and  Princeton  Water  Works 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:   10.0  inches  at  High  Point  Park 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:   5  inches  on  the  14th  at 

Canistear  Reservoir  and 
High  Point  Park 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


On  April  13th  an  intensifying  coastal 
storm  brought  high  winds  to  all  of  New 
Jersey,  with  heavy  rains  in  most  areas 
of  the  State,  and  from  5  to  6  inches  of 
snow  in  the  northwestern  counties.   High 
tides  caused  minor  flooding  along  the 
entire  coast.   Railroad  service  between 
Newark  and  Jersey  City  was  interrupted, 
and  ferry  service  between  New  York  City 
and  points  in  New  Jersey  was  suspended, 
due  to  high  tides  and  flooding. 


On  April  25th,  during  the  late  after- 
noon and  early  evening  hours,  a  thunder- 
storm passed  eastward  through  Mercer  and 
Monmouth  Counties,  with  high  winds  causini 
considerable  damage  to  several  dwellings 
and  outbuildings,  including  the  toppling 
of  several  chimneys. 

Donald  V.  Dunlap 

Weather  Bureau  State  Climatologist 

c/o  General  Delivery 

Trenton,  New  Jersey 
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.11 

.16 

.06 

.61 

.11 

.6S 

T 

T 

.23 

.15 

.55 

•  15 

.20 

HIGHTSTOHN  1  N 

5. A3 

.63 

T 

T 

.81 

T 

1.92 

.21 

.63 

.01 

.13 

.01 

.16 

T 

.60 

•  20 

.30 

INDIAN  MILLS  2  U 

A. 80 

.65 

.75 

.02 

1.95 

.02 

.60 

.09 

.10 

.10 

.08 

•  21 

.06 

.37 

IRVINGTON 

6.03 

.10 

T 

1.07 

.07 

1.38 

.06 

1.31 

T 

.35 
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.66 

.76 

.72 

.20 

.30 

.71 

.10 

.71 

.16 

.69 

•  03 

.26 

.27   .01 

.57   .01 

HANVILLE 

3. 88 

.09 

T 

.05 

.10 

.10 

1.59 

.03 

•  53 

.10 

.04 

T 

.30 

•  06 

.60 

.18 

.16 

MAYS  LANDING 

- 

- 

- 

_     _    - 

-    _    - 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

- 

- 

- 

.05 

.12 

.08 

.60 

MIDLAND  PARK 

6.25 

.09 

.01 

.02 

.87 

.06 

.33 

.93 

.63 

.14 

.30 

•  06 

.66 

.01 

.17 

.16 

MILLVILLE 

3.01 

.05 

T 

.66 

.25 

1.16 

.13 

.23 

T 

.03 

.01 

.10 

.12 

.29 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

2.96 

.09 

T 

.65 

.12 

1.15 

T 

.33 

T 

•  05 

I 

.08   T 

.03 

.66 

HILTON 

5.98 

.23 

.09 

.21 

.90 

.23 

1.21 

.22 

.62 

•  05 

.39 

.02 

.55 

.61 

.63 

.06 

.66 

MOORESTOWN 

5.31 

.73 

T 

T 

.67 

.19 

1.39 

.aA 

•  15 

.62 

.13 

T 

.13 

.32 

.36 

MORRIS  PLAINS 

5.89 

.29 

.03   T 

T 

.57 

.57 

1.07 

.91 

•  28 

.95 

T 

T 

.25 

•  07 

.10 

.35 

.66 

NEWARK  WB  AIRPORT       R 

5.28 

.09 

T 

T          T 

T 

1.08 

.06 

.77 

.01 

1.09 

T 

.69 

.10 

.29 

T 

•  26 

.60 

.08   T 

.11 

.66 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

_ 

.65 

T     I 

•  79 

. 

. 

.75 

.05 

.16 

.20 

.15 

.06 

.90 

.50 

NEW  MILFOflO 

5.23 

.16 

•  88 

.06 

1.16 

1.68 

.68 

.04 

.22 

.62 

.08 

.09 

NEW  MONMOUTH 

5.9A 

.53 

1*18 

.92 

.29 

.76 

•  01 

.30 

.11 

.06 

.01 

.16 

.06 

.69 

.69 

NEWTON 

6.20 

.20 

.03   T 

.01 

.65 

.21 

.60 

.61 

.06 

.32 

.10 

.38 

.01 

.60 

.01 

.26 

.20 

.38 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

6. A3 

.23 

.06 

.62 

•  26 

1.02 

.79 

.06 

•  68 

.03 

.23 

.62 

.02 

.27 

.35 

.61 

OLDWICK 

5.69 

.37 

.06 

.66 

.68 

1.03 

.57 

.33 

•  69 

T 

.16 

r 

.36 

.02 

.66 

.63 

ORANGE 

_ 

•  35 

1.65 

.33 

1.98 

.26 

.08 

- 

.26 

.32 

• 

•  65 

PATERSON 

6.15 

.26 

.02   T 

.62 

.77 

.89 

.26 

.56 

1.10 

.20 

.44 

.10 

.33 

•  05 

.06 

.26 

•67   •Ol 

PEMBERTON  3  E 

6.87 

.73 

.93 

1.96 

.15 

.61 

.06 

.05 

.07 

.06 

•  16 

.16 

.16 

PHILLIPS8URG 

5.87 

.55 

T 

.06 

1.69 

1.26 

.29 

.67 

.02 

.13 

.11 

.62 

.99 

PHILLIPSeuRG  BRIDGE 

5.81 

. 

.62   T 

.03 

1.62 

.05 

.85 

.77 

.2U 

.62 

.11 

.39 

•  05 

. 

. 

1.10 

PLAINFIELD 

5.92 

.67 

T 

T 

1.09 

•  77 

.88 

.93 

T 

.27 

T 

.63 

.01 

.66 

.06 

.36 

.01 

PRINCETON  WATER  WORKS 

5.63 

•  12 

T 

.05 

.88 

.11 

2^05 

.05 

.au 

T 

.15 

.01 

.30 

.56 

.29 

.26 

RAHWAY 

5.57 

•  18 

T 

T 

1.09 

.09 

K91 

.02 

.83 

T 

.19 

,06 

.20 

T 

.60 

.06 

.12 

.38 

RINGWOOD 

5.19 

.30 

.06 

.95 

.27 

1.06 

.25 

.15 

.61 

.26 

,29 

.04 

.30 

.06 

.03 

.19 

.39 

SHILOH 

6.33 

.70 

.70 

1.63 

.23 

.02 

.16 

.19 

.02 

.70 

SOMERVILLE 

5.55 

.69 

.98 

1.86 

.10 

.72 

.08 

T 

.26 

r 

.57 

.03 

.66 

SPLIT  ROCK  POND 

- 

• 

.38 

.60 

.31 

1.06 

.75 

- 

- 

- 

,23 

.04 

.35 

.36 

.63 

SUSSEX 

6.59 

.20 

T 

.36 

.39 

.57 

.85 

.15 

.35 

.03 

.48 

,11 

.26 

.06 

.36 

.15   .06 

,25 

TOMS  RIVER 

6.6fi 

.83 

T 

.70 

1.66 

.05 

.65 

.06 

.12 

.27 

.32 

TRENTON  WB  CITY         R 

6.71 

.12 

T 

.10 

.72 

.15 

1.59 

.06 

.66 

T 

.16 

.01 

T 

.18 

.60 

,18 

.26 

.02 

TUCKERTON 

6.16 

.75 

.65 

1.75 

.61 

.20 

,20 

.20 

WANAOUE  RAYMOND  DAM 

5.56 

.22 

.05 

.03 

.56 

.61 

.90 

.60 

.09 

.96 

.06 

.34 

.06 

.62 

T 

.20 

,26 

.26 

WERTSVILLE 

5.85 

.52 

.07   T 

.80 

.35 

•  01 

1.15 

•  60 

.22 

.65 

.03 

.IS 

.u2 

.23 

.06 

.69   T 

.32 

WEST  WMARION 

5.69 

.05 

T 

.61 

.60 

.77 

1.02 

.15 

.69 

.19 

.22 

.03 

T 

.28 

.06 

.09 

.37 

.56 

WOODCLIFF  LAKE 

6.31 

.12 

.97 

.061  1.16 
I   t  1.93 

1 

1.77 

.84 

.10 

.35 

.02 

.06 

.60 

.12 

.16 

WOODSTOWN 

5.71 

.70 

1.56 

.02 

.23 

T 

T 

T 

.60 

.66 

,66 

wing  Suiion   Indwi. 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
APRIL  1961 


Station 

DarOi  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

• 

G 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

MAX 

HIN 

AS 
38 

48 
36 

52 

33 

51 
30 

54 
35 

55 
42 

54 
36 

51 
32 

50 
30 

5* 

41 

52 

40 

53 
36 

48 
37 

61 
37 

55 

41 

65 

45 

56 

34 

50 
39 

53 

36 

57 

33 

60 
32 

71 

60 

72 
54 

83 
52 

87 
64 

75 
52 

68 
46 

59 

46 

58 

42 

59 

38 

58.3 
39.9 

ATLANTIC  CITY 

MAX 
MIN 

39 

48 
35 

50 
34 

45 
30 

54 
36 

54 
41 

53 

35 

49 
32 

43 
32 

52 

40 

50 
39 

51 
36 

46 
36 

58 
36 

48 
42 

60 
44 

48 
38 

48 
39 

47 
36 

60 
34 

51 
36 

62 
46 

70 
50 

78 
48 

82 

48 

71 
49 

53 
45 

50 
45 

56 

40 

55 
36 

54.4 
39.2 

AUDUBON 

MAX 
HIN 

47 
35 

46 
35 

53 
32 

53 
33 

55 

36 

54 
43 

56 

37 

52 
36 

58 
34 

48 
38 

53 
43 

55 
34 

46 
36 

61 
39 

64 
42 

68 

45 

60 
35 

52 

41 

54 

41 

60 
32 

66 

34 

74 
53 

73 

54 

82 

55 

86 

50 

73 

53 

62 

46 

65 

43 

60 

44 

61 
41 

59.9 

40.7 

BELLEPLAIN  STA  FOREST 

MAX 

HIN 

57 

59 
30 

64 
23 

74 
50 

76 
54 

85 
51 

92 

53 

83 
51 

68 
39 

63 
38 

50 
39 

62 

34 

BELVIDERE 

MAX 
MIN 

31 

44 
29 

48 
28 

52 
24 

52 
29 

55 

33 

53 
29 

47 
33 

53 

24 

51 

31 

50 
38 

55 
30 

51 
32 

56 

34 

62 
32 

53 

40 

55 
27 

53 
34 

52 
32 

61 
26 

65 
27 

71 
46 

73 
50 

78 
43 

78 
43 

72 
55 

65 
39 

60 
39 

59 
43 

59 
35 

57.6 
34.6 

BOONTON  2  SE 

MAX 
HIN 

47 
32 

42 
35 

42 
28 

45 
30 

52 

37 

54 
36 

52 
37 

51 
34 

46 
29 

52 
33 

44 
33 

48 
35 

55 
32 

42 
34 

52 
33 

58 
39 

47 
30 

54 

36 

43 
37 

44 
29 

59 
32 

63 

48 

69 

52 

69 

46 

70 
49 

76 
53 

71 

44 

63 
39 

69 
42 

56 
39 

54.2 
37.3 

BURLINGTON 

MAX 
MIN 

46 
36 

46 
37 

53 

34 

54 

31 

54 
37 

57 
35 

57 
39 

47 

48 
32 

46 

37 

43 
41 

45 
38 

43 
35 

60 
35 

62 
42 

65 
45 

61 
35 

56 

41 

54 
45 

59 
36 

67 
35 

76 
54 

71 

50 

84 

53 

86 
50 

71 
50 

62 
45 

66 
44 

60 

40 

61 
40 

58.6 

40.4 

CANOE  BROOK 

HAX 
MIN 

4B 
33 

43 
33 

45 
30 

46 
23 

53 
36 

55 
32 

52 
33 

52 
35 

48 
24 

54 

35 

44 
39 

48 
33 

56 

34 

40 
34 

50 
34 

50 
30 

52 
36 

44 
36 

46 
27 

56 

30 

65 

50 

72 
52 

7U 
44 

70 
46 

61 
56 

71 
40 

62 

40 

60 
41 

56 
39 

54.8 
36.4 

CAPE  MAY  3  W 

HAX 

HIN 

48 
37 

49 
41 

53 
38 

53 
37 

52 

41 

55 

43 

52 

43 

52 
39 

49 
36 

53 

42 

51 
44 

52 
45 

49 
40 

55 
40 

56 
43 

6U 
47 

61 
39 

59 
43 

54 
36 

54 
35 

56 

40 

68 

46 

66 
52 

76 
50 

83 
55 

74 
56 

63 
46 

58 
36 

57 
35 

57.5 
42.4 

CHARL0TTE8URG 

HAX 

MIN 

48 
33 

44 
36 

41 
25 

44 
31 

50 
34 

52 
33 

50 
34 

49 

31 

44 
25 

53 
32 

42 
33 

46 
34 

54 
32 

38 

33 

48 
30 

59 
33 

46 
29 

52 

34 

41 
33 

42 
26 

69 
29 

64 
45 

70 
49 

68 
40 

63 
46 

77 
64 

70 
40 

64 
36 

56 
39 

56 
39 

63.2 
35.0 

CHATSWORTH 

MAX 
MIN 

45 
35 

47 
37 

52 
28 

53 
26 

53 
29 

55 
35 

56 

34 

53 

33 

57 
32 

54 
39 

52 

45 

54 
31 

46 

40 

60 
33 

58 
J4 

64 
45 

62 
32 

56 
40 

50 
35 

60 
31 

66 
26 

74 
51 

71 
49 

83 
48 

88 

45 

83 
46 

64 
44 

54 
42 

60 
41 

59 

35 

60.0 
37.4 

CLAYTON 

MAX 
MIN 

43 
30 

47 
27 

49 
31 

52 
34 

55 
43 

52 

35 

51 
34 

52 
34 

55 
38 

49 

33 

52 
32 

51 
37 

43 
36 

56 
39 

■■  = 

64 

40 

58 
39 

54 
39 

54 
35 

59 
30 

63 
31 

72 

50 

70 
63 

81 
51 

84 
60 

70 
53 

65 

41 

60 

43 

59 

40 

63 
39 

58.0 
36.9 

ELIZABETH 

MAX 
MIN 

44 
35 

47 
33 

50 
31 

56 
27 

59 

34 

57 

35 

57 
33 

52 
35 

55 

28 

46 
37 

50 
39 

59 

35 

50 
34 

56 
36 

57 
35 

50 
42 

55 
31 

51 
37 

46 
37 

60 
30 

67 
33 

72 
52 

73 
51 

70 
46 

84 
49 

78 
59 

65 
42 

63 

43 

59 
40 

70 
39 

66.5 
36.0 

ESSEX  FELLS  SERV  BLOG 

MAX 
MIN 

48 
32 

48 
32 

42 
29 

48 
25 

53 

33 

55 
34 

52 
30 

54 

44 
37 

49 
31 

55 
33 

43 
33 

57 
28 

64 
37 

42 
34 

59 
27 

72 
46 

70 
46 

79 
58 

74 
41 

62 
37 

55.7 

FLEMINGTON  1  N£ 

MAX 
MIN 

44 
33 

42 
31 

48 
30 

54 
23 

54 
32 

56 
32 

53 
28 

48 
34 

54 
21 

55 

33 

52 
38 

56 
32 

48 
32 

55 
32 

59 
30 

58 
42 

55 
25 

53 
35 

51 
34 

61 
25 

65 

30 

72 
50 

72 
58 

81 
42 

62 
46 

72 
58 

63 
41 

61 
36 

60 
43 

50 
36 

58.1 
35.4 

FREEHOLD 

MAX 
MIN 

3^ 

47 
32 

50 
30 

53 
26 

55 
33 

55 
37 

55 
32 

46 
31 

53 
27 

50 
37 

51 
39 

55 
35 

46 
36 

58 
35 

53 
36 

52 

40 

56 
33 

52 
34 

45 
34 

58 

30 

66 

34 

73 
48 

70 
48 

78 
49 

84 
46 

73 
56 

60 
42 

62 

42 

57 
41 

60 
35 

57.3 
37.2 

HIGH  POINT  PARK 

MAX 
HIN 

48 
27 

46 
26 

46 
23 

40 
25 

49 
28 

54 
31 

46 
28 

49 
25 

40 
21 

50 
28 

44 
29 

44 
29 

48 
26 

33 
29 

44 
28 

54 
29 

41 
29 

48 

30 

40 
29 

39 
25 

56 
35 

58 
42 

65 

43 

67 
42 

63 
43 

73 
46 

72 
36 

61 
36 

55 

35 

50 
28 

50.8 
31.1 

HIGHTSTOWN  1  N 

MAX 
HIN 

43 
34 

45 
36 

50 
31 

56 
27 

55 
32 

55 
36 

54 
32 

49 
29 

55 

47 
36 

52 
37 

58 

3»* 

48 
36 

61 
34 

60 
35 

60 
42 

60 
33 

52 

40 

47 
36 

60 
32 

66 
33 

78 
49 

73 

51 

63 
49 

85 
48 

74 
55 

60 
42 

67 

41 

68 
43 

60 
36 

59.1 
37.5 

INDIAN  HILLS  2  W 

MAX 
HIN 

46 
35 

47 
35 

51 
32 

52 
23 

52 
33 

53 
37 

54 
33 

50 
34 

56 
25 

51 
38 

52 
42 

54 
31 

46 

34 

59 

35 

60 
39 

65 

47 

60 
29 

51 
37 

53 
36 

59 
29 

65 
28 

74 
52 

71 
53 

83 
49 

86 
48 

73 
55 

60 
44 

64 

40 

56 
42 

67 
36 

58.6 
37.7 

JERSEY  CITY 

HAX 

MIN 

40 
33 

44 
33 

45 
32 

50 
34 

53 
37 

51 
40 

52 
42 

47 
34 

46 
32 

43 
37 

47 
41 

52 

40 

40 
35 

53 
36 

51 
40 

48 
41 

49 
39 

43 
18 

43 
39 

55 
37 

63 
41 

58 
49 

69 
53 

62 

50 

77 
47 

72 
60 

57 
45 

55 
45 

55 

40 

57 

40 

52.9 
40.0 

LAM8ERTVILLE 

MAX 
MIN 

45 
34 

44 
35 

49 
32 

51 

28 

53 
34 

54 

35 

53 

29 

50 
34 

54 
25 

50 
33 

51 
42 

54 
30 

47 
34 

59 

34 

63 
33 

59 
42 

59 

30 

55 

37 

50 
36 

60 
28 

65 

30 

72 
52 

71 
53 

82 
46 

82 
49 

72 
68 

61 
43 

63 
39 

59 

44 

60 
39 

56.2 
37.3 

LAURELTON  1  E 

HAX 
HIN 

42 
39 

52 
38 

51 
42 

56 
36 

43 
36 

59 
36 

54 
34 

61 
44 

52 

30 

49 
37 

47 
36 

56 
32 

61 
32 

71 
48 

72 

50 

68 
48 

88 
47 

74 
49 

60 
42 

56 
44 

58 
42 

58 
36 

68.6 
39.9 

LAYTON  3  Nr< 

MAX 
HIN 

44 
32 

44 
26 

44 
26 

44 
24 

52 
28 

50 

38 

50 
25 

44 

31 

54 
18 

48 
32 

47 
38 

54 
30 

47 
33 

54 
33 

60 
31 

54 

40 

52 
24 

47 
37 

47 
34 

62 
24 

67 
24 

76 

44 

70 
49 

69 
47 

75 
50 

70 
48 

64 

40 

60 
30 

55 

38 

57 
35 

55.4 
33.6 

LITTLE  FALLS 

MAX 
HIN 

50 
32 

45 
31 

60 
32 

46 
30 

56 
34 

57 
38 

54 
32 

54 
35 

50 
28 

56 
32 

46 
38 

50 
37 

57 

33 

43 
34 

55 
34 

60 

40 

49 
31 

55 
39 

45 
37 

46 
29 

64 
32 

68 
52 

73 
52 

74 
48 

69 
48 

60 
52 

75 

44 

65 
42 

64 

40 

69 
38 

57.2 
37.8 

LONG  BRANCH 

HAX 
HIN 

42 
36 

45 
35 

49 
32 

52 

30 

53 
35 

54 
40 

53 
36 

50 
34 

46 
30 

50 
39 

51 
40 

55 
39 

45 
38 

54 
39 

50 
37 

51 
42 

51 
35 

46 
38 

41 
37 

56 
33 

62 
36 

70 
50 

71 

50 

75 
46 

85 
46 

73 
63 

57 
45 

56 
45 

57 

40 

56 
38 

66.3 
39.3 

LONG  VALLEY 

MAX 
HIN 

41 
30 

44 
28 

47 
26 

51 
24 

53 
30 

55 
30 

51 
26 

55 
30 

53 
24 

48 
30 

48 
36 

55 
28 

48 
30 

56 
36 

54 
38 

46 
37 

53 
24 

45 
32 

48 
26 

54 
24 

65 
22 

7U 
48 

72 
49 

77 
47 

80 
48 

71 
46 

64 
38 

62 
42 

56 
41 

58 
34 

55.1 
33.5 

MILLVILLE 

HAX 
HIN 

47 
36 

49 
33 

48 
31 

53 

52 
36 

55 

41 

56 
36 

52 

36 

53 
34 

55 
29 

53 
44 

53 

36 

55 

48 
37 

60 

40 

65 
50 

66 
34 

58 
41 

52 
39 

55 
36 

58 
33 

63 

50 

74 
57 

73 
i5 

83 
55 

88 
61 

73 
46 

60 
44 

63 
41 

59 
40 

59.3 
41.1 

HlLLVlLLE  FAA  AIRPORT 

MAX 
HIN 

'3? 

47 
34 

52 
33 

50 
31 

56 
37 

54 
41 

55 
32 

52 

35 

53 
32 

52 

41 

53 
37 

55 
31 

48 

37 

60 
37 

66 

38 

64 
44 

58 
31 

50 
39 

52 
38 

59 

35 

61 

30 

73 
52 

72 
56 

83 
55 

67 
58 

72 
52 

59 
43 

62 
41 

58 
41 

59 
37 

59.0 
39.6 

HOORESTOWN 

MAX 
MIN 

44 
35 

46 
33 

52 
32 

52 
26 

53 
36 

55 
40 

55 
36 

50 
31 

56 
29 

48 
38 

52 

38 

54 
33 

43 
34 

59 
36 

61 
40 

64 

4U 

60 
34 

52 

41 

53 
39 

58 
32 

65 
35 

73 
52 

72 
52 

82 

54 

86 
49 

72 
51 

61 
43 

o4 
42 

59 
42 

60 
39 

58.7 
38.8 

MORRIS  PLAINS 

MAX 

MIN 

47 
32 

40 
32 

43 
30 

45 
25 

51 
36 

55 
33 

54 
32 

52 
33 

51 
28 

52 

32 

44 
36 

49 
32 

11 

40 
34 

53 
31 

56 
38 

46 
29 

54 
36 

36 

44 
26 

62 

32 

65 
50 

70 
51 

72 
44 

75 
49 

78 
56 

72 
42 

64 

37 

59 

41 

56 
38 

55.0 
36.2 

NEWARK  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

44 
36 

45 
35 

49 
33 

53 
34 

57 
39 

55 
42 

55 
38 

51 
35 

51 
33 

47 
39 

50 
42 

56 
39 

41 
34 

56 
38 

54 
39 

51 
42 

52 

37 

45 
37 

45 
39 

60 
35 

68 
39 

73 
52 

74 
54 

67 
51 

62 
50 

74 
53 

61 
47 

60 
46 

58 
41 

61 
41 

56.5 
40.7 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

MAX 
MIN 

45 
34 

46 
34 

48 
31 

53 

28 

54 
34 

54 
37 

53 

34 

50 
33 

53 
26 

46 
35 

50 
39 

55 
35 

50 
35 

57 
35 

55 
35 

54 

54 
33 

53 
37 

45 
37 

59 
31 

65 
32 

70 
50 

70 
52 

70 
49 

83 
48 

79 

60 

63 

42 

60 

40 

56 
42 

58 
36 

57.0 
37.6 

NEW  MONMOUTH 

HAX 
MIN 

43 
35 

47 
36 

50 
25 

51 
28 

57 
34 

55 
37 

58 
35 

51 
34 

49 
27 

45 
37 

50 
39 

55 
36 

49 
37 

57 
37 

57 
35 

54 
41 

54 
31 

53 
39 

44 
34 

69 
35 

69 
35 

74 
~9 

72 
52 

7^ 

51 

85 

47 

83 
59 

67 
43 

60 
43 

57 
40 

59 
39 

57.9 
38.3 

NEWTON 

MAX 

MIN 

47 
32 

40 
32 

40 
29 

43 
25 

48 
28 

52 
32 

52 
32 

50 
32 

46 
23 

54 
32 

40 
34 

46 
33 

53 
32 

38 
32 

51 
30 

6U 
29 

52 
34 

54 
34 

44 
35 

41 
24 

59 
26 

66 

47 

70 
46 

71 
42 

72 
48 

75 
53 

70 
41 

55 
43 

50 

41 

50 
36 

53.6 

34.6 

PAIERSON 

HAX 
MIN 

50 
33 

47 
35 

45 
31 

48 
34 

52 

39 

57 
41 

55 
37 

52 
37 

54 
32 

55 

37 

45 
39 

50 
38 

58 

33 

45 
36 

54 
38 

59 

40 

48 
37 

55 

40 

44 
37 

45 
34 

6U 
41 

63 

47 

73 
52 

71 
51 

66 

60 

82 
58 

75 
45 

65 

46 

63 
41 

58 

40 

56.5 
39.9 

PEM8ERT0N  3  E 

MAX 
HIN 

47 
33 

47 
35 

52 

31 

53 
24 

52 

32 

56 
35 

56 
29 

52 

33 

57 
25 

52 

33 

53 
41 

55 
32 

49 
38 

60 
34 

60 
38 

65 
45 

58 
31 

55 
39 

52 

36 

60 
29 

66 
24 

74 
48 

70 
49 

:; 

66 
42 

61 
46 

63 

-O 

64 

40 

61 
40 

60 
32 

59.9 
36.0 

PHILLIPSBURG 

MAX 
MIN 

47 
33 

44 
32 

49 
30 

52 

28 

52 

32 

52 
33 

53 
32 

52 
33 

55 
27 

55 

33 

51 
39 

55 
35 

54 
34 

58 
34 

64 

34 

6u 
33 

59 

3d 

57 
36 

51 
35 

62 
29 

66 
29 

71 
52 

72 

51 

80 
47 

81 
53 

77 
52 

67 
42 

63 
42 

62 

43 

59 
35 

59.3 
36.5 

PLAINFIELD 

HAX 
MIN 

42 
33 

46 
31 

49 
30 

56 
27 

56 
35 

56 
37 

54 
32 

52 
34 

55 
27 

45 
36 

52 
39 

58 
37 

41 
33 

58 
36 

56 
34 

5U 
41 

56 

30 

48 
40 

47 
37 

61 
26 

66 
36 

73 
53 

73 
53 

74 
48 

84 
49 

73 
60 

64 
42 

61 
41 

59 
42 

50 
39 

57.5 
38.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  41  - 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW   JERSEY 
APRIL    X961 


SUUon 

DafOf  Month 

« 

0) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

4 

SHILOH 

MAX 
MIN 

*9 
35 

46 
36 

52 
32 

52 

30 

55 
35 

55 
41 

56 

34 

51 
34 

52 
31 

53 
42 

51 
40 

53 
34 

49 
36 

59 
40 

67 
37 

68 
49 

59 
34 

53 

40 

54 
39 

58 
32 

62 
33 

72 

51 

71 
55 

81 
53 

87 
57 

78 
59 

65 

43 

62 

41 

58 
39 

60 
35 

59.6 
39.9 

SOMERVILLE 

MAX 
MIN 

i>3 
34 

44 
33 

48 
30 

54 
24 

54 
33 

53 
35 

53 
29 

49 
33 

53 
25 

46 
35 

50 
39 

54 
33 

47 
34 

56 
35 

56 
31 

53 
41 

55 
30 

52 
38 

49 
37 

60 
27 

65 
27 

71 
52 

79 

44 

82 
49 

71 
58 

68 
42 

60 
38 

57 
42 

59 
37 

57.1 
36.6 

SUSSEX 

MAX 
MIN 

*9 

42 
31 

43 
28 

44 
29 

49 
25 

53 
34 

50 
29 

49 
28 

45 
24 

57 
33 

40 
29 

43 
36 

54 
31 

37 
32 

50 
30 

60 
30 

45 
29 

54 
29 

43 
35 

44 
24 

64 
24 

70 
40 

70 
42 

71 
46 

73 
50 

71 
41 

66 
36 

60 
36 

55 
34 

53. B 
32.5 

TOMS  RIVER 

MAX 
MIN 

*7 
39 

45 

32 

54 
31 

50 
28 

54 
31 

55 
31 

55 
29 

52 
33 

53 
25 

45 
39 

53 
43 

51 
32 

50 
40 

64 
36 

60 
38 

66 
39 

60 
31 

55 
39 

43 
36 

58 

31 

61 
28 

75 
53 

79 
49 

87 
46 

69 
53 

68 

44 

60 
45 

52 
37 

58 

37 

58. <4 
37.5 

TRENTON  WB  CUT 

MAX 
MIN 

4* 
35 

44 

34 

49 
32 

52 
32 

50 
36 

53 
41 

54 
37 

48 
35 

53 
32 

46 

36 

50 
42 

54 
38 

41 
35 

59 
39 

57 
40 

64 
42 

57 
38 

48 
40 

48 
39 

58 
36 

64 

40 

69 
52 

82 

52 

85 
49 

72 

50 

60 

44 

61 
45 

58 
43 

58 
39 

57.0 
40.1 

TUCKERTON 

MAX 
MIN 

48 
36 

50 
33 

53 
31 

50 
27 

55 
34 

55 
37 

56 

35 

52 
30 

50 
26 

50 
40 

53 
38 

50 
34 

48 
39 

61 
37 

60 
42 

65 

45 

63 

30 

48 

38 

52 

34 

55 
31 

60 
31 

73 
52 

86 
50 

88 
49 

75 
56 

65 

44 

58 
45 

60 
42 

60 
38 

59.0 
36.4 

WOODS TOWN 

MAX 
HIN 

48 
35 

54 
33 

54 
27 

56 
36 

56 
41 

56 

31 

53 
34 

55 
29 

49 
38 

53 

42 

54 
30 

48 
31 

61 
36 

65 
39 

69 
49 

61 
33 

53 

40 

55 
39 

60 
31 

64 

30 

73 
52 

72 
54 

82 
52 

86 
52 

71 

58 

64 

43 

63 
39 

59 

40 

60 

38 

60.5 
39. C 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


station 

And 

Depth 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

HBW  BRUNSWICK  EXP  STATION 

PLOT  #1 

1  INCH 

MAX 
HIN 

40 
37 

43 
34 

43 

31 

50 
32 

55 
36 

52 
40 

52 
38 

55 
37 

58 
35 

46 
41 

47 
39 

52 
37 

42 
38 

57 
38 

59 
40 

49 

43 

57 
39 

48 
43 

48 
41 

67 
38 

62 
40 

66 
51 

72 
52 

74 
51 

67 
52 

68 
51 

66 
49 

60 
48 

60 
45 

65 
43 

56.0 
41.3 

2  INCHES 

MAX 

HIN 

40 
38 

42 

35 

42 
32 

49 
32 

54 
37 

51 
40 

51 
38 

53 
37 

57 
35 

45 
41 

46 
40 

51 
37 

42 
38 

56 
38 

56 
41 

48 
43 

56 
40 

47 
43 

47 
41 

64 
38 

61 
40 

65 
49 

70 
52 

72 
51 

66 
52 

68 
51 

65 
49 

60 
48 

57 
45 

63 
43 

54.8 
41.5 

4  INCHES 

MAX 
HIN 

40 
38 

42 
35 

42 

32 

48 
32 

53 
37 

50 
40 

49 
38 

52 
37 

56 
35 

45 
44 

46 
40 

51 
38 

42 
38 

55 
38 

56 
41 

48 
43 

55 
40 

47 
43 

47 
41 

62 
38 

60 
40 

64 
49 

68 
52 

70 
51 

65 
52 

66 
52 

64 
49 

60 
48 

57 
46 

61 
44 

54.1 
41.6 

8  INCHES 

HAX 
HIN 

40 
40 

40 
39 

39 
37 

43 
37 

44 
41 

44 
42 

44 
42 

44 
42 

45 
41 

43 
43 

43 
42 

44 
43 

44 
41 

45 
41 

46 
43 

45 
44 

46 
44 

45 
45 

45 
44 

47 
43 

48 
45 

51 
47 

53 
50 

54 
49 

55 
52 

55 
54 

54 
53 

53 
52 

51 
50 

51 
49 

46.7 
44.5 

16  INCHES 

MAX 
HIN 

42 

41 

40 
40 

40 
40 

42 
39 

42 
42 

43 
42 

43 
43 

43 
43 

43 
43 

43 
43 

43 
43 

43 
43 

43 
42 

43 
42 

43 
43 

44 
44 

45 
44 

45 
45 

45 
44 

45 
44 

45 
45 

47 
45 

49 
48 

50 
49 

51 
SO 

52 
51 

52 
51 

51 
51 

51 
50 

50 
50 

45.3 
44.7 

32  INCHES 

HAX 
HIN 

42 
41 

41 
41 

41 
41 

42 
40 

42 

42 

43 
42 

43 
43 

43 
43 

43 
43 

43 
43 

43 
43 

43 
43 

43 
43 

43 
43 

43 

43 

43 
43 

44 
43 

44 
44 

44 
44 

44 
44 

44 
44 

45 
44 

46 
45 

47 
46 

47 
47 

48 
47 

49 
48 

49 
49 

49 
49 

49 
49 

44.3 
44.0 

PLOT  #2 

1  INCH 

HAX 
HIN 

40 
36 

44 
33 

44 
32 

49 
32 

54 
36 

52 
40 

50 
36 

52 
35 

58 
35 

45 

40 

47 
39 

53 
36 

42 

37 

55 
39 

55 
39 

49 
43 

55 
38 

48 
43 

47 
41 

62 
36 

61 
39 

78 
50 

69 
52 

71 
50 

70 
51 

67 
60 

65 
50 

64 
41 

55 
42 

61 
39 

51.1 
40.3 

2  INCHES 

HAX 
HIN 

40 
36 

44 
33 

43 
32 

49 
32 

53 
36 

51 
41 

50 
36 

51 
35 

57 
35 

45 
40 

47 
39 

53 
36 

42 
37 

55 
39 

55 
39 

49 
43 

55 
39 

48 
43 

47 
41 

61 
36 

61 
39 

77 
50 

68 
52 

70 
51 

67 
51 

67 
52 

65 
50 

63 
41 

55 
43 

60 
39 

55.0 
40.5 

4  INCHES 

HAX 
HIN 

40 
37 

42 
34 

41 
33 

47 
33 

51 
37 

48 
41 

48 
38 

49 
37 

53 
36 

44 
41 

46 
40 

50 
37 

42 
39 

52 
39 

52 
40 

47 
44 

52 
40 

47 
44 

46 
42 

58 
38 

58 
41 

63 
50 

65 
53 

66 
52 

66 
52 

67 
52 

62 
49 

60 
43 

54 
45 

58 
42 

52.5 
41.7 

8  INCHES 

HAX 
HIN 

40 
39 

41 
37 

40 
36 

._J 

42 

36 

46 
40 

45 
43 

45 
41 

45 
40 

47 
39 

44 
43 

44 
42 

46 
40 

42 
41 

47 
40 

48 
43 

46 
45 

48 
43 

46 
45 

46 
44 

51 
41 

52 
45 

57 
49 

59 
53 

59 
53 

..... 

61 
53 

61 
55 

67 
52 

54 
51 

52 
49 

52 
45 

1 

49.1 
44.1 

Slope  of  Ground:   Plat.   Soil  Type:   Loan.   Ground  Cover:   Kentucky  bluegrass.   Instrumentation 
connected  to  a  Brown  ElectroQlk  Potentiometer. 

Slope  of  Ground:   Flat.   Soil  Type:   Loam.   Ground  Cover:   Barren, 
conatantan  thermocouples . 


Copper-coast ant an  thermocouples 
Instrumentation:   Brown  recording  Potentiometer  with  Copper- 


See  Reference  Hotes  Following  Station  Index 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW   JERSEY 
APRIL  1961 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BILTIDERE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 

.2 

T 

1.5 
T 

.5 
T 

CHARLOTTEBURG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

3.0 
3 

2 

FLEHINGTOH  1  NE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1.0 

T 

2.0 
1 

aiGBTSTOWM  1  K 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

LATTON  3  N» 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 

T 

4.0 

3.0 
2 

LITTLE  PALLS  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.2 

T 

T 

T 

LONG  BRANCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

LONG  VALLEV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

MAYS  LANDING 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

" 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

IIO(»ESTOn( 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

MORRIS  PLAINS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

T 

1.5 
2 

2.0 
2 

NEWARK  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

T 

T 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

HEWTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

1.0 
1 

2.5 
2 

2.5 
3 

PATERSON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.1 

T 

T 

PBILLIPSBUW: 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

PLAINFIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.5 

T 

RAHWAT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

SOMERVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

TRENTON  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

WANAQUE  RAYMOND  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  OND 

T 
T 

.5 

1 

See  reference  notes  foUowing  Station  Index. 


TOTAL  PRECIPITATION 


NEW  JERSEY 
APRIL  1961 


»^=<^  =  hi»^T^  »h*"°  K?r"!^  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
In  ffloSntainous  areas       °  'Hourly  Precipitation  Data".   Caution  advised  In  using  these  maps  for  Interpolation,  particularly 


AVERAGE  TEMPERATURE 


GftrdB«rvlll»,    R.T. 


NEW  JERSEY 


STATUTE  MiLeS 


Gr««DVood   Lata 

/  O       SBtJero  Water 

O  /  B 1  ngwood^^^^-Q- 

CaRlstcar  Bes  /         "^^  ^^ 

«   ..   B.^        /     Cb«rlott»burg  Wanaque    .„, ,^ 

Oak  Ridge  ReBQ'     ^^  f^     ,  ^Woodcllff   LAa       Dobbs   Fer 


3"«ern  Water  Works,    M.    Y. 
e    Ra^oad   Dab        ''*\j 


79TH   HERIDlAfl   TIlfK   ZOKI 

O 

eieasantvllle.  n   » 

Iballa  i2  S.  H   V. 


-Mllto 


/„  .    O            >         A  New  Hi  1  ford  f 

Split  Rock  Pond      ,         /  •  I  / 

>^-^^-   We,t  Wharton      "'*^«  F-Uj,  I  T  "^'irjP""  |  f 
t  Meadows  4  N  y             O            O 


^ 


..ri,  PU,„.  ,  ,    ^7   C..a?-O,ov, 


Phllllpaburg  Br 


Allentown  WB  AP .  Pa. 


"r" 


Flemlngton    1    NB 


/  Long  Valley  """  /  ■*  N 

/^       OO  NORTH        ^""'"  "J""    3er.lc.  Bldg. 

■'■  Schooleys  nountalir'  •  _  / 


/ 


Canoe  Brook   Orange  / 


"^  Bernnrd.^vlll.'^?  F  Springfield  • 
y  uernardsviiie  i    E    ^        ^^^         ^      ^^  j  ^ 

Oldwlck  ^    WatchuQg  ^1,  ,      .  »  .t^iHe-ark 

^  Plalnfleld   "" 
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Isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will 
be  available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data'.   Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation, 
particularly  in  mountainous  areas. 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  New  Jersey  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Office,  c/o 
General  Delivery,  Trenton,  New  Jersey  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  Euad  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Ifonthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  included 
in  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Cllmatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  In  "F,  precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  wind 
movement  In  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65°  F. 

Evaporation  Is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.   Max  and  Hln  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours 
ending  at  time  of  observation. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Inde's  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present  location.   Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based 
on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Cllmatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  Include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,  sleet  and  Ice. 

Data  In  the  "Extremes  Table" j  "Daily  Precipitation"  Table;  "Dally  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground";  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.   The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the 
following: 

C  Recording  Rain  Gage  Station,   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G   "Soil  Temperature"  Table. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Groiind"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  Table, 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Cllmatological  Data"  Table  and  the  "Dally  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  foimd  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-  No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Dally  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Daily  Soil  Temperature"  Table, 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index, 

■t-  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount  Included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

H  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  Is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Dally  Temperature"  Table 
for  detailed  dally  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In 
Houirly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  E.S.T.  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  colvunn  In  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  In  the  publi- 
cation "Substation  History"  for  this  state.   That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D,  C,  for  15  cents.   Similar  Information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local 
Cllmatological  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary).   Checks,  and 
■oney  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Docximents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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NEW  JERSEY  -  MAY  1961 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   89°  on  the  15th  at  New  Monmouth 
Lowest  Temperature:   24°  on  the  1st  at  Layton  3  NW 


4 


Greatest  Total  Precipitation:   5.44  inches  at  Sussex 

Least  Total  Precipitation:   2.04  inches  at  New  Milford 

Greatest  One-Day  Precipitation:   1.68  inches  on  the  26th  at  Millville 

FAA  Airport 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 

On  May  26th  a  funnel  cloud,  not  touching  the  ground,  was  reported  as  having  been 
observed  at  12:20  p.m.,  EDT,  in  the  vicinity  of  Medford,  Burlington  County,  about 
15  miles  east  of  Camden.   A  subsequent  investigation  showed  no  evidence  that  the 
funnel  cloud  had  touched  the  ground. 


Donald  V.  Dunlap 

Weather  Bureau  State  Climatologist 
Weather  Bureau  Office,  %  General  Delivery 
Trenton,  New  Jersey 
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27 
26 
27 

.0 
.0 
.0 
,0 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
10 
10 
9 
10 

1 
1 
1 
2 
4 

0 

1 
0 
0 

1 

DIVISION 

57.4 

-    3.3 

3.58 

-       .71 

,0 

SOUTHERN 

ATLANTIC    CITY    WB    AP 

AUOUBON 

BEU.EPLAIN   STA   FOREST 

BURLINGTON 

CHATSMORTH 

66.9 
70.9 
72.6 
72.9 
71.1 

49.4 
49.4 
47.5 
50.3 
47.2 

59.2 
60.2 
60.1 
61.6 
59.2 

-  1.0 

-  2.7 

83 
87 
87 
88 
84 

8 
9 
9 

2I+ 

37 
36 
28 
42 
30 

4 
4 
4 
27+ 
4 

198 
177 

180 
150 
204 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
2 
0 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

3,17 
3.58 
3.23 
3.62 

4.06 

.19 

-  .84 

-  .46 

.94 
.95 
.92 
.98 

1.05 

26 
26 
27 
16 
27 

.0 
•  0 
.0 

.0 
.0 

0 

0 
0 
0 
0 

9 

10 
9 

10 
9 

2 
2 
1 
2 
3 

0 
0 

0 
0 

1 

CLAYTON 
FREEHOLD 
HIGHTSTOMN    1    N 
INDIAN    HILLS    2    H 
MILLVILLE 

69. S 
70.0 
71.4 
70.2 
69.7 

48. 6H 

47.4 

47.5 

45.9 

50.2 

59. IM 

58.7 

59.5 

58.1 

60.0 

-  3.0 

-  1.9 

-  4.0 

83 
83 
88 
86 

84 

9 
14 
15 

9 

10 

35 
36 
34 

30 
37 

3 

4+ 

4 

4 
4 

204 
214 
204 
237 
175 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2,64 
3,46 
3,51 
3,07 
2,76 

-  .67 

-  .33 

-  1,03 

1.17 
.80 
.86 

,80 
1,08 

27 
27 
26 
26 
26 

.0 
.0 
.0 

,0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
8 
11 
8 
8 

1 
3 
1 
2 
2 

1 
0 
0 
0 
1 

MILLVILLE    FAA    AIRPORT 

NOORESTOWN 

NEW   BRUNSWICK    EXP    STA 

NEW   HONMOUTH 

PEMBERTON   3    E 

69.6 
6S.9 
69.2 
69.5 
71.5 

48.8 
48.6 
47.8 
47.0 
46.7 

59.2 
58.8 
58.5 
58.3 
59.1 

-  2,9 

-  3,2 

-  3,9 

85 
85 
81 
89 
86 

9 

9 
25+ 
15 

9 

34 
35 
37 
34 
30 

4 

4 

1 
1 
4 

198 
214 
216 
222 
209 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

3,31 
3,56 
3,46 
4,84 
3,21 

-  .77 

-  .53 

-  .77 

1,68 
1,24 

,59 
1,24 

,74 

26 
27 
12 
16 
26 

,0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

e 
7 

10 
9 
9 

2 

3 

2 
3 
2 

1 
1 
0 

2 
0 

SHILOH 

TOMS    RIVER 

TRENTON    WB    CITY                            R 

TUCKERTON 

WOOOSTOWN 

70.6 
70.0 
6B.7 
68.9 
71.4 

49.6 
46.9 
49.4 
47.4 
48.1 

60.1 
58.5 
59.1 
58.2 
59.8 

-  3,2 

-  2.7 

84 
87 
85 
85 
86 

9 

9 
9 
9 
9 

39 
29 
41 
32 
32 

4 

4 

27+ 

4 

4 

178 
229 
201 
216 
190 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
3 

0 

1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

2,85 

4.81 
3.56 
5.38 
2.77 

-    1.35 
.08 

.79 
1.25 

,80 
1.15 

,60 

26 
27 
26 
12 
26 

.0 

.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 

9 

12 

9 

8 

2 
4 
2 
4 
1 

0 
1 
0 

1 
0 

DIVISION 

59.3 

-    2,8 

3.54 

-       .45 

.0 

COASTAL 

ATI  ANTIC   CITY                               R 

CAPE    MAY    3    W 

LONG   BRANCH                                      R 

61.5 
66. 4M 
65.5 

49.3 
51. 5M 
49.0 

55.4 
59. OM 
57.3 

-  3,7 

-  2.5 

72 
78 
84 

31  + 

25 

25 

39 
40 
38 

4 
30 

1 

290 
185 

237 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

3.05 
4.15 
4.64 

.07 
1,00 

1.14 

1,45 

,94 

26 

27 
26 

.0 
.0 

0 
0 

9 
6 
8 

2 
2 

4 

1 
1 
0 

DIVISION 

57.2 

-   2.7 

3,95 

,58 

.0 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 
p.h 

Helative    humidity   averages  - 
percent 

Number  oi  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

1 

Station 

1 

'3 

311 

a.s  a 

0 

< 

1    . 
ii 

Direction 

ol 
fastest  mile 

s 
_1 

11 

Q.2 

1        r      ""  '  ' 

0  H 

0) 

0  H 
0  n 

1:00  p 
EST 

7:00  p 
EST 

1 

i 

8    '    ? 

i 

in 

I 

^1 

3 

.   !5 
«  8  ' 

III 

ATLANTIC   CITY    WB   AIRPORT 

3 

16 

12.1 

29 

I 
WNW 

27 

79             77 

53             65 

6 

4       7 

2 

0 

" 

19 

51 

6.9 

LONG   BRANCH 

Nir   i     12 

11.1 

35 

S 

26 

75       j      59t     ^      83 

5 

!    7    '    5 

* 

0 

0 

21 

50 

6.5 

NEWARK   WB   AIRPORT 

mr 

11 

9.9 

27++ 

WNW 

31+ 

70             69 

50       1      SB 

9 

3      10        1 

0 

0 

23 

- 

7.0 

TBENTON   WB   CITY 

MW 

- 

9.7 

1      33 

<      NW       1 

26 

- 

- 

3 

3      10    1    2 

0 

0    ! 

18 

50 

6.8 

k   12:00   Noon 

1 

See   Reference   Notes   following   Starion    lr,de« 
-    51    - 


DAILY  PRECIPITATION 


1 

Day 

of  Month 

Station 

P 

1  1 

2 

3 

4  J_  S   J_  6 

7 

8 

9 

10 

11  1 

12 

13 

14      IS 

16  1 

17       18 

19      20  1 

21 

22      23   1  24 

25      26   1 

27 

28  1 

29 

30 

31 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

3.17 

.19 

.12 

.OS 

.20 

•  02 

.01 

•  75 

"735 

•  12 

•  01 

.23 

7 

7 

7     7     7 

.94 

"TT» 

7 

ATLANTIC  CITY           R 

3.05 

.19 

.13 

•  0? 

■  22 

•  01 

•  04 

.59 

.14 

.13 

.01 

.22 

1.14 

•  16 

AUDUBON 

3.se 

.13 

.18 

•  10 

.34 

.10 

.06 

.32 

.09 

.85 

7 

T     7 

.95 

.36 

•  10 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

3.93 

.44 

# 

• 

.40 

.12 

1.31 

.28 

.23 

•  01 

• 

• 

U14 

BELLtPLAlN  STA  FOREST 

3.23 

.02 

.33 

T 

.18 

.14 

.40 

.30 

.16 

.19 

7 

.08 

.48 

.92 

.03 

BELMAR 

. 

- 

. 

. 

_ 

_ 

. 

_ 

. 

_ 

_ 

_ 

1.04 

1.50 

.11 

BELVIDERE 

3.«5 

T 

.30 

T 

.32 

.07 

.36 

.62 

7 

.19 

I 

.74 

•  06   7 

7 

.02   7     7 

•  39 

.12 

.02 

.24 

BERNARDSVILLE  2    £ 

3.05 

.27 

.03 

.34 

.11 

.12 

.40 

.26 

.10 

.14 

.03 

.08 

.01 

.88 

.16 

.12 

BLACK.WELLS  HILLS 

3.<.1 

.34 

.03 

.26 

.14 

.13 

.53 

.05 

.43 

.10 

.27 

.05 

.04       .03 

.96 

.05 

7 

BOON TON  2    SE 

3.00 

.25 

T 

.46 

.04 

.06 

.23 

T 

.19 

.10 

•  25 

.05 

7 

7         7 

.93 

.30 

.12 

BOUND  BROOK.  1  W 

3.21 

.28 

.50 

.18 

.11 

.64 

.37 

.07 

7 

•  17 

•  02 

.02 

.01 

.80 

7 

.04 

BRANCHVILLE 

«.60 

.29 

.02 

.46 

.45 

.34 

.49 

.35 

.10 

•  63 

.05   .01 

.03 

.06   7 

1.18 

7 

.09 

.05 

BURLINGTON 

3.62 

T 

.32 

.01 

.20 

.11 

7 

.10 

.23 

.36 

.01 

T 

.98 

T 

7     7 

7 

.20 

.57 

.40 

.05 

.08 

CANISTEAR  RESERVOIR 

3.91 

.23 

T 

.44 

.05 

.20 

.64 

7 

.26 

.09 

.88 

•  02 

.12       T 

.58 

.25 

.15 

CANOE  BROOK 

2.84 

.24 

T 

.35 

.09 

.24 

.38 

.32 

.07 

.16 

.01 

.03 

•  74 

.15 

.06 

CANTON 

3.01 

.51 

.13 

.10 

.02 

.46 

.38 

.29 

.08 

.13 

.05 

U20 

.02 

CAPE  MAY  3  W 

4.15 

.02 

.33 

.01 

.05 

.26 

.40 

.08 

.02   .01 

.09 

.97 

.03 

U45 

•  05 

CEDAR  GROVE 

3.22 

.35 

.03 

.54 

.16 

.10 

.40 

.30 

.07 

.12 

.05 

1.10 

CMARLOTTEBURG 

4.43 

.24 

.03 

.42 

.05 

.OS 

.50 

.30 

.12 

7 

.75 

.01 

.10 

7 

1.22 

.43 

.01 

•  17 

CHATHAM 

2.55 

.24 

T 

.36 

.08 

.06 

.35 

.30 

.10 

.12 

7 

.05 

T         7 

.70 

.12 

.07 

CHATSWORTH 

4.05 

.53 

.30 

.17 

7 

.21 

.48 

.46 

.25 

7 

7 

7 

.57 

1.05 

7 

.03 

CLAYTON 

2.64 

.07 

.17 

.14 

.04 

.09 

.31 

.10 

.14 

.15 

.04 

.07 

.15 

1.17 

CLINTON 

2.95 

T 

.27 

T 

.28 

.14 

.17 

.42 

.28 

7 

.60 

.10 

.05 

.20 

.38 

.01 

.02 

.03 

ELIZABETH 

3.16 

.08 

.25 

.01 

.33 

.15 

.20 

.25 

.01 

.45 

.03 

.01 

.03 

.02 

.01 

.69 

.52 

.09 

.03 

EL12ABETHP0RT 

3.34 

.09 

.19 

T          .28 

.12 

.19 

.24 

.14 

.30 

.03 

.36 

.04 

7 

1.00 

.32 

.02 

.02 

FLEHINGTON  1  NE 

3.14 

T 

.39 

ITT 

.26 

.26 

.17 

.50 

T 

.49 

.02 

.01 

.29 

.04 

.02 

.17   .01   7 

T     .06 

.39 

.01 

.05 

FORTESCUE 

4.03 

.32 

.15 

.14 

.62 

.24 

1.16 

.20 

1.00 

FREEHOLD 

3.46 

.04 

.21 

T 

.20 

.10 

.53 

.05 

.35 

.08 

.19 

.04   .05 

.75 

.80 

.04 

.03 

GREENWOOD  LAKE 

4.79 

.24 

.05 

.52 

.05 

.26 

.67 

.26 

.02 

.67 

.13 

.04 

.07   .02 

.80 

.84 

.15 

HIGH  POINT  PARK 

4.76 

.35 

.02 

.44 

.05 

.32 

1.09 

.01 

.21 

.17 

.39 

.01   7 

.09   .02 

7 

1.25 

.26 

.08 

HIGHTSTOWN  1  N 

3.51 

.01 

.33 

T         T 

.30 

.12 

.39 

.01 

.10 

.40 

.04 

.22 

.01 

.14 

.10   T 

.86 

.41 

T 

.07 

INDIAN  MILLS  2  W 

3.07 

T 

.40 

.01 

.35 

T 

.20 

.33 

.10 

.18 

7 

.01 

.02 

.80 

.66 

7 

.01 

IRVINGTON 

2.61 

.15 

.OS 

.44 

.11 

.07 

.20 

.15 

.24 

7 

•  25 

.03 

.65 

.23 

.01 

JERSEY  CITY 

3.03 

.09 

.23 

.25 

.18 

.23 

.10 

.10 

.43 

7 

•  05 

7 

.82 

.65 

LAMBERTVILLE 

3.19 

.36 

I 

.32 

.07 

.40 

.33 

7 

.42 

•  21 

.03 

.04 

•  19 

.35 

.42 

.05 

LAYTON  3  NW 

3.67 

.32 

T 

.41 

.09 

.10 

.50 

•  53 

•  50 

7 

.02 

.02 

.53 

.59 

.06 

LITTLE  FALLS 

2.95 

.37 

.45 

.07 

.08 

.39 

.21 

.06 

.14 

.01 

.03 

.14 

.75 

.16 

.09 

7 

LONG  BRANCH             R 

4.64 

.12 

.09 

7         .31 

.07 

.83 

7 

.44 

.70 

.08 

.01 

.53 

T     7 

.01 

7     .06 

.94 

•  44 

.01 

7 

LONG  VALLEY 

3.66 

.22 

.34 

.23 

.33 

.25 

.51 

.81 

.03 

.03 

.35 

•  43 

.08 

MAHWAH 

4.56 

.29 

.01 

.62 

.01 

.14 

.25 

.19 

.01 

.27 

.55 

.08 

.08   .10   .02 

.90 

.86 

.18 

HAYS  LANDING 

3.51 

MIDLAND  PARK 

3.14 

MlLLVlLLE 

2.76 

MlLLVILLE  FAA  AIRPORT 

3.31 

MILTON 

'..36 

MOORE STOMN 

3.56 

MORRIS  PLAINS 

3.51 

NEWARK  WB  AIRPORT       f 

3.35 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

3.46 

NEW  MILFORD 

2.0** 

NEW  MONMOUTH 

4.84 

NEWTON 

3.99 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

4.38 

OLDWICK 

3.44 

ORANGE 

2.50 

PATERSON 

3.64 

PEMBERTON  3  E 

3.21 

PHlLLIPSSURG 

3.75 

PHILLIPSaURG  BRIDGE 

2.94 

PLAINFIELO 

3.04 

PRINCETON  WATER  WORKS 

3.50 

RAHWAY 

3.02 

RINGWOOD 

4.45 

SHILOH 

2.85 

SOMERVILLE 

3.50 

SPLIT  ROCK  POND 

4,50 

SUSSEX 

5.44 

TOHS  RIVER 

4.61 

TRENTON  W8  CITY         R 

3.56 

TUCKERTON 

5.38 

WANAOUE  RAYMOND  DAM 

3.11 

WERTSVILLE 

3.26 

WEST  WHARTON 

3.76 

WOODCLIFF  LAKE 

3.37 

HOODS TOWN 

2.77 

.05       .33       T 


.15 

T 

.34 

.05 

.30 

.09 

.15 

T 

.26 

.03 

.01   T 

I  1.24       .01 


.01       .06       T 


.12 

.0 

.05      T 


.17 

79 

.53 

51 

.50 

.86 

.08 

25 

1.25 

lowing  Slat  I  on    Ind*x 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
MAY  1961 


Station 

Day  Of  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

"S 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

MAX 

MIN 

5* 

62 

44 

60 

43 

62 

37 

67 

41 

64 
46 

75 
51 

83 
59 

82 
60 

74 
57 

50 
64 

64 
54 

70 
55 

75 
67 

74 
67 

73 

61 

67 

60 

65 

45 

53 

50 

67 
46 

70 
50 

68 

48 

68 

44 

74 
45 

82 
65 

68 

47 

54 

43 

75 

43 

73 
66 

65 

45 

77 

41 

68.9 

49.4 

ATLANTIC  CITY 

MAX 
MIN 

19 
46 

58 
45 

58 
44 

60 
39 

58 
42 

54 
46 

52 

49 

65 

55 

62 
54 

64 
52 

66 
49 

67 
49 

62 

50 

65 
52 

69 
62 

52 

55 

59 

50 

55 

48 

54 
48 

62 
45 

61 

50 

67 

50 

61 

48 

72 

50 

70 
58 

64 

49 

55 
46 

72 
47 

69 
55 

66 

50 

72 
52 

51.5 
49.3 

AUDUBON 

MAX 
MIN 

60 
42 

62 
43 

60 

41 

65 
36 

66 

43 

58 
42 

72 
49 

78 
60 

87 
56 

72 
59 

53 
52 

67 
62 

72 
55 

83 
60 

82 
59 

78 
65 

70 
47 

68 
46 

63 
49 

68 
52 

75 

48 

67 

50 

71 
48 

76 
48 

84 
55 

80 
48 

56 
42 

76 

43 

76 
53 

67 
46 

77 

42 

70.9 
49.4 

BELLEPLAIN  STA  FOREST 

MAX 

MIN 

61 
36 

63 

48 

66 
33 

66 
28 

72 
32 

68 
42 

77 

48 

84 
55 

87 
60 

83 
53 

71 
56 

67 
53 

59 
65 

80 
65 

80 
60 

77 
52 

72 

50 

67 
45 

63 

50 

69 
49 

72 
46 

72 
42 

73 
36 

76 
39 

84 
52 

81 
61 

63 
41 

76 

43 

72 
55 

68 
46 

74 
52 

72.6 
47.5 

BELVIOERE 

MAX 
MIN 

58 
32 

62 
43 

60 

34 

63 

33 

68 
34 

68 
33 

67 
46 

74 
55 

80 
55 

80 
56 

68 
52 

66 

60 

75 

57 

64 
58 

79 

55 

79 
51 

75 
46 

71 
45 

62 
45 

59 

49 

71 

40 

65 

51 

57 
38 

76 
44 

80 
49 

78 
54 

55 

39 

74 
39 

70 
37 

77 
37 

70.7 
45.8 

BOONTON  2    SE 

MAX 
MIN 

57 
32 

56 
38 

58 
39 

57 

43 

63 
45 

65 

38 

55 
42 

54 

48 

72 
54 

78 

54 

68 
53 

63 

50 

59 
53 

73 
58 

82 
67 

78 
61 

74 
47 

72 
45 

66 
46 

59 

46 

66 
42 

70 
61 

51 
46 

57 
48 

74 
49 

79 

52 

75 
42 

50 
41 

70 
45 

63 
37 

66.9 
46.9 

BURLINGTON 

MAX 
MIN 

61 
43 

61 
47 

61 

42 

65 

42 

69 
42 

69 

42 

71 
48 

78 
51 

88 
54 

84 

60 

65 
54 

63 

50 

75 
57 

84 
58 

84 
59 

82 
64 

76 

50 

72 

49 

52 

49 

68 

51 

74 

47 

73 
47 

69 
45 

77 

50 

85 
57 

83 
58 

61 

42 

76 

44 

67 
46 

79 

44 

72.9 
60.3 

CANOE  BROOK 

MAX 
MIN 

57 
29 

57 
39 

59 
39 

57 
33 

63 

32 

66 

32 

55 

47 

55 
51 

72 

53 

79 
54 

57 
53 

52 
51 

tl 

74 
57 

84 
66 

80 
61 

74 
46 

72 

43 

65 

44 

59 

47 

67 

39 

73 
60 

52 
42 

57 
39 

74 

45 

82 
68 

79 

41 

53 
39 

71 
37 

63 
36 

67.9 
46.1 

CAPE  HAY  3  W 

MAX 
MIN 

59 

46 

55 

49 

60 
48 

62 

48 

63 
48 

57 
50 

58 

49 

74 
57 

58 
55 

59 
53 

55 

55 

57 
54 

69 

64 

58 
55 

65 

54 

68 

56 

66 
63 

63 

47 

52 
50 

65 

51 

66 

56 

57 

53 

69 
53 

72 
65 

78 
69 

57 
45 

67 
50 

70 
40 

71 
46 

66.4 
61.6 

CHARLOTTEBURG 

MAX 
MIN 

55 
26 

55 
36 

56 

40 

54 
38 

60 
40 

63 
31 

55 
34 

54 
45 

71 
53 

77 
53 

56 

50 

57 
48 

58 
53 

72 
56 

82 
53 

78 
57 

75 
43 

75 

43 

62 

43 

55 

44 

55 

42 

70 
47 

57 
42 

54 

41 

72 
48 

79 
62 

74 
39 

53 
38 

72 
38 

62 
34 

66.2 
43.9 

CHATSWORTH 

MAX 
MIN 

57 
36 

61 
46 

60 
39 

63 

30 

67 
35 

67 
37 

73 
48 

79 
59 

84 
53 

84 
58 

59 
64 

66 
51 

73 
54 

80 
57 

60 
57 

74 
62 

73 
48 

68 

43 

60 
47 

68 

48 

71 
41 

67 

47 

71 
41 

74 
45 

84 
54 

80 
57 

61 

42 

76 
41 

67 
42 

75 
37 

71.1 
47.2 

CLAYTON 

MAX 
MIN 

65 
38 

64 
46 

61 
35 

63 
41 

66 

39 

60 
41 

67 
50 

76 
53 

83 
59 

72 
58 

52 
60 

57 
53 

70 
55 

77 
55 

78 
53 

77 
64 

71 
45 

67 
45 

57 
48 

68 
51 

70 
47 

64 

66 

40 

72 
43 

81 
54 

78 
53 

65 

41 

72 
42 

64 

40 

74 
42 

69.5 
48.6 

ELIZABETH 

MAX 
MIN 

60 
35 

61 
45 

64 
39 

66 
37 

70 
40 

67 
43 

65 
47 

71 
56 

77 
68 

71 
53 

65 
55 

51 
52 

70 
66 

82 
56 

80 
60 

74 
50 

74 
47 

70 
50 

59 

47 

68 

50 

74 
45 

57 
51 

69 

43 

76 
47 

83 
52 

79 
58 

59 
42 

74 

41 

72 
43 

75 
41 

70.1 
48.5 

FLEMINGTON  1  NE 

MAX 

MIN 

59 

31 

60 
45 

59 
31 

64 

30 

68 

39 

65 
31 

70 
43 

77 
55 

84 
63 

82 
55 

67 
53 

61 
61 

72 
56 

82 
50 

SO 
53 

77 
62 

77 
45 

73 
46 

64 
44 

59 

48 

73 
39 

63 
48 

68 
40 

76 
46 

83 
50 

78 
54 

69 
39 

75 
41 

68 
37 

78 
35 

71.2 
46.6 

FREEHOLD 

MAX 
MIN 

58 
40 

60 
45 

60 
36 

63 
36 

67 
39 

66 

40 

59 

47 

77 
57 

80 
62 

78 
58 

64 
52 

62 
49 

72 
63 

83 
55 

82 
57 

76 
61 

71 
47 

59 

45 

60 
47 

69 

49 

70 
46 

66 

47 

69 

42 

74 

44 

82 
63 

78 
58 

68 

41 

74 

40 

55 

40 

75 
41 

70.0 
47.4 

HIGH  POINT  PARK 

MAX 

MIN 

56 
26 

50 
38 

56 
34 

55 
34 

60 
34 

51 
39 

53 
41 

61 
44 

69 
53 

74 
47 

52 
42 

69 
43 

65 
48 

58 
53 

82 
57 

76 
66 

77 
38 

69 
38 

60 
41 

53 

41 

65 

41 

70 
44 

52 
40 

55 
39 

71 
45 

78 
55 

70 
34 

51 
33 

70 
35 

60 
38 

64.3 
41.7 

HIGHTSTOWN  I  N 

MAX 
MIN 

54 
36 

63 
46 

60 
38 

66 
34 

70 
40 

57 
37 

73 
48 

82 
58 

87 
52 

75 
58 

62 
51 

60 
61 

77 
55 

86 
66 

88 
59 

80 
63 

75 
46 

53 
46 

65 
46 

68 
48 

76 
46 

64 
48 

70 
42 

78 
45 

85 
62 

78 
53 

63 
41 

75 
42 

66 
42 

79 

40 

71.4 
47.5 

INDIAN  MILLS  2  W 

MAX 

MIN 

55 
35 

60 
46 

59 
37 

63 
30 

67 
31 

65 
36 

72 
48 

79 
59 

86 
51 

74 
57 

52 
64 

66 

51 

74 
64 

81 
57 

83 
57 

79 
62 

73 

47 

58 

40 

61 

48 

67 

42 

71 
41 

66 
45 

70 
37 

73 

40 

85 
55 

77 
53 

53 

41 

75 

41 

56 
38 

76 
36 

70.2 
45.9 

JERSEY  CITY 

MAX 

MIN 

54 
46 

58 
43 

57 
43 

60 
43 

66 

44 

69 
47 

59 
48 

55 
63 

58 
62 

57 
60 

50 
52 

67 
49 

55 
63 

72 
55 

67 
59 

66 
66 

59 

48 

62 
52 

56 
48 

55 
49 

69 

60 

55 
52 

54 
60 

74 

50 

80 
57 

71 
46 

46 
41 

72 
39 

62 

44 

75 
48 

64.6 
49.3 

LAMBERTVILLE 

MAX 
MIN 

t^ 

60 
46 

59 
42 

63 
32 

67 
37 

66 

35 

70 
48 

78 
56 

65 
54 

83 
58 

65 
56 

61 
64 

72 
57 

81 
58 

81 
57 

80 
63 

75 
46 

73 
46 

61 
47 

58 

50 

72 
42 

55 

48 

57 
39 

75 

41 

82 
48 

80 
68 

60 
41 

75 

42 

67 

38 

77 
38 

71.0 
47.2 

LAYTON  3  NW 

MAX 
MIN 

56 

24 

55 
38 

50 
28 

62 
32 

65 
28 

60 
26 

66 
47 

73 
47 

80 
65 

75 
52 

66 
46 

63 
49 

77 
66 

84 
58 

86 
54 

77 
60 

72 

44 

67 

40 

60 
44 

62 

40 

70 
34 

66 

42 

64 

34 

74 

40 

80 
46 

79 

48 

48 
39 

78 

37 

72 
32 

76 

30 

69.1 
41.8 

LITTLE  FALLS 

MAX 
MIN 

60 

34 

57 
44 

62 

42 

60 
40 

66 

40 

69 
37 

68 
45 

65 
50 

72 
54 

78 
54 

58 
54 

53 

60 

62 
62 

74 
56 

83 
60 

81 
67 

75 
45 

74 
45 

69 

47 

63 
48 

71 
42 

72 
50 

64 
44 

57 
46 

78 
49 

83 
57 

78 
42 

50 
39 

65 
41 

55 
38 

69.1 
46.8 

LONG  BRANCH 

MAX 
MIN 

50 
38 

60 
45 

60 
43 

63 
39 

67 

45 

55 
44 

51 

49 

53 
52 

71 
51 

70 
50 

60 
50 

58 
60 

64 
63 

73 
54 

58 
58 

69 
68 

70 
52 

60 
47 

56 
48 

65 
49 

69 
48 

64 
51 

66 

43 

73 
46 

84 
56 

73 
50 

50 
43 

75 
65 

63 
45 

77 
43 

66.6 
49.0 

LONG  VALLEY 

MAX 
MIN 

56 
29 

59 

44 

58 
35 

62 
32 

66 

31 

55 
28 

66 

56 

76 
58 

60 
54 

76 
56 

70 
54 

65 

49 

71 
56 

80 
60 

78 
56 

75 
61 

72 

41 

65 
46 

68 
48 

66 

47 

70 
48 

62 
46 

66 

48 

73 
46 

81 
51 

74 

61 

68 
39 

63 
36 

76 
33 

69.0 
46.1 

MILLVILLE 

MAX 
MIN 

60 
43 

57 

49 

62 
43 

62 
37 

63 

40 

69 
45 

60 
49 

74 
57 

82 
60 

84 
58 

73 
57 

59 
54 

59 
56 

73 
54 

77 
57 

79 
58 

75 

61 

72 
47 

69 

50 

63 
49 

68 
51 

70 
51 

58 

44 

71 
47 

76 
56 

82 
64 

75 

43 

65 
42 

74 
47 

66 

42 

69.7 
60.2 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

57 
45 

60 
41 

62 

41 

62 
34 

67 
37 

63 

44 

73 
52 

81 
69 

85 
60 

73 
68 

62 
55 

70 
54 

73 
56 

76 
58 

77 
67 

75 
52 

72 
48 

68 
45 

62 

50 

67 
47 

67 

61 

66 
49 

69 
42 

73 
45 

83 
56 

75 
46 

54 
42 

76 

46 

65 

44 

74 
39 

69.6 
48.8 

HOORESTOWN 

MAX 
MIN 

58 
44 

60 
46 

59 
40 

64 
35 

68 
42 

61 

40 

71 
51 

76 
61 

86 
56 

68 
69 

60 
51 

64 
52 

70 
66 

80 
59 

80 
59 

75 
64 

71 
47 

54 
46 

50 
48 

67 
48 

70 
46 

66 

49 

68 
45 

74 
48 

80 
56 

77 
43 

51 
41 

73 

43 

55 
44 

76 

40 

68.9 
48.6 

MORRIS  PLAINS 

MAX 
MIN 

57 
31 

56 

38 

61 
39 

58 
41 

66 
41 

66 
36 

66 
46 

64 
47 

74 
56 

80 
62 

67 
53 

61 
49 

58 
62 

75 
57 

82 
55 

80 
69 

76 
45 

73 

44 

63 
46 

59 

47 

68 

40 

70 
49 

62 
47 

67 
41 

76 
46 

80 
46 

73 

40 

50 
40 

71 
41 

65 
36 

67.6 

46.4 

NEWARK  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

57 
42 

63 
46 

61 
42 

64 
43 

68 

45 

64 
47 

67 
47 

72 

54 

75 
54 

70 
51 

53 
53 

62 
53 

73 
66 

81 
58 

73 
61 

70 
58 

74 
60 

55 
52 

60 
49 

69 
49 

71 
61 

55 
53 

68 
51 

78 
52 

86 
56 

81 
47 

49 
43 

77 

42 

55 
47 

80 
46 

59.1 
50.3 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

MAX 

MIN 

57 
37 

60 
45 

60 
38 

62 
38 

66 

40 

56 

41 

68 
48 

72 
54 

75 
50 

76 
58 

65 

54 

68 
51 

57 
53 

81 
56 

80 
59 

79 
62 

71 
48 

70 
47 

62 

45 

67 
49 

70 
46 

63 
49 

65 

43 

74 
45 

81 
61 

80 
58 

58 
41 

74 
42 

58 
41 

76 
41 

69.2 
47.8 

NEW  MONMOUTH 

MAX 
MIN 

55 
34 

60 
45 

61 
36 

64 
36 

67 

42 

67 
36 

53 

41 

70 
52 

72 
50 

75 
59 

66 
63 

68 
49 

56 
53 

79 
54 

89 
54 

75 
59 

59 
49 

70 
43 

60 
46 

57 
49 

71 

44 

66 

49 

58 

43 

73 

44 

84 
51 

83 
58 

50 
43 

77 
49 

69 
43 

76 
39 

69.5 
47.0 

NEWTON 

MAX 
MIN 

56 
30 

52 

38 

58 
37 

66 
36 

60 
30 

60 
31 

67 
45 

68 
49 

76 
66 

82 
54 

56 

49 

62 

50 

61 
52 

75 
57 

86 
56 

80 
61 

77 
45 

70 
43 

64 

45 

58 
47 

68 

40 

73 
42 

68 
37 

65 
38 

75 
45 

82 
68 

76 

40 

52 

38 

74 
36 

62 
36 

57.5 
44.1 

PATERSON 

MAX 
MIN 

61 

38 

57 
38 

60 
42 

60 
41 

65 

43 

69 
43 

57 
47 

65 
54 

70 
53 

75 
55 

57 
55 

54 
61 

66 
55 

70 
59 

83 
61 

80 
51 

72 
48 

74 
49 

65 

48 

60 
48 

68 
49 

75 
62 

67 
48 

72 
50 

75 
67 

86 
68 

80 
43 

51 
40 

73 
43 

67 
44 

59.0 
49.2 

PEMBERTON  3  E 

MAX 
MIN 

56 
35 

60 
49 

60 
39 

64 
30 

69 
33 

57 
36 

70 
49 

77 
59 

85 
53 

84 
59 

64 
64 

66 
50 

75 
54 

82 
67 

82 
58 

77 
67 

73 
46 

72 

44 

61 
47 

59 
46 

70 
42 

69 
46 

70 
39 

74 
42 

83 
52 

82 
55 

60 

41 

76 
39 

57 
39 

76 
45 

71.5 
45.7 

PHILLIPSBURG 

MAX 
MIN 

62 
36 

62 

44 

61 
33 

64 
37 

67 
38 

58 
35 

57 
48 

75 
56 

79 
56 

83 
57 

72 
65 

57 
52 

74 
58 

83 
69 

79 
50 

79 
63 

77 
45 

71 
46 

57 
47 

70 
50 

74 
41 

71 
52 

57 
42 

75 
46 

82 

50 

82 
58 

50 
42 

74 
41 

73 
41 

76 
38 

72.2 
47.5 

PLAINFIELD 

MAX 
MIN 

57 
35 

62 

46 

61 
38 

66 
34 

69 
41 

56 
42 

56 
48 

74 
55 

81 
52 

68 
58 

65 
56 

60 
52 

73 
56 

84 
68 

81 
60 

74 
62 

75 
47 

65 

47 

60 
45 

70 
50 

72 

43 

64 
51 

67 

45 

77 
43 

83 
50 

78 
57 

54 
42 

76 
41 

70 
52 

57 
41 

78 
38 

69.7 
47.9 

SHILOH 

MAX 
MIN 

59 
43 

60 
46 

60 
40 

62 
39 

57 

40 

64 

44 

70 
48 

80 
55 

84 
58 

81 
57 

67 
56 

72 
53 

59 
65 

76 
59 

76 
57 

75 
62 

75 
44 

62 
49 

66 

48 

70 
49 

57 

48 

70 
44 

72 

48 

83 
65 

78 
57 

78 
59 

50 
41 

73 
43 

72 
53 

67 
45 

74 
42 

70.6 
49.6 

SOMERVILLE 

MAX 
MIN 

57 
31 

60 
45 

60 
35 

62 

31 

67 
37 

66 
37 

57 

49 

76 
58 

82 
53 

77 
55 

64 
56 

67 
53 

73 
57 

82 
58 

81 
55 

80 
62 

73 
47 

65 
46 

59 
47 

69 
47 

72 

40 

54 

50 

66 
41 

75 

44 

82 
48 

78 
56 

68 
41 

76 
41 

74 
60 

65 

40 

76 

37 

70.0 
46.7 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  53  - 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
MAY  1961 


Station 

Day 

Oi  Month 

? 

1 

2 

3 

4 

1 

5 

6 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

SUSSEX 

MAX 
MIN 

55 

30 

56 

30 

58 
29 

55 

32 

60 
37 

67 
26 

57 

50 

76 
55 

81 
55 

66 

68 

65 
66 

60 
52 

78 
52 

65 
56 

60 
60 

77 
45 

71 
45 

66 
46 

65 
48 

66 

41 

71 
50 

59 
41 

64 

41 

73 
47 

74 
49 

65 

40 

48 
38 

75 

40 

65 
36 

62 

42 

67.3 
43.5 

TOMS  RIVER 

MAX 
MIN 

55 

♦0 

60 
68 

67 
32 

63 
29 

71 
32 

66 
35 

72 
56 

87 
56 

86 
57 

66 
52 

64 
50 

66 
55 

76 
55 

76 
57 

76 
63 

67 
50 

65 

43 

58 
49 

69 
46 

68 
42 

67 
47 

65 

40 

75 
41 

65 
55 

83 
62 

62 
43 

76 
42 

68 
42 

80 
38 

70.0 
46.9 

TRENTON  WB  CITY 

MAX 
MIN 

56 

♦3 

58 

66 

62 

*1 

67 
66 

66 

♦5 

78 
56 

65 
53 

66 
61 

61 
51 

60 

51 

72 
56 

81 
56 

81 
59 

76 
59 

72 
68 

62 

46 

59 
47 

68 
50 

70 
50 

63 

50 

65 
46 

76 
49 

77 
63 

51 
41 

76 

63 

65 
65 

76 
67 

68.7 
69.4 

TUCKERTON 

MAX 

MIN 

56 
36 

60 
37 

66 
32 

68 
37 

66 
38 

77 
56 

85 
57 

76 
56 

66 
51 

63 
51 

66 
53 

73 
54 

71 
56 

70 
58 

66 

46 

65 

40 

56 
48 

67 
47 

73 
46 

70 
50 

66 

43 

76 
46 

74 
60 

63 

62 

75 

42 

66 

41 

75 
38 

68.9 
47.4 

WOODSTOWN 

MAX 
MIN 

60 
39 

61 
38 

65 
32 

70 
35 

65 
41 

70 
56 

86 
60 

83 
58 

65 
55 

72 
53 

70 
56 

76 
59 

60 
56 

78 
61 

75 
48 

69 
43 

63 
49 

68 
67 

71 
47 

70 
46 

71 

40 

76 
43 

79 
59 

61 
35 

75 
66 

68 
43 

75 
60 

71.4 
48.1 

EVAPORATION  AND  WIND 


station 

Day  of  month 

"3  .,  li 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2B 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

^°4 

CANOE  BROOK 

EVAP 

. 

. 

.17 

.18 

.14 

.19 

* 

, 

.26 

.12 

, 

, 

.17 

.09 

.17 

.13 

.09 

.19 

.18 

.05 

.16 

.11 

.11 

.14 

.15 

.26 

.07 

.05 

.18 

.08 

.23 

B3.92 

WIND 

- 

49 

58 

86 

45 

45 

61 

2 

6 

61 

28 

33 

32 

29 

1 

50 

49 

29 

43 

39 

42 

24 

46 

33 

42 

54 

63 

54 

51 

33 

69 

B1299 

PEUBERTON  3  E 

EVAP 

_ 

.04 

.25 

.17 

.10 

.20 

.03 

.03 

.22 

.19 

.07 

.01 

.10 

.20 

.09 

.16 

.19 

.28 

.13 

.03 

.25 

.07 

.15 

.16 

.37 

. 

« 

.52 

.26 

.23 

.28 

B4.94 

WIND 

- 

49 

124 

50 

47 

SO 

2 

25 

71 

52 

47 

69 

35 

16 

54 

34 

30 

39 

32 

39 

32 

40 

29 

44 

55 

87 

51 

112 

54 

46 

60 

B1555 

MAX 

67 

67 

87 

74 

77 

75 

72 

79 

89 

87 

73 

68 

77 

89 

89 

85 

84 

84 

74 

73 

73 

74 

82 

81 

86 

82 

69 

79 

77 

78 

81 

77.8 

MIN 

36 

50 

40 

37 

45 

48 

52 

62 

58 

64 

59 

54 

58 

67 

65 

64 

55 

54 

52 

58 

52 

51 

50 

53 

56 

60 

47 

42 

56 

52 

52 

53.2 

See   Reference  Notes   Following  Station    Index 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
MAY  1961 


Station 

Day  ol  montli 

1 

And 
Depth 

s 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

S 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

Kn  BRUNSWICK  EXP  STATION 

PLOT  #1 

1  INCH 

UAZ 

51 

63 

62 

62 

68 

60 

62 

65 

74 

66 

60 

58 

67 

77 

78 

69 

70 

66 

61 

62 

65 

63 

64 

67 

71 

71 

55 

68 

62 

67 

69 

65.4 

UIN 

4S 

49 

44 

44 

45 

47 

51 

56 

56 

59 

54 

55 

56 

59 

62 

63 

57 

56 

55 

55 

53 

56 

S3 

53 

53 

57 

53 

48 

56 

52 

52 

53.5 

2  INCHES 

UAX 

50 

61 

61 

61 

66 

59 

61 

64 

72 

65 

60 

57 

66 

75 

76 

68 

72 

65 

60 

61 

64 

62 

63 

66 

70 

69 

55 

66 

62 

66 

68 

64.2 

UIN 

45 

49 

44 

44 

45 

47 

51 

55 

56 

59 

54 

55 

56 

58 

61 

62 

57 

56 

55 

55 

53 

56 

53 

53 

57 

57 

53 

49 

56 

52 

52 

53.4 

4  INCHES 

MAX 

50 

60 

59 

60 

65 

59 

60 

64 

70 

65 

59 

57 

65 

74 

75 

68 

70 

65 

60 

61 

64 

61 

63 

66 

69 

68 

55 

65 

62 

65 

67 

63.6 

MIN 

45 

49 

44 

44 

45 

47 

51 

55 

56 

59 

54 

56 

56 

58 

61 

62 

57 

56 

55 

55 

53 

56 

53 

53 

57 

57 

53 

49 

56 

52 

52 

53.4 

8  INCHES 

MAX 

50 

51 

51 

51 

53 

52 

53 

55 

57 

58 

57 

56 

58 

61 

62 

62 

61 

60 

58 

58 

59 

58 

59 

60 

60 

60 

57 

58 

58 

59 

60 

57.1 

KIN 

49 

49 

49 

48 

50 

50 

51 

53 

54 

57 

56 

55 

56 

57 

60 

61 

58 

58 

57 

57 

56 

57 

56 

56 

57 

59 

56 

54 

58 

52 

56 

55.0 

16  INCHES 

HAX 

50 

50 

50 

49 

50 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

54 

54 

56 

58 

58 

58 

59 

57 

57 

56 

57 

56 

55 

58 

57 

57 

56 

56 

57 

57 

54.7 

KIN 

50 

49 

49 

49 

49 

50 

50 

51 

52 

53 

54 

54 

54 

54 

57 

58 

58 

58 

57 

56 

56 

56 

56 

56 

56 

57 

57 

55 

56 

56 

56 

54.1 

32  INCHES 

■AX 

49 

49 

49 

49 

49 

49 

49 

50 

50 

51 

52 

52 

52 

52 

53 

54 

54 

55 

55 

55 

54 

55 

55 

55 

56 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

52.6 

■IN 

49 

49 

48 

48 

48 

49 

49 

49 

50 

50 

51 

52 

52 

52 

53 

53 

54 

54 

55 

55 

54 

54 

54 

54 

54 

55 

55 

54 

55 

55 

54 

52.1 

PLOT  #2 

1  INCH 

■AX 

51 

61 

58 

61 

65 

61 

65 

71 

76 

68 

59 

59 

71 

82 

81 

74 

75 

68 

62 

65 

70 

65 

69 

70 

79 

73 

52 

69 

64 

67 

75 

67.3 

UIN 

42 

48 

43 

39 

41 

44 

50 

57 

54 

60 

54 

54 

56 

59 

63 

63 

52 

52 

51 

51 

49 

53 

47 

48 

53 

53 

49 

43 

54 

46 

47 

50.8 

2  INCHES 

UAX 

51 

60 

58 

60 

65 

60 

65 

70 

74 

67 

59 

59 

70 

81 

80 

74 

74 

68 

62 

65 

70 

65 

68 

70 

78 

72 

52 

69 

64 

67 

74 

66.8 

UIN 

42 

47 

43 

40 

42 

44 

51 

57 

54 

60 

54 

54 

56 

59 

63 

63 

52 

53 

51 

51 

49 

53 

47 

49 

54 

53 

49 

43 

54 

46 

47 

51.0 

4  INCHES 

■AX 

50 

58 

56 

58 

62 

58 

62 

67 

71 

66 

58 

58 

68 

77 

76 

71 

72 

66 

61 

63 

67 

63 

65 

68 

74 

70 

53 

66 

62 

65 

71 

64.6 

UIN 

44 

48 

43 

42 

43 

46 

51 

57 

55 

60 

55 

55 

56 

59 

63 

63 

54 

55 

52 

52 

50 

54 

49 

50 

54 

55 

50 

45 

55 

49 

49 

52.1 

8  INCHES 

■AX 

50 

53 

52 

52 

55 

S3 

57 

60 

63 

62 

57 

57 

62 

68 

69 

66 

66 

62 

58 

59 

61 

60 

60 

62 

66 

64 

55 

60 

59 

58 

63 

59.6 

■IN 

47 

49 

49 

45 

47 

49 

52 

56 

56 

60 

56 

56 

56 

59 

62 

64 

58 

58 

55 

55 

53 

56 

53 

53 

56 

59 

54 

49 

58 

53 

53 

54.4 

Plot  #1  -  Slope  of  Ground:   Flat.   Soil  Type:   Loam.   Ground  Cover:   Kentucky  bluegrass.   Instrumentation:   Copper-constantan  thermocouples 
connected  to  a  Brown  Electronik  Potentiometer. 

Plot  *2  -  Slope  of  Ground:   Flat.   Soil  Type:   Loam,   Ground  Cover:   Barren.   Instrumentation:   Brown  recording  Potentiometer  with  copper- 
constantan  thermocouples . 


See  reieieDC«  notes  following  Stabon  Indax. 
-  55   - 


TOTAL  PRECIPITATION 


NEW  JERSEY 
MAY  1961 


I^^ii°K?  ^T"  ?K^'°  *?T°"e''  points  of  approximately  equal  values.  Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will 
tn^;.^;;  /"  publication  "Hourly  Precipitation  Data".  Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  particul 
In  mountainous  areas.  r-        »  »- 


be 
icularly 


AVERAGE  TEMPERATURE 


NEW   JERSEY 
MAY    1961 


57° 


NEW  JERSEY 


STATUTE  MILES 


7STB   UERIDIAH   TIME   ZOKB 


0  57" 


Ihal  U    2K  .    N 


Allentj*n  KB  AP ,    Pa.  -0>  ^'' 

PhllllRSburg      /^ 


57* 


Bethl«h«o  Leblgh   U,   PK 


k 


''^. 


Quskertovn  1  C,  Pa. 


\u-»  ni«»=    "-'' O        o  \M    I  ^Woodcllff    LA*       Dobbs    Ft 
■<„°J        ^--^          />,«^d.le     »       I     ^^-O 
/               °°      Macoprrr~Intak^       q  Midland   Park  ? 
Tr..,allltT    2   W                 /                            O.-*—**^         •— ^N    Me,   ,ll.o;d            / 

_  l'  '''^'"•'  I  P.,/rso.         »     I  / 

^  /  Little    Falls    1    E  _(^  |  • 

Boontoo   2   SE  VT  ^  •  / 

//  Horns  Plains   1   yi  /        Cedar  Orovc  (       RldgeflelJ 

-o-  /-»-  v'  o-/ 

Nir^DTU        EsBex   Fells    Service    Bldg,  .— '"^iX 

ount'^PRI'^  .'  O  I.  (  /@NV    central 

Canoe   Brook         Orange  /     ^^'  *| 

/^  ,— \  A  I    ^Jersev  City 

^^>    ^-— '  V         Cha.ha.  O    •>;  irvington-^/        0^ 

^    Ber„.rdsvU.e°2   E   =■">»«'»"  •-9,.     ^   j^  .®». 

O  I  Plaxnlleld      Westfield  AElizabethporv 

>  .-^  I,. — %       s  ^ 

(     Somervlll©  _^uf*?!T^— --\>.ffc  * -f     -<>-  I 

S  -O-  -^'  ^IZZ^.l    f"   **esterleigh  Stat.    Is.,    N 

y  Bound^Brook   1   K 

/  OOvV 

Flemlngton    1   NE  a.nvUle     V. 

\  Blackwells    Mill; 


r    -o 

'•.  '    0\'  »e.  Brunsjjfh   E«p  Sta  ^ 


Lambertvllle  ^^/t* 


Doylestown,    Pa 
O 


X 


Vv 


/ 


Neshaminy    Falls      P; 

I    o 


Pemberton    3    E 


SOUTH  \ 


ilnlngton  Porter  Resvr,  Del 


1   ^     '--^    •'■••• 

@    /  Woodstoin .   Clay 


'N-. 


Cape  Hay  3  * 


Mllford  3  WN*.  Del 


STATION    LEGEND 
O     ••       «      Precipitation    only 
<D  Pr0CipHolion,   sloragt 

-O-     ■♦-     -O-     Prtcipitat'On    and    Tampvroturt 
A    -^     -<^     Pracipitation,    Tempgraturt   ana  Evaporation 

Typt  of  gaga:         O     Non-racoramg, 

•    Rtcording ,  3      Both   lypoi 

Doubia  circia  comamotions   ina'cofa   fh«    availobihfy    of 

mora    aatoilad  mataorological   aata 


USCOMM-WB-Asrieville,    N.    C. 12    60 


olines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
ailable  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".   Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  particularly 


publi 
In  mountainous  areas. 


STATION  INDEX 


r~ 

OBSERVATION 

d 

s 

M 

^ 

< 

TIME  AND 

2 

g 

P 

TABLES 

STATION 

B 

COUNTY 

< 

E 

i 

OBSERVER 

Q 

3 

1 

1 

1 

i 

It 

ALLENDALE 

. 

sFrgen 

8 

41  02 

74  08 

270 

C 

BERGEN  COUNTY  ENGINEERS 

ATLANTIC  CITY  M8  *P 

0311 

ATLANTIC 

39  27 

74  35 

56 

MID 

MID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

ATLANTIC  CITY 

ATLANTIC 

39  2S 

74  26 

10 

MID 

AUOUeON 

03<.6 

CAMDEN 

39  54 

75  04 

90 

IIP 

IRVIN  J.  NYGftEN 

BASS  BIVEH  ST  FOREST 

052e 

BURLINGTON 

39  37 

74  26 

20 

6P 

M 

N.J.  FORESTRY  SERVICE 

BELLEPLAIN  STA  FWEST 

0690 

CAPE  MAY 

39  15 

7*  52 

30 

9P 

5P 

BELLEPLAIN  STATE  FOREST 

6ELNAR 

0721 

MONMOUTH 

40  10 

74  02 

19 

eA 

BELMAR  WATER  WORKS 

BELVIOERE 

0T29 

40  50 

75  05 

279 

5P 

5P 

CLEMENT  MAUPT 

BERNARDSVILLE  2  £ 

SOMERSET 

40  43 

74  32 

2*0 

BERNARDS  WATER  COMPANY 

BLACKHELLS  MILLS 

OBAT 

SOMERSET 

10 

40  29 

74  J5 

27 

7A 

HENRY  M.  MILLER 

BOONTON  2    SE 

0907 

MORRIS 

40  5* 

74  24 

260 

8A 

8A 

JERSEY  CITY  WATER  WORksI 

BOUND  Bf>OOK  1  H 

092T 

SOMERSET 

IC 

40  31 

7*  33 

20 

6A 

AMERICAN  CYANAMID  CO. 

0978 

SUSSEX 

41  09 

74  45 

580 

ALBERT  H.  DAVENPORT 

BURLINGTON 

BURLINGTON 

40  04 

74  53 

12 

6P 

6P 

PUBLIC  SVC.  £.  ♦  G.  CO- 

CANISTEAR  RESERVOIR 

1327 

SUSSEX 

41  07 

74  30 

1040 

SA 

NEWARK  WATER  DEPARTMENT 

CANOE  BROOK 

1335 

ESSEX 

40  45 

74  21 

160 

9A 

9A 

9A 

COMMONWEALTH  WATER  CO. 

CANTON 

SALEM 

75  25 

20 

GERTRUDE  S.  WILLIS 

CAPE  MAT  3  W 

15S1 

CAPE  MAY 

1 

38  5T 

74  58 

10 

5P 

5F 

c 

N.WESr  MAGNESITE  CO. 

CEOAR  GROVE 

40  52 

BA 

J.  ft.  PLUNKETT 

CEN'EPTON 

1512 

SALEM 

39  31 

75  10 

60 

c 

JOHN  HOPKINS  UNI, 

CMARL0TTE8URG 

1582 

PASSAIC 

41  03 

74  26 

760 

7A 

7A 

H 

NEWARK  WATER  OEPT, 

HORR 1 S 

EDWARD  p.  MOLITOR 

CHAT  SWOP TH 

1596 

BURLINGTON 

39  49 

7*  32 

100 

5P 

5P 

EARL  M.  KERCHNER        | 

CLAVTON 

1708 

GLOUCESTER 

39  39 

75  06 

120 

6P 

6P 

MARRY  P.  CAMPBELL 

CLINTON 

17*9 

HUNTERDON 

10 

40  36 

74  55 

300 

L.  W.  KLOCKNER           ; 

ELIZABETH 

2644 

UNION 

40  40 

74  14 

33 

5P 

5P 

UNION  CO.  PARK  COMH. 

ELIIABETHPORT 

2652 

UNION 

40  36 

74  12 

10 

SEWAGE  TREATMENT  PLANT 

ESSEX  FELLS  SERV  6L0G 

2768 

ESSEX 

40  50 

74  18 

250 

6A 

BA 

c 

BOROUGH  ESSEX  FELLS 

FLCHINGTON  1  NE 

3029 

HUNTERDON 

IC 

74  51 

13* 

5P 

5P 

DONALD  YOUNG 

FORTESCUE 

3102 

CUMBERLAND 

39  14 

75  10 

5 

7A 

JOHN  LOPER 

FREEHOLO 

3181 

MONMOUTH 

10 

40  15 

7*  17 

194 

6P 

6P 

C  H 

FRANK  J.  MOREAU 

GLASS60B0 

GLOUCESTER 

39  42 

75  07 

150 

GLASS60H0  STATE  COLLEGE 

GREAT  MEADOWS  4  N 

3*16 

WARREN 

40  56 

74  55 

540 

c 

GAMMA  CHEMICAL  CORP. 

GREENWOOD  LAKE 

3516 

41  09 

7*  20 

660 

7A 

HACKENSACK 

3572 

BERGEN 

40  93 

74  03 

10 

c 

BERGEN  COUNTY  ENGINEERS 

MAMMON TON  r  NNE 

3662 

ATLANTIC 

39  39 

74  48 

85 

SA 

BA 

W>  HUBBARD  PARKHURST    ' 

HIGH  POINT  PARK 

3935 

SUSSEX 

41  16 

74  40 

1570 

eA 

N.  J.  OEPT.OF  CONS. 

HIGHTSTOWN  1  H 

3951 

MERCER 

K 

74  31 

100 

bP 

6P 

C  H 

JAMES  R.  PICKERING      | 

INDIAN  MILLS  2  W 

«229 

BURLINGTON 

39  46 

74  47 

100 

7P 

7P 

H 

EDWARD  ENTwISTlE 

IHV1N6T0N 

«260 

ESSEX 

40  43 

74  IS 

120 

MID 

c 

JOINT  MEETING  GARAGE 

JERSEY  CITY 

*339 

HUDSON 

40  4* 

74  04 

135 

MID 

MID 

JERSEY  CITY  WATER  DEPT.! 

LAHBERTVILLE 

4635 

HUNTERDON 

40  2Z 

74  57 

75 

6P 

6P 

£.  E.  CASE 

LAURELTON  1  E 

ATOO 

OCEAN 

40  04 

74  07 

20 

MID 

MID 

C  H 

GEORGE  G.  WAOOILL 

LAYTOH  3  NW 

AT35 

SUSSEX 

41  15 

74  51 

480 

6P 

6P 

A,  M.  DEPUE 

LITTLE  FALLS 

A8B7 

PASSAIC 

40  53 

74  14 

150 

9A 

9A 

C  H 

PASSAIC  VLY.  WTR,  COMM, 

LONG  BRANCH 

4987 

MONMOUTH 

40  IB 

7*  00 

20 

MID 

MID 

C  HJ 

WILLIAM  D.  MARTIN.  JR. 

LONG  VALLEY 

5003 

MORRIS 

10 

40  48 

7*  46 

660 

6P 

6P 

H 

ARTHUR  6ARKMAN 

LUM6ERT0N 

5055 

BURLINGTON 

39  56 

25 

C 

JAMES  LflWTON 

MACOPIN  INTAKE 

5071 

PASSAIC 

74  24 

9A 

MAHHAH 

510*. 

BERGEN 

41  06 

74  10 

253 

7A 

ROBERT  G.  GLASGOW       1 

HANVILLE 

5197 

SOMERSET 

10 

40  33 

74  34 

50 

MID 

JOHN  L.  PAOCLIFFE 

MARLBORO  SCS 

524« 

1 

40  20 

74  14 

120 

C 

GEROW  BRILL 

MAYS  LANDING 

53*6 

ATLANTIC 

39  27 

10 

9A 

COUNTY  EXTENSION  SVC. 

MIDLAND  PARK 

BERGEN 

M  S9 

210 

MID 

RIDGEWOOD  WATER  CO. 

MILLVILLE 

5576 

CUMBERLAND 

39  2* 

75  03 

60 

8A 

_ 

C  H 

L.  J.  GALLAHER 

STATION 

d 
a; 

COUNTY 

I 

U 

■^ 

«! 

OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 

OBSERVER 

i 

i 

s 

t 

i 

1 

i\ 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MILTON 

MOORESTOWN 

MORRIS  PLAINS 

NEWARK  wa  AIRPORT 

5981 

9726 
5769 

CUMBERLAND 
MORRIS 
BURLINGTON 
MORR I S 
ESSEX 

39  22 

41  01 

40  50 

75 

30 

70 
500 

MID 
8A 

MID 
7A 

8A 
MID 

C  HJ 

FED.  AVIATION  AGENCY 
JERSEY  CITY  WATER  WKS, 

H.  J.  WILLARO 
JAMES  C.  LONG 
U.S.  WEATHER  BUREAU 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

NEW  MILFORD 

NEW  MONMOUTH 

NEWTON 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

6062 
6154 

MIDDLESEX 

BERGEN 

MONMOUTH 

SUSSEX 

PASSAIC 

40  26 

40  25 

41  02 

H 

26 

02 
06 
45 

66 

30 
565 

8A 

5P 
MID 
4P 

8A 

C 

ARTHUR  H.  AHLOUIST 
HACKENSACK  WATER  CO. 
ST.  MARYS  SCHOOL 
NEWTON  WTR.  .  SWR.COMM. 
NEWARK  WATER  OEPT. 

OLDWICK 
ORANGE 

paterson 

PEMBERTON  3  E 
PHlLLIPSeURG 

6544 
68*3 

HUNTERDON 

ESSEX 

PASSAIC 

BURLINGTON 

WARREN 

10 

*0  54 
39  58 

ji 

45 
14 
09 
36 

100 
182 

9P 
3P 

MID 

>P 

c 

DAN  A.  COUGHLIN 
COUNTY  ENGINEER 
P.  J.  DEL  VECCHIO 
PHILIP  E.  MARUCCI 
SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 

PHILLIPS8UR6  BRIDGE 

PLAINFIELO 

PRINCETON  WATER  WORKS 

RAMWAY 

RIOGEFIELD 

6979 

7079 
7326 

7545 

WARREN 
UNION 

UNION 

BERGEN 

40  42 
40  It 

75 

12 
15 

2C 

" 

MID 
MID 
MID 

C  H 

JOINT  TOLL  BRIDGE  COMM. 

MRS  VIVIAN  SCHERER 
PRINCETON  WATER  CO. 
RAMWAY  VLY,  SWG,  AUTH, 
GEORGE  P.  KIHSTEN 

R I NGWOOD 

SHILOH 

SOMERVILLE 

SPRINGFIELD 

7567 
8051 
819* 
8402 
8423 

CUMBERLAND 
SOMERSET 
MORRIS 
UNION 

\ 

41  08 
39  28 

75 

le 

37 
28 
18 

305 
120 
75 
800 

lOA 

" 

NO.  JERSEY  wifi.  SUPPLY 
EVERETT  DICKINSON 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  New  Jersey  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Office,  c/o 
General  Delivery,  Trenton,  New  Jersey  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  follow^ing  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office.  . 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  included 
la  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  In  "F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  es**  F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.   Max  and  Mln  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours 
ending  at  time  of  observation. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present  location.   Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based 
on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  Ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  In  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  Include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  In  the  "Extremes  Table";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground";  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.   The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the 
following: 

C  Recording  Rain  Gage  Station,   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes ,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G   "Soil  Temperature"  Table. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-  No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Daily  Soil  Temperature"  Table, 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount  included  in  following  measurement ,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain . 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

U  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  E.S.T.  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation "Substation  History"  for  this  state.   That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  F>rinting  Office, 
Washington  25,  D.  C.  for  15  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  Issue  of  Local 
Climatological  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  Indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary).   Checks,  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents .   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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NEW  JERSEY  -  JUNE  1961 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   98°  on  the  14th  at  Paterson  and  on  the  13th  at 

Newark  WB  Airport 

Lowest  Temperature:   35"  on  the  16th  at  Layton  3  NW 

Greatest  Total  Precipitation:   5.33  inches  at  Fortescue 

Least  Total  Precipitation:   1.00  inch  at  Phillipsburg 

Greatest  One-Day  Precipitation:   2.20  inches  on  the  15th  at  Fortescue 
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Si 

1 

0,  i2 

ATLANTIC   CITY    WB    AIRPORT 

S 

23 

10.1 

37 

j     wsw 

^ 

86 

83 

54             70 

5 

6 

4            11 

0 

17 

58 

6.5 

LOilG    BRANCH 

w 

10 

10.6 

32 

!         NW 

10 

- 

75 

S8&            62 

1 

10 

1 

5       i      1             0 

0 

17 

60 

5.3 

XEWARK  WB  AIRPORT 

sw 

23 

9.0 

21 

j       SSE 

25+ 

73 

72 

50              57 

5 

5 

5             2       j      0 

0 

17 

- 

6.0 

TRENTON  WB   CITY 

s 

- 

8.7 

35 

1            " 

2 

- 

3 

'      7 

7             10 

0 

18 

61 

6.2 

k  12:00   Noon 

I 

1 

1 

I 
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DAILY  PRECIPITATION 

NEW  JERSEY  1 
JUNE  1961  1 

-J 

Day  of  Month 

Station 

^ 

e- 

1 

2 

3 

4  1  5 

6 

7   8  1  9 

10   11   12 

13   14   IS 

16  1  17   18 

19   20   21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28   29   30 

31 

ATumic  ciT»  we  «p 

1.00 

.03 

.06 

.02 

.06 

.03  1.16 

T     T 

.60   .12 

.48 

.27 

T 

.12 

T 

T 

•  07 

ATLANTIC  CITY           R 

1.29 

.02 

.13 

.03 

.09 

.04   .36 

.19 

.22 

.11 

.05 

•  09 

AUDUBON 

3.39 

.10 

T 

T     .30 

.20 

.84   .12 

.99 

.36 

.19 

•  35 

T 

•  38 

BASS  RIVEB  ST  FOREST 

2.B» 

.04 

.17 

.70 

•    1.24 

.02 

.57 

•  12 

BCLLEPLAIN  STA  FOREST 

».«5 

.07 

.36 

.05 

.17 

1.12 

1.58 

.19 

.71 

.19 

.09 

BCLVIOERE 

2.2« 

.01 

.01 

.36 

.01 

.09 

.65        .11 

.07   .09 

.47 

.21 

.08 

T 

.17 

.12 

BERNAROSVILLE  2  E 

2.01 

.10 

.03 

.10 

.43 

1.00 

.09 

.02 

.03 

.03 

.16 

.02 

BLACItWELLS  MILLS 

2.A5 

T 

.26 

.05   .08 

.09   T 

.03        .26 

.84 

.02 

.06 

.12 

.28 

.32 

.06 

BOOHTON  2  SE 

2.96 

T 

.02 

T 

T 

T 

.77        I 

.36 

1.10 

.04 

T 

.09 

.41 

.18 

.03 

BOUND  BROOK  1  W 

2.27 

•  02 

.54 

.02 

.18 

.17 

.72 

.20 

.02 

.10 

.28 

.02 

BRANCHVILLE 

2.93 

.03 

.61 

.86   T     .04 

■  10 

•  79 

.45 

.09 

T 

BURLINGTON 

2.»9 

T 

T 

.10 

T 

.35 

■  15 

.01   .01   .20 

T 

.36 

.54 

T 

.19 

.23 

.40 

CANISTEAR  RESERVOIR 

2.60 

T 

T 

.08 

.59   T 

.13 

1^07 

.02 

T 

.04 

.55 

.12 

T 

CANOE  BROOH 

2.26 

T 

.11 

T 

.18 

.46 

1.06 

•  02 

•  03 

.09 

.10 

.22 

T 

CANTON 

3.se 

.06 

.20 

.17 

.08 

.48 

.05  1.75 

.05 

.59 

•  19 

.02 

.24 

CAPE  HAY  3  W 

5.06 

1.04 

.16 

.03 

.10 

.10   .52   .01 

1.57 

1.00 

.30 

•  13 

.10 

CEDAR  GROVE 

3.13 

.18 

.07 

.23 

.24        .70 

1.20 

.03 

.25 

.21 

.02 

CHARLOTTEBURG 

2. 69 

T 

.07 

.07 

.32 

.15 

1.15 

•  03 

.02 

.03 

.90 

.14 

.01 

CHATHAM 

2.13 

.05 

T 

.29 

.50 

.86 

T 

T 

.08 

.15 

.20 

CHATSWORTH 

3.86 

.02 

.18 

.16 

.53 

.37  1.35 

.20 

•  64 

•  16 

.28 

.08 

CLAYTON 

2.37 

T 

■  03 

.05 

T     .03 

.45 

.57   .02 

.61 

.04 

T 

•  08 

.09 

.25 

.19 

CLINTON 

l.SO 

T 

.17 

.06 

.03   .02 

.06 

.02   .12 

.6a 

.27 

.01 

.03 

.16 

.20 

ELIZABETH 

2.93 

.01 

.16 

.03 

.16 

.55   .25 

.60 

.90 

.06 

.01 

.19 

.25 

ELI2ABETHP0RT 

2.54 

T 

.14 

.15 

.03   T 

.68   .07 

.43 

.81 

.04 

.02 

.17 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

2.23 

.02 

.06   .03 

.18 

.62 

.83 

•  04 

.11 

.01 

.19 

.16 

FLEMINGTON  1  NE 

2.01 

.06 

T 

.12 

.01 

T 

.08   .03 

.03        .02 

.02   .11   .11 

.47 

.49 

•  02 

.06 

.02 

.14 

.23 

FORTESCUE 

5.33 

.39 

1.50 

.04  2.20 

•  77 

.20 

.10 

.13 

FREEHOLD 

2.98 

T 

.14 

.01 

.35 

.52   .23 

•  16 

.96 

.11 

.28 

.22 

GREENWOOD  LAKE 

2. 66 

.02 

T 

.02 

.10 

.67   .02 

.15 

1.20 

.10 

.03 

.34 

.19 

.04 

HAMMONTON  2  NNE 

3.27 

.03 

.06 

.03        .10 

.43 

.67 

•  90 

.11 

.18 

.77 

.07 

.04 

HIGH  POINT  PARK 

6.16 

.03 

.01 

.05 

.10 

.42   .35 

.76   .40 

.87 

.15 

.94 

.07 

HIGHT5T0WN  1  N 

3.13 

T 

.11 

.03 

.04 

.23 

T     .70   .16 

.26 

1.00 

.08 

.21 

•  31 

INDIAN  MILLS  2  W 

3,76 

T 

.07 

.02 

.04   .03 

.75 

.97   .20 

.25 

.84 

.10 

.39 

.10 

IRVIN6T0H 

1.70 

.10 

.11 

.01        T 

.51 

•  37 

.18 

.07 

.13 

.04 

.18 

JERSEY  CITY 

2.57 

T 

.11 

.12 

.09 

.05   .24 

.80 

.10 

.82 

.14 

.09 

.09 

LAMBERTVILLE 

3.09 

T 

.14 

.03 

T     .03 

.20 

.07   .56   .10 

•  74 

.40 

.06 

.02 

.12 

.62 

LAYTON  3  NW 

. 

.28 

.20 

.75 

.04   .03 

- 

.10 

.84 

.02 

.02 

LITTLE  FALLS 

2.10 

T 

.03 

T     .01 

.22 

.37        .17 

•  82 

T 

.06 

.05 

•  21 

.16 

LONG  BRANCH             R 

2.66 

T 

.04 

.07 

.01 

.01   .38 

.06   .01   .01 

.24   .04 

.37 

•  84 

.10 

.09 

.09 

.10 

LONG  VALLEY 

2.66 

.14 

.02 

.02   .07 

.21 

.03 

1.16 

.22 

.65 

.10 

.12 

MAHWAH 

2.63 

.01 

.05 

.37   .02 

.17        .17 

1.05 

.06 

.01 

.07 

.90 

.14 

.01 

MANVILLE 

1.92 

.05 

.55 

.05   .12 

.03           I                  .11   .06 

•  30 

.21 

.10 

.04 

.07 

.24 

MAYS  LANDING 

3.37 

.18 

.01 

.03 

.01        .05 

1.05           ,       .01   .50 

.88 

.04 

■  11 

T 

•  60 

MIDLAND  PARK 

2.37 

.04   .23 

.29        .11 

.12 

.60 

.40 

.28 

.26 

.04 

MILLVILLE 

3.66 

.04 

.09 

.03 

T 

.19   .93 

.07  1.00 

.74 

.07 

.20 

.03 

.26 

t> 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

5.32 

.04 

.05 

.02 

T 

.02  1.18 

1.85   .I2I               !           1.05 

.37 

.04 

.21 

.03 

.34 

MILTON 

2.82 

.23 

.08 

.18   .06 

.16 

1.27 

.22 

.49 

.16 

.02 

HOORESTOWN 

3.28 

.03 

.03 

T           T 

.76 

.06   .29 

T 

•  82 

T 

.16 

.72 

.21 

•  22 

MORRIS  PLAINS 

2.99 

T 

.02 

.01 

T 

T     T 

.41   .01   T 

.62 

T 

1.31 

.07 

.03 

.03 

.28 

.20 

T 

NEWARK  W8  AIRPORT       R 

2.66 

.01 

T 

.22 

T 

T     .16 

.01   T     T 

.37   .01 

.54 

.71 

.02 

.23 

.03 

.16 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

3*10 

.02 

.11 

T 

.07 

.70 

.10   .26| 

.21 

1.00 

.07 

■  13 

.43 

NEW  MILFORD 

1.62 

.06 

.06 

.04 

•  48 

.60 

.04 

.08 

.08 

.08 

NEW  MONMOUTH 

2.68 

.01 

.17 

.06 

.23        T 

.12   .43 

.10 

.97 

.10 

.09 

.20 

T 

NEWTON 

3.56 

T 

T 

.20 

.18 

2.04   T 

.11 

.66 

T 

T 

.27 

.10 

T 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

2.58 

.12 

.16 

.21  1 

1.19 

.11 

.09 

.48 

.18 

.04 

OLOWICK 

1.67 

.18 

T 

T 

.07 

.15!        ! 

.64 

.11 

I 

.11 

.21 

T 

ORANGE 

2.36 

.85,                           * 

1.20 

.14 

.17 

PATERSON 

1.87 

T 

.02 

T     .03   .04 

.19   I 

.12 

.95 

.16 

.03 

.02 

.19 

.12 

PEMBERTON  3  E 

6.62 

.28 

.03 

1.58 

.44   .31                            .19 

.82 

.09 

.49 

.19 

PMILLIPSBURG 

1.00 

.02 

T 

T 

T 

.08 

.12   T     .03                            .66 

■  05 

.15 

PHILLIPSBURG  BRIDGE 

1.88 

.26 

T 

.38 

.26        .08 

.61 

.02 

.16 

.12 

T 

PLAINFIELD 

2.03 

T 

.33 

T 

.18 

T     .18                            .90 

.01 

T 

.08 

■  ue 

• 

.27 

PRINCETON  WATER  WORKS 

2.90 

.30 

.05 

.14 

.07 

.99   .03                            .50 

.65 

r 

■  12 

■  13 

.02 

RAHWAY 

2.18 

T 

.19 

T     .10 

.08 

.25   .06                            .30 

.80 

■  05 

.16 

.03 

.17 

RINGWOOD 

2.19 

.05 

.66 

.11                            T 

1.07 

T 

T 

.40 

.12 

SHILOH 

3.92 

.09 

.18 

.02 

.36 

.65 

.36  1.00                            .43 

.56 

T 

■  23 

.07 

.17 

.01 

SOMERVILLE 

2.10 

T 

.38 

.26 

T     .18                            .34 

.40 

.11 

T 

• 

.43 

SPLIT  ROCK  POND 

2.18 

.11 

.09 

.33 

1.31 

.04 

■  13 

.17 

SUSSEX 

3.82 

.02 

.05 

.17 

.15 

.90   .17 

1.18  .22 

.62 

.03 

J 

.31 

.10 

TOMS  RIVER 

4.17 

.09 

1.23 

.16       1.66                            .07 

.76 

.17 

.06 

TRENTON  WB  CITY         R 

2.66 

T 

.01 

.07 

.01 

.13   .14 

.06        T     .02   .72   T                              .33 

•  39 

.03 

■  09 

.32 

.11 

.23 

TUCKERTON 

4.27 

T 

.10 

.30'  .98        T         1.40   .75                            .10 

.39 

■  10 

.10 

.05 

WANAOUE  RAYMOND  DAM 

2. 32 

T 

T 

.041  .22                       .18 

1.30 

.04 

■  04 

.38 

.12 

T 

WERTSVILLE 

3.16 

T 

T 

.33 

.04   .061  .28             .53   T     .32 

.88 

.03 

■  05 

.23 

.41 

T 

WEST  WHARTON 

2.78 

.02 

.06   .38                       .42 

.96 

.02 

■  02 

■  02 

.70 

.16 

.03 

WOOOCLIFF  LAKE 

1.80 

.04   .lei  .15                  .05                                 .62 

.43 

■  23 

.10 

WOODSTOWN 

2.98 

T 

.02 

.03 

.07 

.33   .26   .03 

.10   .57 

.36 

.64 

T 

.36 

.01 

.20 

MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 


Season  of   I960   -   1961 


NEW   JERSEY 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

ATLANTIC    CITY    WB    AP 

T 

e.6 

15.9 

7.6 

.2 

32.3 

ATLANTIC    CITY 

- 

- 

- 

- 

_ 

_ 

- 

- 

- 

_ 

- 

AUDUBON 

T 

20. S 

21.1 

11.0 

T 

T 

62.6 

BASS    RIVER    ST    FOREST 

12.5 

- 

- 

BELLEPLAIN    STA    FOREST 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

BELMAR 

- 

. 

- 

- 

. 

- 

_ 

BELVIOERE 

17.1 

22.3 

17.1 

3.2 

2.5 

52.2 

BERNAROSVILLE    2    E 

- 

23.6 

- 

- 

8LACKHELLS    MILLS 

-- 

- 

- 

- 

- 

- 

BOONTON    2    SE 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

BOUND   BROOK    1    N 

17.0 

16.0 

22.5 

- 

- 

- 

BRANCHVILLE 

T 

20.5 

26.5 

26.0 

12.0 

7.0 

92.0 

BURLINGTON 

T 

- 

18.2 

12.0 

T 

- 

CANISTEAR   RESERVOIR 

2<>.0 

33.0 

26.0 

14.6 

7.0 

104.5 

CANOE    BROOK 

23.2 

29.0 

24.0 

4.3 

.6 

81.0 

CANTON 

12.0 

8.3 

- 

T 

- 

CAPE    MAY     3    N 

- 

- 

- 

T 

_ 

CEDAR    GROVE 

21.0 

21.0 

22.5 

_ 

- 

CHARL0TTE8URG 

23.0 

31.0 

22.5 

13.5 

5.0 

96.0 

CHATHAM 

- 

- 

- 

- 

CMATSWORTM 

13.5 

- 

- 

. 

CLAYTON 

14.0 

13.6 

12.5 

T 

40.1 

CLINTON 

17.6 

19.1 

16.0 

3.0 

T 

56.7 

ELIZABETH 

19.9 

18.8 

22.6 

3.1 

T 

64.3 

ELI2ABETHP0RT 

- 

- 

- 

.5 

T 

- 

ESSEX    FELLS    SERV   8L0G 

- 

_ 

- 

- 

T 

_ 

FLEMINGTON    1     NE 

T 

T 

31.0 

22.5 

26.9 

3.1 

4.0 

87.5 

FORTESCUE 

10.0 

- 

FREEHOLD 

15.9 

17.3 

13.9 

T 

47.1 

GREENWOOD    LAKE 

T 

- 

37.6 

27.0 

14.0 

T 

- 

HAMHONTON    2    NNE 

_ 

_ 

- 

_ 

_ 

HIGH    POINT    PARK 

T 

- 

29.5 

29.0 

13.0 

10.0 

_ 

HIGHTSTOWN    1     N 

21.3 

17.8 

11.5 

T 

T 

60.6 

INDIAN    MILLS    2    W 

T 

15.5 

18.4 

10.0 

T 

43.9 

IRVINGTON 

20.5 

23.0 

- 

T 

JERSEY    CITY 

_ 

- 

_ 

_ 

_ 

LAM8ERTVILLE 

T 

21.5 

24.0 

17.0 

1.0 

63.6 

LAURELTON     1     E 

- 

_ 

_ 

- 

- 

_ 

_ 

_ 

LAYTON    3    NW 

T 

21.6 

28.1 

26.4 

10.4 

9.5 

96.0 

LITTLE    FALLS 

20. <. 

22.8 

17.9 

6.7 

.2 

68.0 

LONG    BRANCH 

16.4 

20.7 

8.6 

T 

T 

46.6 

LONG    VALLEY 

21.0 

22.0 

18.0 

2.0 

2.0 

66.0 

MACOPIN    INTAKE 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

MAHWAH 

T 

22.0 

32.0 

- 

12.0 

2.0 

_ 

MANVILLE 

21.0 

16.0 

22.0 

T 

T 

59.0 

MAYS    LANDING 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

MIDLAND    PARK 

T 

. 

31.0 

- 

- 

1.0 

- 

MILLVILLE 

- 

13.5 

10.5 

T 

- 

MILLVILLE    FAA    AIRPORT 

T 

15.0 

22.0 

8.1 

T 

45.1 

MILTON 

- 

- 

MOORESTOWN 

19.0 

21.0 

13.5 

.6 

T 

54.0 

MORRIS    PLAINS 

T 

T 

27.0 

29.6 

19.4 

_ 

4.5 

NEWARK    WB    AIRPORT 

T 

24.0 

22.2 

23.3 

4.0 

T 

73.5 

NEW    BRUNSWICK    EXP    STA 

20.3 

17.1 

21.5 

T 

T 

58.9 

NEW    MILFORO 

- 

I 

NEW    MONMOUTH 

- 

- 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

- 

_ 

_ 

NEWTON 

18.0 

32.0 

19.8 

4.5 

6.0 

80.3 

OAK   RIDGE    RESERVOIR 

23.0 

31.0 

29.0 

10.0 

7.0 

100.0 

OLDWICK 

21.6 

22.0 

- 

- 

- 

ORANGE 

- 

- 

- 

PATERSON 

I 

22.5 

32.5 

23.7 

6.3 

.1 

85.1 

PEMBERTON    3    E 

16.6 

14.8 

5.7 

37.1 

PHILLIPSBURG 

14.0 

18.0 

15.0 

2.0 

T 

49.0 

PHILLIPSBURG    BRIDGE 

T 

15.3 

20.0 

_ 

T 

PLAINFIELO 

T 

25.0        j       20.5 

18.8 

2.0 

.5 

66.8 

PRINCETON    WATER    WORKS 

_ 

- 

- 

- 

PAHWAY 

T 

24.9         i        23.9 

23.4 

.8 

T 

73.0 

R I NGWOOO 

i       27.5 

20.3 

11.8 

.5 

- 

SHILOH 

- 

_ 

SOMERVILLE 

17.3                15.0 

15.0 

.8 

T 

48.1 

SPLIT    ROCK    PONO 

.           i 

- 

_ 

_ 

SUSSEX 

T 

12.0        !       21.0 

32.0 

8.0 

6.0 

79.0 

TOMS   RIVER 

10.5        !       18.7 

- 

TRENTON    WB    CITY 

T 

21.5        1       16.1 

10.6 

^tt 

T 

48.5 

TUCKERTON 

7.5                18.0 

3.4 

28.9 

WANAOUE    RAYMOND    DAM 

22.0                24.0 

23.8 

9.6 

.5 

79.8 

"ERTSVILLE 

_ 

_ 

_ 

_ 

WESTFIELD 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

"EST    WHARTON 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

WOOOCLIFF    LAKE 

- 

- 

- 

T 

- 

WOODSTOWN 

T 

13.0                12.2 

11.1 

- 

- 

See   Refereoce  Notes    Following   Static 

n    Index 

-    65    - 

DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
JUNE  1961 


Day  OI  MoDlh 


Slatlon 


ATLANTIC   CITY    NB   AP 

ATLANTIC    CITY 

AUDUBON 

BELLEPLAIN  STA  FOREST 

BELVIOERE 

BOONTON  2  SE 

BURLINGTON 

CANOE  BROOK 

CAPE  MAY  3  W 

CHARLOTTEBURS 

CHATSWORTH 

CLAYTON 

ELIZABETH 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

FLEMINCTON  1  NE 

FREEHOLD 

HAMMONTON  2  NNE 

HIGH  POINT  PARK 

HIGHTSTOWN  1  N 

INDIAN  MILLS  2  W 

JERSEY  CITY 

LAMBERTVILLE 

LAYTON  3  NW 

LITTLE  FALLS 

LONG  BRANCH 

LONG  VALLEY 

MILLVILLE 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MOORE STOWN 

MORRIS  PLAINS 

NEWARK  MB  AIRPORT 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

NEW  MONMOUTH 

NEWTON 

PATERSON 

PEMBERTON  3  E 

PHILLIPSBURG 

PLAINFIELD 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


81   90 
57   65 


66  as 

58   61 


82   90 
58   70 


80   90 
57   66 


79   85 
56   6'! 


75   78 
58   58 


83   92 

<>4   k* 


76   80 
51   60 


72   78 
54   61 


74   77 
48   56 


81   92 
58   64 


78   83 
55   71 


79   88 
58   68 


78   80 
53   60 


82   88 

55   64 


80   88 
57   68 


81   91 
61   65 


82   91 
57   69 


80   90 
57   68 


75   85 
60   65 


80   87 
57   70 


80   84 
50   67 


78   81 
56   61 


78   86 
46   62 


75   80 
53   60 


81   89 
59   68 


79   87 
58   69 


76   78 
49   56 


82   90 
61   70 


79   87 
57   70 


80   88 
59   63 


78   80 
53   56 


80   81 
57   63 


58   58   63 


79   84 
57   57 


81   89 
56   55 


78   82 
53   61 


69   68   73 
55   58   50 


83   85 
53   62 


79   82   87 

44   50   60 


74   76   79 
45   52   59 


78   78   83 
50   60   57 


49   50   58 


78   83   82 
47   48   58 


72   84   84 
67   57   68 


64   73   78 
57   58   64 


86   85 
57   69 


87   85 
56   67 


78 

81 

53 

51 

85 

87 

55 

50 

78 

84 

53 

60 

63   77   78 


58   52   58 


86   86 

54   54 


87   75   60 
56   51   57 


80   79   80 
59   57   64 


84   75   76 
57   50   53 


80   86   84 
63   53   58 


79   81   80 
56   64   69 


83   78   81 


41   47   56 


83   84 
52   59 


55 

66 

75 

80 

51 

57 

82 

SO 

53 

64 

77   83 
55   52 


79   81 
49   58 


45  52  63 

78  82  82 

43  48  60 

75  61  85 


78   83   86 
45   51   52 


80   84   87 
40   43   58 


79   80   84 
47   56   62 


71   80   86 


56 

62 

56 

81 

86 

82 

47 

62 

54 

79 

80 

81 

53 

62 

53 

79 

82 

83 

50 

63 

58 

78   80   82 
47   53   62 


75   79   80 


85   90 
57   53 


77   82   85 
48   53   60 


78 

85 

85 

48 

55 

51 

72 

79 

84 

40 

45 

52 

79 

82 

86 

51   57   63 


45   46   58 


75   82   87 


45   51   50 


78   83   82 
51   53   67 


83   79   88 
51   56   60 


75   77 
51   59 


74   85   80 
60   53   66 


73   70   77 
57   54   65 


58   57   56 


80   60   76 
55   52   62 


89   78   81 
59   54   61 


69   75   83 


76   83   82 
56   55   68 


74  81  82 

57  57  69 

85  80  80 

52  53  67 

66  75  81 

60  52  68 

88  80  80 

57  52  61 

90  76  81 

52  57  60 

83  85  85 


78   80 
54   60 


81   84 
62   65 


62   60   52 


89   91 
65   64 


86   85 
61   65 


87   87 
62   65 


82   84 
60   64 


86   89   94 
54   53   64 


80   85   85 
58   58   63 


81   81   77 
63   52   59 


74   82   83 
66   60   5  7 


85   85   90 
67   63   62 


64   69   67 


68   54   64 


86   85 
60   63 


89   92 
59   64 


83   88 
63   61 


81   87 
60   55 


52   59   61 


86   90 
63   53 


87   90 
53   62 


86   87 
55   63 


90   90 
63   65 


87   80 
57   61 


87   87 
52   62 


58   59   54 


85   86 
57   64 


59   55   55 


86   90 
52   53 


75   83   85 
61   60   63 


80   89 
65   65 


57   53   62 


85   81 
53   62 


84   85 
58   59 


79   68   85 


87   88 
61   51 


89   91 
52   51 


85   90 
63   63 


92   88 

70   58 


75   84 
67   58 


94   90 
72   61 


93   89 
59   69 


92   85 
64   66 


88   93 
65   57 


94   92 
74   66 


89   95 
54   68 


81   85 
59   54 


88   90 
53   66 


92   87 
70   69 


91   86 
72   54 


95   86 
68   64 


90   97 
60   69 


95   90 
64   65 


92   86 
70   70 


90   95 
55   71 


88   90 
54   64 


95   92 
70   55 


93   88 
70   65 


90   86 
70   63 


94   88 
66   59 


90   84 
52   51 


92   96 
65   70 


94   88 
63   64 


89   92 
56   70 


92   87 
72   59 


92   88 
71   55 


90   95 
64   63 


98   88 
72   55 


93   87 

70   70 


96   87 
71   66 


90   93 
63   67 


94   86 
69   59 


95   93 
61   50 


96   89 
67   71 


71  76 

50  48 

67  68 

56  58 

74  80 

51  49 

74  78 

47  40 

72  79 
41  44 

65  72 

45  44 

74  81 

53  50 

67  73 

43  43 

76  72 

53  55 

55  71   79 


79 

79 

50 

43 

71 

76 

48 

48 

74 

80 

48 

48 

68 

73 

44 

44 

77 

82 

44 

41 

72 

76 

48 

46 

67 

73 

50 

48 

64   70   78 
37   45   52 


73 

79 

49 

45 

73 

80 

47 

42 

70 

74 

60 

54 

74 

79 

44 

45 

70 

77 

35 

37 

7u 

76 

47 

47 

56   5Ci   54 


71   79 
46   39 


67   73 
53   50 


52   49   52 


73   8U 
5u   47 


76   81 
54   64 


71   79 
50   50 


72   76 
48   38 


841  67   73 
49|  38   41 


91   98   89l   7u   76 


73   79   0^ 


81   83   72 
66   58   55 


71   71   69 
61   62   65 


84   87   73 
58   6  7   54 


82   85   80 
56   52   64 


83   83   81 
55   66   63 


79   80   82 
53   65   54 


86   88   85 
59   59   64 


82   86   86 
66   54   62 


74   79   72 
59   59   63 


79   80   82 
54   55   68 


84   86 

53   62   64 


82   87   80 
57   58   67 


85   87   83 
57   57   64 


83   84   85 
55   56   66 


87   88   83 
64   52   60 


83   86   79 
54   54   52 


84   85   83 
58   57   64 


79   79   81 
53   57   59 


88   87   74 
65   55   63 


83   86   73 
55   63   62 


81   84   78 
63   62   62 


84   85   83 
55   56   65 


80   86   82 
45   61   67 


85   86   87 
60   5  8   57 


64   80   70 
59   59   63 


83   84  ao 
46   50   59 


81   81   83 
67   57   66 


61   83   7U 
59   58   66 


62   85   73 
59   57   64 


BU   82   e< 
53   63   54 


87   68   74 
50   51   64 


82   85   84 
56   56   53 


65   83   83 
51   51   64 


62   84   86 
50   54   52 


86   86   87 
62   62   56 


64   66   66 


65   87   73 
56   55   53 


82   75 
62   59 


73   74 
64   62 


86   76 
60   52 


82   76 
55   57 


82   81 
58   60 


76   83 
57   62 


87   82 
61   63 


75   89 
58   62 


77   72 
63   62 


73   81 
55   57 


63   79 
56   58 


84   76 
63   63 


82   79 

60   6U 


75   83 
57   57 


86   77 
64   61 


76   83   78 


64   66   77 


55   62   69 


77   84   76 
65   66   59 


75   72 
63   64 


86   82 
68   52 


82   8tJ 
55   58 


73   72   85 


77   76 
62   59 


80   83 
61   63 


80   82   75 
56   61   69 


78   84   75 
66   69   61 


66 

82 

55 

61 

64 

78 

62 

62 

84 

82 

60 

59 

75   81   76 
63   50   69 


72   84 
65   61 


75   67 
65   61 


78   71 

57   60 


78  75   75 

50  64 

73  78 

50  56   55 


82  78  75 

58  52  60 

75  80  77 

62  63 

74  73 

59  50  61 

73  74  73 

53  47  66 


80   77   73 
58   57   59 


80  79  76 

49  53  58 

78  76  72 

53  59 

87  80 

57  52  50 

74  74  73 

54  48  61 

80  76  71 

54  58  59 

78  76  69 

53  58  69 


80  77  72 

63  55  58 

76  74  78 
44  52  56 

77  80  80 
62  55  58 

74  79  58 

65  61 

78  76  76 
46  46  68 

77  76  76 

57  52  60 

76  75  66 

65  62 

76  76  69 
65  60  59 

74  78  73 

48  52 

77  79 

58  60  61 

79  75  74 

65  57  58 

78  76  75 

66  59  50 

7u  78  74 

52  61  57 


77   82 
53   55 


73   75 
59   62 


84   87 
66   59 


79   82 

47   50 


81   86 
55   55 


7  3   82 
53   56 


85   85 
66   62 


73   82 
65   66 


73   74 
56   59 


72   80 
53   57 


7  9   60 
53   56 


78   86 
69   61 


81   88 
52   58 


74   84 
66   66 


86   88 
53   55 


80   85 
5  5   58 


68   82 
55   66 


62   88 
55   56 


81   86 
61   62 


77   64 
69   62 


8  3   85 
57   67 


8  6   65 
53   54 


76   85 
55   58 


76   84 
55   66 


82   65 
63   54 


65   76 
55   55 


75   73   85'   76   80   8U 
63   62   64|   56   67   60 


76   85   80 


60|   52 
84   76 


62   52   52 


62   65   60 


79   81   69 


62   84 
54   57 


74   83 
63   55 


82   69 
60   52 


61   66 
55   58 


79   85 
54   58 


75   76 
62   54 


74   66 
68   61 


61   06 
52   52 


65   67   63 


See  Reference  Notes  Following  Statlo 
-  66  - 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
JUNE  1961 


Slatton 

DayOi  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

^ 

SHILOH 

MAX 
MIN 

80 
S8 

88 
68 

8* 
6* 

77 
52 

78 
52 

80 
61 

83 
61 

84 
57 

81 
66 

84 
68 

85 
65 

87 
64 

90 
71 

88 
69 

11 

72 

51 

77 

51 

79 
53 

80 
57 

83 

58 

80 
54 

78 
65 

81 
60 

78 

60 

76 

55 

75 
51 

69 

59 

78 
55 

79 

55 

88 
62 

80.6 
59.9 

SOMERVILLE 

MAX 
MIN 

79 
66 

86 
67 

86 
67 

77 
44 

83 
50 

86 
58 

84 
62 

78 
56 

79 
66 

86 
69 

86 
62 

88 
64 

93 
65 

87 
69 

69 
53 

74 
49 

SO 

44 

82 

48 

84 
53 

85 
55 

83 
63 

78 
65 

85 
59 

79 
60 

79 

50 

77 
54 

75 
59 

83 
55 

85 
56 

90 
61 

82.2 
58.3 

SUSSEX 

MAX 
MIN 

75 

OO 

79 
45 

86 
60 

71 
45 

78 
53 

83 
56 

86 
56 

80 
55 

79 
57 

75 
65 

82 
59 

86 
65 

88 
66 

88 
65 

79 
51 

65 
42 

72 
45 

77 
47 

76 
53 

81 
56 

82 
59 

72 
62 

70 
55 

82 
55 

74 
50 

78 
52 

72 
58 

79 
56 

SI 
55 

86 
59 

78.7 
54.7 

TOHS  RIVER 

MAX 
MIN 

85 
60 

92 

70 

90 
66 

76 
45 

89 

53 

86 
55 

73 
58 

83 
53 

90 
65 

88 
66 

84 
64 

89 
63 

94 
71 

86 
68 

80 
54 

69 

45 

82 

45 

80 
63 

86 
56 

92 

59 

64 
63 

76 
67 

82 
65 

78 
50 

77 
58 

78 
68 

72 
68 

78 
50 

80 
60 

62.7 
59.9 

TRENTON  MB    CITY 

MAX 
MIN 

80 
60 

88 
71 

73 
58 

75 
51 

82 
57 

86 

64 

73 
56 

83 
56 

80 
69 

84 
69 

85 

64 

90 
62 

94 
73 

88 
52 

68 
52 

72 
52 

79 
54 

82 
58 

83 
62 

66 

60 

71 
54 

78 
56 

64 
63 

75 
52 

78 
50 

75 
50 

59 
56 

61 
58 

85 
63 

91 
65 

80.6 
60.5 

TUCKERTON 

MAX 
MIN 

77 
57 

90 
62 

90 
65 

73 
47 

80 
51 

81 
61 

80 
61 

80 
56 

80 
66 

86 
64 

87 
63 

86 
62 

90 
69 

88 
68 

75 
53 

68 
47 

74 
44 

80 
52 

80 
57 

80 
56 

76 
64 

79 
63 

60 
50 

75 
58 

75 
52 

75 
58 

70 
61 

74 

50 

80 
54 

90 
53 

60.0 
58.5 

WOODSTOWN 

MAX 
HIN 

81 
58 

90 
70 

84 
65 

79 
51 

82 
52 

83 
62 

81 
61 

86 

57 

83 
68 

85 
68 

89 
63 

91 
64 

93 

70 

89 
71 

79 
53 

82 
52 

63 
56 

85 
56 

60 
64 

60 
65 

84 
59 

78 
55 

80 
59 

74 
62 

81 
55 

84 
56 

91 
52 

83.6 
50.5 

EVAPORATION  AND  WIND 


NEW    JERSEY 
JUNE   1961 


Day  o{  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

23 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Sot 
f-      < 

CANOE  BROOK 

EVAP 

?? 

13 

?7 

no 

?.n 

?.?. 

19 

19 

« 

* 

.27 

.21 

.15 

.21 

.16 

.14 

.18 

.18 

.22 

.22 

.22 

.00 

.07 

.18 

.13 

.15 

.11 

.08 

.17 

.20 

4.67 

WIND 

47 

34 

9 

19 

35 

33 

19 

27 

19 

26 

27 

36 

11 

13 

52 

36 

20 

12 

17 

31 

25 

58 

16 

31 

12 

26 

14 

91  13 

19 

746 

EVAP 

?.n 

37 

n 

13 

.31 

11 

7.7 

.13 

.20 

.39 

_ 

.23 

.19 

.23 

.20 

.17 

.28 

.28 

.22 

.33 

.05 

.05 

.18 

.19 

.12 

.25 

.06 

.12 

.22 

.25 

B6.04 

WIND 

44 

R4 

?6 

?A 

35 

33 

43 

?.7 

48 

71 

27 

3,') 

21 

34 

40 

16 

15 

29 

33 

44 

48 

60 

2b 

43 

33 

27 

15 

12 

16 

38 

1046 

MAX 

RH 

91 

S"! 

RS 

91 

89 

87 

91 

90 

86 

93 

97 

100 

92 

86 

85 

90 

92 

91 

89 

88 

83 

92 

87 

8b 

86 

82 

88 

93 

98 

89.3 

HIN 

60 

68 

71 

57 

60 

63 

72 

60 

70 

70 

69 

72 

85 

85 

59 

56 

55 

61 

61 

60 

66 

66 

68 

72 

b9 

65 

53 

61 

62 

66 

65.1 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


station 

And 
Depth 

Day  of  month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

NEW  BRIWSWICK  EXP  STATION 

pun  #1 

1  INCH 

MAX 
UIN 

72 
58 

78 

63 

70 
62 

78 
58 

74 
60 

80 
62 

80 
62 

79 
62 

73 
68 

78 
68 

90 
65 

87 
68 

90 

70 

86 

66 

75 
64 

83 
59 

81 
59 

86 
61 

86 
62 

89 
62 

71 

66 

76 
66 

84 
70 

71 
65 

81 
64 

78 

64 

75 
65 

78 
63 

82 

65 

83 

66 

79.8 
63.8 

2  INCHES 

UAX 
KIN 

71 
57 

78 
63 

69 
62 

75 
57 

74 
60 

80 
62 

79 
62 

78 
62 

72 

67 

77 

67 

88 
65 

86 
68 

89 
69 

83 

66 

75 
64 

- 

- 

- 

_ 

- 

- 

75 
66 

82 
70 

" 

79 
63 

78 
64 

74 
64 

77 
63 

82 
64 

82 
66 

78.9 
64.2 

4  INCHES 

llAX 
HIN 

71 
57 

78 
63 

69 
61 

73 
57 

74 
60 

80 
62 

78 
62 

78 
62 

72 

67 

76 
67 

85 
65 

84 
68 

88 
69 

84 
66 

85 
65 

- 

- 

_ 

I 

- 

I 

73 
66 

81 
71 

78 
63 

78 
64 

74 
64 

77 
62 

82 

64 

83 
66 

78.3 
63.3 

8  INCHES 

MAX 
HIN 

61 
59 

64 
61 

64 
63 

65 
61 

66 
62 

66 
64 

66 
65 

66 
64 

66 
65 

68 
65 

70 
66 

70 

67 

72 

69 

71 
69 

72 
67 

68 
64 

69 

64 

69 
65 

70 

66 

70 

66 

68 
67 

64 
67 

71 
67 

70 
69 

70 
67 

70 
67 

69 
66 

70 

66 

71 
67 

71 
69 

68.2 

65.5 

16  INCHES 

UAX 
HIN 

58 
57 

58 
58 

60 
60 

60 
60 

61 
60 

61 
61 

63 
62 

62 
62 

63 
62 

63 
63 

64 
63 

65 
64 

66 
65 

67 
66 

67 
66 

65 
67 

65 
64 

65 
64 

65 
64 

66 
65 

65 
65 

66 
65 

67 

66 

67 
66 

67 
65 

67 
66 

67 
66 

67 
65 

67 
65 

67 
66 

64.4 
63.5 

32  INCHES 

UAX 

HIN 

55 
54 

55 
55 

56 
55 

57 
56 

57 
57 

57 
57 

59 
58 

59 
58 

59 
58 

59 
59 

59 
59 

60 
59 

61 
60 

62 
61 

63 
62 

62 
61 

62 
61 

62 

61 

62 
61 

62 
61 

62 
62 

63 
62 

63 
62 

63 
62 

63 
62 

64 
63 

64 
63 

64 
62 

64 
62 

63 
63 

60.7 
59.9 

PLOT  02 

1  INCH 

UAX 

UIN 

77 
57 

87 
64 

73 
63 

81 
54 

86 
58 

88 
63 

82 
63 

83 
61 

77 
68 

81 
68 

89 
65 

93 
68 

97 
70 

91 
63 

93 
60 

82 
55 

90 
56 

92 
60 

91 
63 

92 
63 

77 
67 

77 
67 

85 
64 

77 
64 

83 
60 

78 
63 

75 
64 

81 
61 

85 
63 

88 

65 

83.6 
62.7 

2  INCHES 

UAX 
UIN 

76 
57 

86 
64 

73 
63 

80 
54 

85 
58 

87 
63 

81 
63 

82 
61 

77 
68 

80 
68 

88 

65 

91 
68 

95 
71 

90 
64 

73 
61 

82 
55 

89 
56 

91 
60 

90 
63 

91 
63 

72 

67 

76 
67 

84 
64 

77 
64 

82 
60 

78 
63 

74 
64 

81 
61 

85 
63 

88 
65 

82.8 
62.8 

4  INCHES 

UAX 

UIN 

73 
58 

82 
64 

71 
65 

77 
56 

81 
59 

83 
64 

78 
64 

78 
62 

75 
68 

78 
68 

85 
66 

87 
68 

90 
71 

87 
66 

71 
63 

79 
52 

84 
58 

86 
62 

86 
64 

87 
64 

71 
69 

74 
67 

81 
65 

74 
66 

79 
62 

76 
64 

72 
65 

78 
62 

81 
64 

84 
66 

79.6 
63.7 

8  INCHES 

ilAX 
UIN 

66 
59 

1 

73 
63 

68 
66 

69 
60 

72 
62 

74 
65 

72 
68 

71 
64 

70 
68 

72 
68 

72 
68 

78 
69 

80 
71 

79 
71 

69 
66 

72 
64 

75 
62 

77 
65 

77 
68 

77 
68 

71 
70 

71 
68 

75 
67 

71 
68 

73 
6S 

72 
66 

69 
66 

72 
65 

75 
66 

76 
69 

72.9 
66.1 

Plot  #1  -  Slope  of  Ground:   Flat.   Soil  Type:   Loam.   Ground  Cover:   Kentucky  bluegrass.   Instrumentation:   Copper-constantan  thermocouples 
connected  to  a  Brown  Electronik  Potentiometer. 

Plot  #2  -  Slope  of  Ground:   Flat.   Soil  Type:   Loam,   Ground  Cover:   Barren.   Instrumentation:   Brown  recording  Potentiometer  with  copper- 
constantan  thermocouples. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


Season  of  1960  -  1961 




Long-tenn 

Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

means 
July-June 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

0 

0 

20 

2  67 

505 

1074 

1174 

804 

677 

476 

196 

14 

5211 

4741 

ATLANTIC  CITY 

0 

0 

16 

233 

488 

1007 

1115 

795 

706 

540 

290 

21 

5211 

AUDUBON 

0 

0 

20 

2  84 

512 

1104 

1170 

787 

667 

442 

177 

5 

5168 

BELLEPLAIN  STA  FOREST 

0 

1 

35 

293 

180 

17 

BELVIOERE 

1 

3 

72 

400 

656 

1266 

1356 

946 

784 

561 

224 

21 

6290 

BOONTON  2  SE 

3 

6 

72 

384 

617 

1236 

1360 

950 

836 

567 

254 

30 

6315 

BURLINGTON 

0 

0 

36 

255 

511 

1095 

1167 

809 

650 

457 

150 

3 

5133 

CANOE  BROOK 

1 

7 

63 

376 

630 

1274 

1379 

976 

815 

576 

276 

23 

6400 

CAPE  MAY  3  W 

0 

0 

6 

201 

392 

921 

1020 

784 

623 

446 

185 

6 

4566 

CHARLOTTEBURG 

16 

13 

117 

433 

657 

1307 

1395 

998 

890 

621 

309 

46 

6801 

CHATSWORTh 

0 

6 

29 

317 

537 

1131 

1239 

815 

6  74 

464 

204 

7 

5443 

CLAYTON 

0 

0 

20 

318 

555 

1165 

1233 

805 

664 

497 

204 

12 

5473 

ELIZABETH 

0 

0 

39 

301 

534 

1179 

1278 

890 

500 

191 

12 

ESSEX  FELLS  SERV  BLD6 

0 

0 

74 

285 

519 

1187 

210 

24 

FLEMINGTON  1  NE 

1 

1 

43 

377 

630 

1226 

1332 

917 

742 

541 

224 

17 

6051 

FREEHOLD 

0 

0 

34 

300 

516 

1126 

1215 

839 

733 

528 

214 

14 

5519 

HAMMONTON  2    NNE 

0 

0 

20 

287 

502 

1125 

1193 

851 

676 

180 

17 

HIGH  POINT  PARIC 

25 

29 

153 

455 

657 

1327 

1430 

1060 

1010 

715 

373 

71 

7305 

HIGHTSTOWN  1  N 

0 

1 

42 

322 

540 

1156 

1243 

854 

709 

495 

204 

12 

5578 

INDIAN  MILLS  2  W 

0 

1 

39 

347 

557 

1161 

1243 

837 

709 

498 

237 

16 

5647 

JERSEY  CITY 

0 

0 

49 

305 

542 

1124 

1231 

861 

814 

550 

247 

18 

5741 

LAMBERTVILLE 

0 

0 

26 

330 

572 

1174 

1280 

881 

719 

509 

207 

14 

5712 

LAURELTON  1  E 

0 

3 

469 

LAYTON  3  NW 

13 

6 

77 

442 

687 

1313 

1482 

996 

831 

610 

309 

48 

6814 

LITTLE  FALLS 

0 

0 

48 

308 

528 

1154 

1234 

879 

754 

526 

231 

11 

5673 

LONG  BRANCH 

0 

2 

32 

288 

499 

1095 

1200 

829 

763 

527 

237 

16 

5488 

LONG  VALLEY 

5 

6 

97 

429 

689 

1272 

1396 

928 

810 

599 

241 

32 

6504 

MILLVILLE 

0 

0 

17 

278 

504 

1098 

1166 

826 

663 

446 

175 

13 

5188 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

0 

0 

24 

284 

529 

1125 

1216 

826 

666 

475 

198 

11 

5356 

MOORESTOWN 

0 

0 

36 

341 

568 

1149 

1202 

848 

715 

485 

214 

11 

5569 

MORRIS  PLAINS 

2 

6 

90 

398 

629 

1229 

1338 

931 

835 

579 

267 

35 

6339 

NEWARK  WB  AIRPORT 

0 

0 

14 

247 

485 

1079 

1185 

814 

729 

487 

169 

3 

5212 

5252  . 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

0 

0 

30 

300 

528 

1138 

1228 

837 

717 

526 

216 

6 

5526 

NEW  MONMOUTH 

507 

222 

16 

NEWTON 

9 

7 

114 

467 

680 

1353 

1467 

1040 

881 

619 

297 

40 

6974 

PATERSON 

2 

0 

42 

278 

507 

1130 

1219 

649 

753 

502 

195 

7 

5484 

PEMBERTON  3  E 

0 

2 

32 

318 

533 

1141 

1227 

627 

669 

505 

209 

13 

5476 

PHILLIPSBUR6 

0 

0 

39 

336 

555 

1181 

1259 

909 

721 

504 

164 

PLAINFIELD 

0 

C 

33 

299 

565 

1151 

1245 

855 

737 

514 

209 

6 

5616 

SHILOH 

0 

0 

20 

252 

490 

1076 

1162 

807 

654 

462 

178 

5 

5106 

SOMERVILLE 

0 

0 

37 

355 

606 

1214 

1313 

883 

759 

538 

223 

14 

5942 

SUSSEX 

a 

13 

117 

425 

659 

1337 

1456 

1054 

866 

647 

306 

42 

6953 

TOMS  RIVER 

0 

6 

45 

346 

535 

1065 

1181 

800 

712 

506 

229 

13 

5436 

TRENTON  WB  CITY 

0 

0 

31 

285 

504 

1104 

1188 

815 

719 

492 

201 

11 

5350 

5068 

TUCKERTON 

0 

U 

34 

300 

532 

1102 

1202 

819 

690 

490 

216 

23 

5*12 

WOOOSTOWN 

0 

0 

19 

282 

521 

1119 

1221 

630 

656 

455 

190 

See  Reference  Notes  Followlag  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Temperarufe 


MAY  1961 
ESSEX  FELLS  SERV  BLD6 
HAMMONTON  2  NNE 


69. 6M 
70.7 


'(7.8M 
49.2 


58. 7M 
60.0 


O   Z  t^ 


NEW  JERSEY 
DELAYED  DATA 


210 
180 


Precipitahon 


-1.00 


.85 
1.03 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Day  oi  month 

1 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

e3 

JAmjAKY    1981 

BSSai  FBLLS    SERV   BLOO 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

~ 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

~ 

" 

" 

HAY    1961 

SS3B   FBU.3    son   BLDG 

- 

.03 

.49 

.a: 

.22 

.48 

.01 

.23 

.24 

.15 

.OT 

.02 

.85 

.17 

.07 

- 

HAlOiOirTOH  2  KNE 

■*^ 

.42 

.I't 

.58 

.24 

.01 

.14 

.03 

1.03 

.04 

3.15 

DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  oi  month 

i 

1    1    2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11    ' 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

JANUARY    1961 

ESSEX    FELLS   SERV    BLDG 

MAX 

HIN 

38| 
20 

33 
15 

32 
X7 

34 
18 

33 
19 

36 
20 

40 
25 

40 
29 

39 
17 

34 
16 

MAY    1961 

ESSEX   FELLS    SERV   BLDG 

MAX 
MIN 

1 

62 

66 
35 

64 
46 

71 
50 

71 
50 

78 

55 

67 
53 

64 

50 

60 
52 

72 

57 

84 

59 

78 
62 

74 

44 

72 

44 

65 
45 

58 
48 

68 
40 

72 
49 

63 

40 

76 

50 

83 
59 

76 
42 

57 
39 

75 
51 

70 
38 

64 
37 

69.6 
47.8 

HAMMONTON    2    NNE 

MAX 

MIN 

60 

57 

47 

61 
41 

61 
38 

64 
41 

66 
43 

65 
49 

75 
56 

81 
53 

86 

59 

73 
55 

60 
52 

68 
55 

74 
57 

82 
57 

83      77 
59 1    48 

1 

72 

43 

69 
49 

62 
47 

68 
48 

74 
49 

68 
43 

70 
45 

75 
54 

85 
52 

65 
42 

72      76 
42      55 

66 
43 

76 
52 

70.7 
49.2 

Climatological  Data  Table: 
High  PoiDt  Park 


Daily  Temperature  Table: 
High  Point  Park 


CORRECTIONS 
MONTH:   FEBRUARY  1961 


Correct  as  follows:   Average  minimun,  16.5; 
average  temperature,  27.0;  total  degree 
days,  1060. 


Minimum  temperature  on  28th  should  be, 
average  miDimum,  16.5. 


See   Reference   Notes   Following   Station    Index 
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TOTAL  PRECIPITATION 


NEW  JERSEY 
JUNE  1961 


^  Port  Jvrvla.  H.  T. 


HatanorKB,  Pa 


^  BlBb  Point  PftrL 


Gardoervllle,  K.T. 


NEW  JERSEY 


o 


STATUTE  MILES 


Qreeowood  L&: 

/       ° 


7STH  HBRIDIAII  TIHB  ZOIZ 


Canlstear  Res 


f    Charlott 


O   S«(^n  Water  Worka,  H.  T. 


I   Uahvah 

eburg  Hanaqu'e  RaynoDd 


OBk  Ridge  fi"  O  '  -d-     '      9    i 


UacoplD  iDtake 

O 
Split  Rock  Pond      I 

w«t  wh  =  .f„«     Little  Falls  1  E 
West  Wharton  ^ 

o  or 

BoootOD  2   8E 
Borrls   PUn.   i   w  7        CiSti 


Ls  1  E 


o 

Pleasantvllle,  h 


Valhalla  2  E,  N 


Dobbs  Ferry,  N. 

o- 


>TU        K«se;i   FellB   Service   Bldg.  .— "ni/ 

^      <*    f-  f  h 

CanoB  Brook        Oraoge  /     ■'^'  ,*| 

1  -A-  I       Jersey  City 

V        C.tK..  O   ',  ,r»i.g.o„-^/        on 

Ul.°2   E   «■>■'«»«"'  •-O^.     ^   i\         ,@Ne. 

plalnfleld     Westfleld         nEllzabethporx 

Bo„„..-fC . .      >."..vy  ■"  ••""'"^''  ""■  -. » 

OOA 

Q     \  New   Bruns^Jtfh    Exp   Sta  J 

T-*->  ii'N  if  / 

.ambertvllle^^^    \V»^^^/^  / 

I    'V  ,J       »„.,..„'. ,._  /  «.rlbo 


'  Central  Pk .  N. 


Vorh  WB  City,  N.  Y 

-O 
Hempstead  Malverne,  N.  Y. 


Lang  Branch 


George  School ,  Pa .  V  » 

I     -o 


Conshofcocken ,    Pa. 

o 


Falls,    Pa 
O 


1        rl 


STATION    LEGEND 
O     ••      3     Prtcipltotlofi    only 
®  Prtelpllation,  slorogt 

-O-    ♦    -<l-    Pf§cipitation   eta    Ttmp0rofur» 
■6-    -4"    -<►■    PrgcipitoHoft,   T§mp»raturt  ona  EiapofQtion 

Typa  of  gog9:       O    Nan -f •cording, 

•  Pacordl/tg;        O    50/A  typts 

DouOI»  clrel»  co/nb/nofiotis  inaieatt   tht   awQiloDilit/   of 

mor9   dttoiltd  mttaorologlcol   OofO 


lie,    N.    C. 12    <jO 


Isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".   Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  particularly 
in  mountainous  areas. 


AVERAGE  TEMPERATURE 


NEW  JERSEY 
JUNE  1961 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will 
be  available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".   Caution  advised  in  using  these  naps  for  interpolation  par- 
ticularly in  mountainous  areas. 


STATION  INDEX 


OBSERVATION 

g 

0 

§ 

1 

< 

TIME  AND 
TABLES 

STATION 

M      COUNTY 

lg 

i 

i 

OBSERVER 

:aNi 

a 

a 

1 

1 

!l 

i 

ALLENDALE 

0100    BERGEN 

41    02 

74    08 

270 

c 

BERGEN   COUNTY    ENGINEERS 

ATLANTIC    CITY    WB    AP 

0311 lATLANTIC 

39    27 

74   35 

»B 

MID 

HID 

C    MJ 

U.S.    WEATHER   BUREAU 

ATLANTIC   CITY 

032»'aTlANT|C 

39    23 

74    26 

10 

MID 

MIO 

J 

STATE   MARINA 

AUDUBON 

03*6   CAMDEN 

39   it 

79   0* 

SO 

IIP 

UP 

IRVIN   J,    NY6REN 

BASS   RIVER   ST   fOREST 

052B    BURLINGTON 

39    37 

74    26 

20 

6P 

" 

N.J.    FORESTRY    SERVICE 

BELLEPLAIN    STA    FOREST 

0690    CAPE    MAY 

39    19 

74    52 

30 

9P 

9P 

BELLEPLAIN   STATE   FOREST 

BELMAR 

0721    MONMOUTH 

*0    10 

74    02 

19 

8A 

, BELMAR    WATER    WORKS 

BELVIDEBE 

072«    WARREN 

,     2 

*Q    60 

75    05 

275 

5P 

9P 

H    1  CLEMENT    MAUPT 

BERNAROSVILLE    Z    E 

0797    SOMERSET 

*D   *3 

7*    32 

240 

7A 

BERNARDS   WATER   COMPANY 

BLACKMELLS    MILLS 

08*7   SOMERSET 

10 

*0   29 

74    35 

27 

7A 

MENRY    M.    MILLER 

BOON TON    2    SE 

0907    MORRIS 

1     ' 

*0   9* 

7*    24 

280 

BA 

BA 

JERSEY   CITY   WATER   WORKS 

BOUND   BROOK    1    H 

0927    SOMERSET 

10 

^0    33 

74    33 

20 

6A 

1  AMERICAN    CYANAMIO   CO.       ' 

9PANCHVILLE 

09T8    SUSSEX 

41    09 

7*   45 

580 

7A 

'ALBERT    M.    DAVENPORT             j 

BURLINGTON 

UU    BURLINGTON 

*d   04 

74   53 

12 

bP 

6P 

PUBLIC    SVC.    E.    •    G.    CO.! 

CANISTEAR    RESERVOIR 

1327    SUSSEX 

41    07 

74    30 

1040 

BA 

NEWARK    WATER    DEPARTMENT] 

CANOE    BROOK 

1335    ESSFK 

40    45 

74    21 

ISO 

9A 

9A 

9A 

COMMONWEALTH    WATER    CO. 

CANTON 

39    26 

75    25 

ao 

GERTRUDE    S.    WILLIS               ' 

CAPE    MAY     3    M 

13il     CAPE    MAY 

38    57 

74    5S 

10 

5P 

9P 

C 

N.WEST    MAGNESITE    CO. 

CEDAR    GROVE 

1*72    ESSEX 

40    52 

74    13 

SA 

J.    A.    PLUNKETI                          1 

CENTERTOM 

1512    SALEM 

39    31 

75    10 

80 

c 

JOHN    HOPKINS    UNI. 

charlotteburg 

15S2    PASSAIC 

41    03 

74    26 

7*0 

7A 

7A 

H 

NEWARK    WATER    OEPT. 

CHATHAM 

1^90    MORR IS 

a 

40    4* 

74   23 

185 

8A 

EDWARD   P.   HOLITOR                1 

CHAT SWOB TM 

1S9S    BURLINGTON 

39   49 

74    32 

100 

9P 

5P 

EARL    M.    KERCMNER                     | 

Clayton 

170B   GLOUCESTER 

39    39 

7S    06 

120 

6P 

6P 

HARRY    P.    CAMPBELL 

CLINTON 

17<.9    HUNTERDON 

!io 

40    3S 

It   S5 

300 

6P 

L.    W.    KLOCKNER 

ELIIABETH 

26<.<.    UNION 

40   *0 

74    1* 

3' 

5P 

5P 

UNION    CO.    PARK    COMM. 

ELIIABEIHPORT 

Zbii    UNION 

*0    36 

7*    12 

10 

HID 

C            SEWAGE    TREATMENT    PLANT 

ESSE*    FELLS    SEBw    SuDG 

40   50 

7*    18 

250 

8A 

BA 

C         1  BOROUGH   ESSEX   FELLS 

FLEHINGTON    1    NE 

3029    HUNTERDON 

10 

40    31 

74    51 

134 

5P 

5P 

H     ' DONALD    YOUNG 

FORIESCUE 

3102    CUMBERLAND 

39    14 

75    10 

5 

7A 

JOHN    LOPER 

FREEHOLD 

3181    MONMOUTH 

10 

40    15 

74   n 

194 

6P 

6P 

C    H 

FRANK    J.    MOREAU 

GLASSeORO 

3291    GLOUCESTER 

39    42 

75    07 

150 

C 

GLASSBORO    STATE    COLLEGE 

GRCAT    MEADOWS    «    N 

3*16    WARREN 

74    55 

540 

C 

GAMMA   CHEMICAL    CORP, 

GREENWOOD    LAKE 

3S16    PASSAIC 

a 

41    09 

74   20 

660 

7A 

GEORGE    T.    WIGGINS 

HACKENSACE 

3572    BERGEN 

• 

40    53 

74   03 

10 

c 

BERGEN   COUNTY    ENGINEERS 

HAMMONTON    2    NNE 

3662    ATLANTIC 

i     7 

39    39 

74    48 

84 

BA 

8A 

W.    HUBBARD    PARKHURST 

HIGH    POINT    PARK 

3935    SUSSEX 

1    2 

41    10 

74    40 

1570 

BA 

SA 

N.    J.    DEPT.OF    CONS. 

HIGHTSTOWN    1    N 

3951    MERCER 

10 

40    17 

74    31 

100 

6P 

6P 

C    H 

JAMES    R.    PICKERING 

INDIAN    MILLS    2    W 

<.229    BURLINGTON 

39   48 

74    47 

100 

7P 

7P 

EDWARD    ENTWISTlE                     I 

IRVINGION 

'•260   ESSEX 

40    43 

74    IS 

120 

MID 

c 

JOINT   MEETING   GARAGE 

JERSEY    CITY 

1.339    HUDSON 

40    44 

74    0* 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  New  Jersey  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologlst  at  Weather  Bureau  Office,  c/o 
General  Delivery,  Trenton,  New  Jersey  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  Indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  Issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  Included 
in  this  issue. 

Divisions,  as  used  In  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:   Temperature  in  *F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°  F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.   Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours 
ending  at  time  of  observation. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U,  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present  location.   Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based 
on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  Ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  Inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  In  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  Include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Extremes  Table";  "Dally  Precipitation"  Table;  "Dally  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  In  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground";  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.   The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the 
following : 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G   "Soil  Temperature"  Table. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month, 

J   "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Dally  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Dally  Soil  Temperature"  Table, 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index „ 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates . 

++   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments, 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  Is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observat ion  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset . 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  E.S.T.  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation "Substation  History"  for  this  state.   That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C.  for  15  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local 
Climatological  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary).   Checks,  and 
noney  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents,   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C, 
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NEW  JERSEY  -  JULY  1961 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   98°  on  the  23rd  at  Flemington  1  NE 
Lowest  Temperature:   46°  on  the  11+  at  3  stations 

Greatest  Total  Precipitation:   10.72  inches  at  Princeton  Water  Works 
Least  Total  Precipitation:   2.07  inches  at  Bass  River  St  Forest 
Greatest  One-Day  Precipitation:   5.50  inches  on  the  29th  at  Long  Branch 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


On  July  7,  in  Gloucester  County, 
West  Deptford  Township,  on  a  county 
road,  a  driver  was  killed  in  a  head- 
on  accident  during  a  period  of  heavy 
fog. 

Heavy  rains  occurred  in  scattered 
areas  over  the  State  on  the  15th, 
20th,  29th  and  31st.   At  Long  Branch, 
on  the  29th,  a  total  of  5.50  inches 
of  rain  fell  in  9  1/2  hours,  with 
3.30  inches  of  that  amount  falling  in 


a  1-hour  period,  a  new  record  for  the 
Long  Branch  station.   Considerable 
property  damage  was  done  in  the  vicin- 
ity of  Long  Branch,  Spring  Lake,  and 
Fort  Monmouth. 

Donald  V.  Dunlap 

Weather  Bureau  State  Climatologisi 

Weather  Bureau  Office, 

%  General  Delivery 

Trenton,  New  Jersey 
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4 

1 

DIVISION 

73.5 

-       .5 

5.44 

1.82 

•  0 

SOUTHERN 

ATLANTIC    CITY    WB    AP 

AUDUBON 

BELLEPLAIN    STA    FOREST 

BURLINGTON 

CHATSWORTH 

85.6 
86.9 
87.4 
88. 2M 
86.2 

67,5 
55.2 
53.0 
65.2 
63.5 

76.6 
76.5 
75.2 
77, 2M 
74,9 

2.3 

-       .1 

94 
95 

95 
95 
94 

22  + 
23 
22 
23+ 
2 

56 

55 
51 
55 
50 

7 
10 
11 
11 
11 

0 
0 
0 
0 
0 

9 

11 
12 
12 

7 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.40 
6.50 
5.06 
10.23 
3.35 

-       .30 

.88 
5.99 

1.24 
2.35 
1.53 
3.25 

l.U 

29 
29 
9 
31 
29 

,0 
•  0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
8 
7 
9 
6 

3 
6 

4 

5 
3 

1 
2 
4 

1 

CLAYTON 
FREEHOLD 
HAMMONTON    2    NNE 
HIGHTSTOWN    1    N 
INDIAN    MILLS    2    W 

84,9 
85.4 
87.4 
86.4 
86.0 

55.5 
54,1 
55.2 

63.5 
52.5 

75.3 
74.8 
76.8 
75.0 
74.3 

-  .3 
,6 
.0 

-  .6 

92 
93 
96 
96 
95 

23+ 

11 

23 

23 

53 
50 
56 
53 
48 

10+ 
10 
7 
11  + 
10 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

8 

13 

12 

8 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5.27 
9.54 
6.52 
8.82 
2.37 

5.52 

1,43 

4.57 

-    1.47 

1.35 
6.15 
1.72 

3.14 
.84 

29 
29 
30 
29 
29 

.0 
.0 
.0 
.0 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 

10 

7 
7 
5 

6 

5 
6 
6 

2 

3 
2 
1 
3 
0 

MILLVILLE 

MILLVILLE    FAA    AIRPORT 

MOORESTOWN 

NEW    BRUNSWICK    EXP    STA 

NEW    MONMOUTH 

85.9 
84.8 
84.6 
86.4 
85.6 

57.3 
57.1 
65.2 
64.2 
54.7 

76.6 
75.0 
74.9 
74.8 
75.2 

-  .3 

-  .3 

96 

95 
93 
92 
93 

24+ 
23 
23  + 
22  + 

3 

58 
57 
54 
53 
65 

9 
10+ 
10 
11 
10+ 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
6 
6 

7 
7 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6.97 
7.45 
5.46 
5,58 
8.15 

2.48 
1.33 

2.86 
3.10 
1.50 
2.10 
4.50 

29 
29 
30 
29 
29 

,0 
.0 
,0 
,0 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 

8 
9 
8 

7 

4 
5 
4 
3 
3 

2 

2 

3 
3 
1 

PEMBERTON    3    E 

SHILOH 

TOMS    RIVER 

TRENTON    WB    CITY                            R 

TUCKERTON 

87.2 
85.4 
88.0 
34.6 
85.0 

61.8 
66.4 

M 
66.9 
64.5 

74.5 
75.9 

M 
75.8 
74.3 

-  1.2 

-  .7 

.5 

95 
94 
95 
95 
93 

23+ 
23 
22  + 
23 
2 

49 
57 

68 
50 

11  + 
9+ 

7 
9 

0 
0 

0 
4 

10 
4 

15 
5 

7 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.46 
4.73 
5.24 
9.97 
2.97 

-    1.89 
.87 

6.91 

1.32 
2.12 
1.93 

3.07 
.74 

29 
29 
29 
15 
9 

,0 
,0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

7 
6 
8 

7 

2 
2 

3 

4 
1 

1 
2 
2 
4 
0 

WOODSTOWN 

87. 4M 

6  5.4M 

75.  4M 

96 

23  + 

54 

10 

0 

10 

0 

0 

0 

5.15 

2.10 

29 

.0 

0 

5 

3 

3 

DIVISION 

75.6 

.1 

5.02 

1.97 

.0 

COASTAL 

ATLANTIC    CITY                                 R 

CAPE    MAY    3    W 

LONG    BRANCH                                      R 

80.1 
83.9 

83.1 

69.3 
57.8 
66.6 

74.7 
75.9 
74.9 

1.1 
.3 

88 
93 
95 

25 

23 
2 

62 

10+ 

7 
11 

0 
0 
0 

0 
4 
6 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

3.35 
3.38 
9.09 

-       .42 
6.00 

1.21 
1.48 
5.50 

13 
29 
29 

.0 
.0 

0 
0 

5 
8 
6 

3 

1 
4 

2 
1 
2 

DIVISION 

75.2 

.5 

5.28 

1.87 

.0 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  directiou 

Wind         speed 
m.  p.  fa. 

Relative    humidity  averages  - 
percent 

Numbex  oi  days  with  pxecipitabou 

III 

1 

Station 

1 

■0  0? 

ill 

1 

• 
> 

1. 

£  e 

« 
1        - 

n     J 

JD 

ll 

O  0] 

a 
eg 

a 

O  CO 

s 

3 

0> 

8! 

1.00-1.99 

200 
and  over 

(2 

III 

l-ss 

ATLANTIC   CITY    WB   AIRPORT 
LONG    BRANCH 
NEWARK    WB   AIRPORT 
TRENTON   WB    CITY 
t(    12:00   NOOD 

wsw 
w 
sw 
w 

17 
12 
16 

8.1 
10.3 
7.8 
6.8 

25 
35 
20++ 
30 

SE 

WSW 

SW 

S 

15 
3 
2 

31 

87 
74 

87 
80 
78 

58 

63t 

55 

70 
62 
62 

5 
2 

4 
3 

1 

4 
3 
2 

4 
2 

1 
4 

2 

2 
0 

1 
1 
2 
2 

0 

1 
1 
2 

13 
11 
13 
13 

58 
58 

62 

6.3 
5.4 
6.1 
6.6 

Set-    Reference*   Notes   Foliowmg   Slat-on    ^•yf^c 
-   77   - 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


3        4        S        6 


13      14      IS       IE      17       18      19      20 


222324,2526       27      282930 


ATLANTIC  CITY  WB  AP 

3,40   T 

ATLANTIC  CITY           R 

3.36 

AUDUBON 

6.501   T 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

2.07 

BELLEPLAIN  STA  FOREST 

».06| 

.20 

BELVIOERE 

7.1oi 

BERNAROSVILLE  2  £ 

i.8I 

BLACKWELLS  MILLS 

5.601 

BOONTON  2  SE 

5,27 

BOUND  BROOK  1  w 

5.0<» 

BRANCMVlLLE 

5.02,   .37 

BURLINGTON 

10.23 

CANISTEAR  RESERVOIR 

fc.O*. 

.07 

CANOE  BROOK 

5.29 

CANTON 

4.1'., 

.35 

CAPE  MAY  3  W 

3.38' 

CMARL0TTE6URG 

6.65 

.06 

CHATHAM 

5.42 

CHATSMORTH 

3.36 

CLArTON 

6.27i 

.15 

CLINTON 

7,16^ 

ELIZABETH 

10.41 

T 

EL1ZA6ETHP0RT 

10.12 

.04 

ESSEX  FELLS  SEftV  BLOG 

5.82 

.01 

FLEMINGTON  1  NE 

6.77 

.05 

FORTESCUE 

3.60^ 

FREEHOLD 

9.64: 

GREENWOOD  LAKE 

4.251 

MAMMONTON  2  NNE 

5.621 

HIGH  POINT  PARK 

3.71; 

HIGHTSTOWN  1  N 

8.82' 

INDIAN  MILLS  2    W 

2.37i 

.01 

IRVINGTON 

5.34 

.18 

JERSEY  CITY 

*.70 

LAMBERTVILLE 

7.50; 

LAYTON  3  NW 

3.75 

.14 

LITTLE  FALLS 

6.92 

LONG  BRANCH             R 

9.09. 

LONG  VALLEY 
MAMWAH 

7,2*. 
4.93 

MANVILLE 

7,23 

.02 

MAYS  LANDING 

4.96 

MIDLAND  PARK 

8.20 

.02 

MILLVILLE 

6.97   .35 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

7.45   .08 

HILTON 

5,43, 

I400REST0WN 

6.46' 

MORRIS  PLAINS 

4.65 

NEWARK  WB  AIRPORT       R 

7.95 

.01 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

5.58] 

.04 

NEW  MILFORO 

6.68, 

,04 

NEW  MONMOUTH 

8.I5I 

NEWTON 

6.461 

.06 

OAK  RIOGE  RESERVOIR 

7.29' 

,12 

OLDWICK 

6.46i 

ORANGE 

4.97. 

PATERSON 

e.07i 

PEMBERTON  3  E 

2,4fr 

PHILLIPSBURG 

6,67' 

PHlLLIPSeURG  BRIDGE 

8,62. 

PLAINFIELO 

7,4?: 

•  22 

PRINCETON  WATER  WORKS 

10.72 

,15 

RAHWAY 

10.11 

.12 

RINGWOOD 

4.09 

SHILOM 

4.73' 

,20 

SOMERVILLE 

6.62; 

SPLIT  ROCK  POND 

5.48 

SUSSEX 

5.93 

.07 

TOMS  RIVER 

5.24 

TRENTON  we  CITY         R 

9.97 

TUCKERTON 

2,97i 

WANAOUE  RAYMOND  DAM 

5.20,   T 

WERTSVILLE 

5.8  3 

WEST  WHARTON 

6.29 

WOODCLIFF  LAKE 

7,10 

.10 

WOODSTOWN 

5,15 

T 

.07       ,04 
.23 


.06       .02       .18 


.09 

.19  .03 

.16  .26 

.07  T 


.19       T  .20 


.05       .02 
T  T 


.08       .021  2.32       .02       ,01 


.10       .02'   1.16 


.19    1.60       .90 


04 

.50 

05 

.«0 

07 

.12 

.014 

75 

.66 

.»5 

12 

.<«e 

.16 

06 

.77 

.70 

02 

.50 

.01 

03 

.09 

.5* 

17 

.BB 

.39 

20 

.22 
.12 

.27 

07 

.02 

.45 

1.74        .05 


.12    1.82        .48 


.12  1.51 
.05  3.86 
.06    1.90 


1.3» 

•03     1,31 

1.40 

2.05        ,10 


2.68 

1.90 

1.07 

14   .10 

.33 

.IE 

1.27 

05  1.30 

.21 

.00 

06  1.58 

2.00 

1.45    1.17 
.53    2.22 

.45     1.89 


1.24 
1.00 
2.35 


,06  2,13 
.03  .73 
,10    1.16 


1.00    1.00 


,02    2.00       T 


2,15 

1.47 

1.42 

.94 

1.60 

2.69 

T 

.24 

T 

06   .56 

.65 

1.64 

T 

,60 

.75 

.10 

.06 

.65 

.03 

1,35 

.60 

.05 

.60 
1.60 

,59 

.27 

2.08 

01 

.21 

.02 

.07 

08   ,30 

T 

.28 

T 

.30 

.33 

.42 

.98 

1.95 

.21 

07   .50 

.72 

1,67 

2.13 

.85 

.20 

.15 

2 

.15 

.46 

T 

.66 

.05 

.65 

.11 

.35 

1,47 
5,15 


.96 

2 

.86 

3 

.10 

,45 

.70 

1 

.35 

.60 

.30i 

.44| 
.60 


1.00 

1,13 

3.10 

.91 

.99 

2.»9 

,04 

.46 

2,12 

,01 

1,23 

T 

,50 

,42 

1.00 

1,93 

2,84 

i.Sl 

■s  following  Suiion   Indov 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  jeRSEY 
JULY  ls61 


Day  Oi  Month 


Station 
ATLANTIC  CITY  W8  AP 
ATLANTIC  CITY 
AUDUBON 

BELLEPLAIN  STA  FOREST 
BELVIDERE 
BOONTON  I    SE 
BURLINGTON 
CANOE  BROOK 
CAPE  MAY  3  W 
CHARLOTTEBURG 
CHATSWORTM 
CLAYTON 
ELIZABETH 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 
FLEMINGTON  1  NE 
FREEHOLD 
HAMMONTON  2  NNE 
HIGH  POINT  PARK 
HIGHTSTOWN  1  N 
INDIAN  HILLS  2  M 
JERSEY  CITY 
LAMBERTVILLE 
LAYTON  3  NW 
LITTLE  FALLS 
LONG  BRANCH 
LONG  VALLEY 
MILLVILLE 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 
HOORESTOWN 
WORRIS  PLAINS 
NEWARK  WB  AIRPORT 
NEW  BRUNSWICK  EKP  STA 
NEW  MONMOUTH 
NEWTON 
PATERSON 
PEMBERTON  3  E 
PHILLIPSBURG 
PLAINFIELO 


'  MAX   65 
I  MIN   69 

MAX  '  79 
MIN   69 


MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


MAX 
MIN  ]  67 


69   68   69  I  58 


88  92  90 

63  66  67  I 

93  92  89 

58  62  67 

88  86  90 
58  65  71 

89  95  91 
68  69  60 

89  97  93 

62  68  68 

85  90  86 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


85   84   89 
56   62   67 


89   94   89 
59   63   69 


90 

85 

68 

61 

93 

91 

66 

69 

57   62   58 


90   95   80 
57   63   69 


63   67   69 


91   86   95 
66   68   69 


53  58  62 

90  95  85 

60  66  66 

66  93  84 

60  63  66 

87  95  82 

64  71  70 

88  92  90 

59  66  70 

87  90  84 

53  63  64 

93  90  96 

60  64  60 

86  95  85 

65  70  71 


MAX   67 

MIN  I  57 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
HIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 


91  86  91 

67  70  70 

84  92  62 

67  71  66 

87  92  83 

65  66  69 

91  90  94 

56  62  68 


67   71   71 


89   92   93 
61   66   69 


58   60   61 


89   97 

66   72 


59   63   67 


90   93   92 
59   64   69 


89   94   85 
62   66   68 


62 

60  1 

76 

72 

66 

64 

61 

81 

62 

58 

78 

79 

60 

54 

60 

79 

52 

50 

76 

78 

54 

55 

80 

63 

62 

77 

76 

53 

56 

78 

75 

64 

54 

73 

73 

51 

50 

80 

80 

62 

55 

79 

80 

59 

57 

80 

79 

59 

59 

78 

78 

54 

53 

83 

84 

52 

52 

78 

78 

59 

56 

83 

80 

53 

57 

72 

75 

52 

56 

81 

80 

58 

56 

80 

81 

60 

52 

74 

71 

64 

66 

81 

81 

54 

53 

77 

80 

49 

47 

79 

80 

56 

58 

75 

75 

62 

62 

77 

79 

52 

52 

79 

79 

65 

61 

77 

75 

61 

61 

80 

80 

60 

55 

72 

76 

51 

52 

77 

80 

62 

63 

77 

78 

59 

58 

75 

77 

56 

57 

75 

60 

49 

47 

81 

80 

59 

59 

60 

80 

58 

54 

60 

82 

54 

52 

80 

60 

56 

58 

79   80 
55   55 


59   63 
80   60 


52   51   50 
76   78   80 


53   59   54 


78   80   82 


78   79 
55   60 


60   52   63 


77   75   78 
50   55   55 


78   81   79 


77   80   79 


77   79   80 
58   53   55 


80   79   81 
53   51   52 


52   50   52 


78   79   80 
5  5   60   54 


80   63   84 
55   60   57 


56  60  55 

80  84  80 

52  61  52 

74  79  80 
62  58  51 

81  83  80 

57  63  51 

80  77  80 

46  58  57 

82  80  32 
55  61  54 

75  74  77 

58  63  51 

79  81  79 

50  60  63 

75  80  82 

53  62  56 

80  ai  79 
58  63  57 

78  81  60 

57  52  56 

82  75  76 

51  60  55 

78  79  82 

53  65  61 


56   61   55 


55   60   56 
80   60   79 


81   78   76 
59   60   56 


54   60   53 


82   82 
54   63 


76   60 
55   52 


14   IS  16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 


56   61   63   58 


66   78  87   88 
69   70  59   70 


78   62   77  :  76   83 


74.  81   81 
701  70   72 


81  I  65   89 
70  69   59 


50   50   58   52 
79   79   32   35 


79   81   36 


56   65   62 


78   73   32 


55   50   62 


53   56   64 


83   88   89 


51   53   61 


87   37{  86   86 
66   65   55   65 


85   35|  78   87 
53   64   54   69 


72   84|  56   61 
62   62  I  54   57 


89   661  88   89 
64   651  64   70 


68   88 
59   70 


85   78 
72   72 


90   91 
58   59 


89   90 
55  '  55 


64  I    85 
64  I  62 


89   87 
64  I  53 


65   94   94   90   87   93   9C   90 
75   75   74   74   73   57 


87   85   77   84   68   79 
75   75   73   74   72   70 


48   45   53 


80   81   85 
50   50   65 


81   86   33 


74   30 
50   50 


83   89   90 
54   62   67 


80   85   86 


55  60  65 

78  80  36 

46  48  57 

84  84  90 

58  61  68 


83   87 
53   51 


52   53   62 


89  71  35 

51  62  64 

84  83  36 
68  63  59 

85  70  84 
62  61  52 

79  85  86 

60  57  70 

79  65  33 

67  74  59 

32  83  78 

62  56  55 

89  73  87 

61  52  64 


84 

90 

90 

30 

90 

69 

55 

47 

58 

63 

65 

65 

60 

86 

37 

78 

85 

80 

50 

54 

60 

52 

55 

65 

80 

82 

87 

35 

33 

88 

57 

57 

64 

55 

65 

59 

75 

77 

84 

85 

68 

84 

49 

54 

63 

58 

59 

59 

80 

86 

39 

73 

89 

77 

53 

53 

62 

52 

65 

66 

81 

85 

83 

79 

87 

79 

43 

51 

59 

63 

67 

69 

75 

84 

35 

72 

80 

57 

61 

63 

63 

62 

64 

64 

81 

85 

36 

79 

68 

87 

51 

50 

60 

53 

66 

67 

36   33 
65   55 


77   88 
64   64 


80   70 
66   55 


65   31 
65   64 


85   88 
68   71 


86   79 
56   71 


86   76 
67   70 


70   85 
61   63 


85   70 
56   66 


62   88   85 


85  82  82 

52  55  55 

39  71  85 

63  63  54 

91  78  86 


87  35 

55  58 

88  67 

56  67 

36  70 

65  66 


68   63   39 


82   85 
53   69 


70   80 
52   65 


86   68 
70   57 


82   86 
70   71 


80   66 
55   70 


68   83 
54   57 


81   91 
65   70 


53   76 
59   60 


79   90 
55   70 


35   88 
59   58 


79   64 
55   70 


60   66 
66   70 


76 

83 

90 

90 

54 

70 

66 

65 

32 

89 

9U 

90 

67 

69 

70 

66 

80 

86 

85 

61 

65 

70 

67 

60 

82 

86 

86 

87 

72 

71 

58 

57 

85 

85 

85 

87 

71 

71 

58 

59 

79 

87 

87 

89 

68 

70 

67 

70 

66 

81 

87 

88 

63 

66 

64 

64 

82 

90 

91 

91 

66 

73 

72 

72 

80   87 
54   70 


60   88 
67   59 


66   81 
62   64 


70   82 
64   70 


85   67 
68   57 


61   70   66 


82   66 
66   69 


72 

72 

85 

82 

73 

72 

36 

94 

70 

70 

90 

94 

55 

64 

79 

87 

65 

55 

87 

79 

57 

63 

87 

95 

59 

71 

89 

30 

66 

65 

85 

87 

70 

71 

35 

77 

55 

51 

81 

93 

57 

57 

86 

91 

69 

73 

82 

89 

67 

65 

68 

87 

66 

64 

82 

92 

66 

63 

86 

91 

57 

57 

92 

85 

71 

59 

80 

75 

51 

62 

92 

94 

56 

57 

85 

93 

70 

65 

77 

88 

58 

71 

83 

91 

67 

65 

60 

90 

65 

65 

90 

82 

55 

55 

84 

92 

68 

70 

78 

90 

65 

61 

88 

86 

73 

69 

86 

92 

72 

70 

83 

91 

68 

70 

87 

82 

65 

63 

81 

93 

69 

71 

85 

90 

55 

57 

39 

91 

58 

57 

86 

80 

62 

63 

91 

78 

68 

67 

89 

93 

68 

54 

86 

90 

57 

66 

79 

91 

67 

67 

94   95   87   92   90   81 
72   75   72   69   71   70 


95   94   91   93 


90   39   37 


70   70  i  59 


95   95   33 
72   75   73 


95   92   93 


72   73   71   76 


93   90   89 


55  70 

95  93  94 

54  71  53 

93  92  89 

70  74  71 

94  96  96 
73  74  72 

87  88  65 

52  66  69 

95  95  89 

67  71  69 

96  96  90 
57  70  59 

92  66  64 

72  74  74 

94  94  91 

55  71  70 


92   69 
67   62 


85   86 
56   64 


38   86 
68   57 


90   37 
75   72 


90   87 
67   54 


35   36 
71   71 


85   84 
55   65 


90   89 
68   67 


85   36 
70   58 


87   63 
56   71 


90   88 
54   58 


33   86 
62   65 


35   35 
66   67 


35   88 
62   54 


83   35 
61   64 


36   31 
60   65 


90   90   85.6 
57   69   67.5 


84   82   60.1 
66   73   69.3 


90   90   87.4 
65   56   63.0 


88   87   84.6 
63   56   61.6 


76   88   83.1 
53   56   62.3 


92   92   88.2 
66   71   65.2 


75   89   35.0 
68   66   51.9 


63   85   33.9 
69   71   57.8 


83   86   31.6 
57   51   60.5 


89   90   86.2 
54   66   63.6 


63   60   65 


89  ;  84.9 
68  '  66.6 


90  90  89 
53  66  56 

92  95  95 

67  72  72 

92  85  66 

70  75  76 

91  92  87 
63  59  57 


94  96  95 

73  75  70 

93  95  87 

74  73  72 

93  93  87 

70  73  71 

90  92  91 

67  69  59 

95  91  89 

73  77  74 

92  90  88 

67  73  70 

92  63  90 
58  73  72 

90  92  92 

64  67  67 

93  95  94 

71  75  74 

95  96  91 

66  68  69 

9Z  94  9* 

66  71  56 

94  92  89 

57  73  71 


69  87 

70  59 


90   67 
68   55 


83   89 
67   66 


38   35 
71   57 


94   90 
73   68 


86   63 
62   50 


91   83 
70   57 


89   88 
68   63 


87   61 
Ti>       70 


89   86 
69   65 


86   85   85 


91   90 
69   67 


90   83 
72   68 


86   84 
64   56 


89   91   90 


83   87 
71   67 


66   85 
71   65 


88   88 
55   70 


90   85 
75   74 


90   86 
72   57 


91   37 
71   59 


68   66 
64   66 


92   91 
72   71 


92   88 
57   63 


88   89 
66   62 


89   87 
70   70 


89   82 
;  55   58 


86   87 
52   57 


39   82 
61   57 


86   62 
53   57 


62   83 
52   64 


39   73 
51   67 


89   81 
56   55 


80   73 
71   59 


88   85 
51   64 


90   90 
65   69 


84   73 
55   56 


87   81 
5!   54 


38   87 
56   59 


85   61 
65   68 


8  7   80 
53   66 


86   85 
53   66 


86   75 
72   71 


66   65 
64   66 


8  5   32 
63   67 


86   67 
61   59 


87   91 
69   70 


90   85 
57   58 


89   86 
66   66 


88   74 
65   69 


88   90  I  65.6 
64   69   64.6 


75   69  I  64.7 
52   56  1  61.7 


90   90  ]  87.8 
52   65   61.7 


88  90 

53  67 

31  90 

66  69 

58  87 

60  62 

88  91 

63  57 

88  90 
53  66 

89  86 
56  72 

90  91 
63  62 

88  87 

62  63 

83  92 

63  68 

34  86 

67  70 

89  87 
69  64 

81  89 

56  70 

90  88 

57  72 

89  90 

64  70 

74  89 

61  66 

93  92 

68  74 

88  89 
52  67 

38  89 

65  66 

75  90 
60  60 

78  9X 

65  70 

89  92 

62  65 

39  91 
64  57 

90  90 
64  68 


37.4 
66.2 


79.9 
69.0 


86.4 
53.6 


86.0 
62.5 


81.4 
57.4 


85.5 
62.5 


84.0 
50.2 


83.1 
56.6 


84.3 
60.0 


86.9 
67.3 


84.8 
67.1 


84.6 
55.2 


85. 'I 
64.2 


83.8 
59.3 


36.5 
56.3 


37.2 
51.8 


68.0 
62.5 


85.1 
64.4 


See  Reference  Motes  Pollovlne  station  Index 
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Continuecl 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW   JERSEY 
JULY    1951 


Station 

Day  Oi  Month 

0 

en 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

s 

10 

11 

12 

13 

M 

15 

1 

16 

17 

18 

19 

» 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

SHiLOH 

MAX 
MIN 

87 
68 

89 
65 

89 
70 

81 
62 

78 
63 

76 
59 

79 
57 

81 
67 

80 
57 

80 
61 

84 
59 

83 
64 

84 
62 

86 
68 

86' 
69 

85 
69 

87 
70 

86 
67 

87 
67 

85 
74 

91 
68 

93 
73 

94 
72 

88 
72 

90 
70 

88 
71 

87 
67 

85 
64 

31 
63 

83 
65 

38 

70 

85.4 
56.4 

SOMERVILLE 

MAX 
MIN 

88 
61 

93 
64 

86 
68 

77 
56 

80 
54 

82 
56 

79 
55 

82 
62 

81 
54 

81 
51 

87 
51 

as 

58 

80 
62 

88 
66 

87 
66 

80 
65 

88 

70 

69 
65 

89 

64 

81 
67 

91 
65 

93 
66 

93 
72 

87 

71 

90 
59 

86 
69 

87 
68 

88 
55 

76 
69 

90 
53 

90 
57 

35.8 
63.2 

SUSSEX 

MAX 
MIN 

as 

58 

86 
60 

90 
66 

82 

52 

71 
51 

80 
53 

83 
55 

B4 
60 

78 

51 

75 
51 

75 
52 

83 
52 

86 
62 

70 
63 

84 
63 

70 
63 

80 
67 

85 
66 

34 
52 

65 
62 

75 
60 

37 
65 

88 
65 

87 
59 

36 
55 

86 
65 

84 
65 

85 
64 

84 
61 

72 
65 

86 
66 

81.6 
50.6 

TOMS  RIVER 

MAX 
MIN 

96 

94 

90 

85 

80 

SO 

85 

85 

88 

38 

91 

90 

80 

81 

85 

73 

88 

90 

94 

90 

95 

95 

92 

90 

92 

69 

86 

92 

78 

90 

92 

88.0 

TRENTON  WB  CITY 

MAX 

MIN 

89 
68 

93 

70 

85 
70 

76 
64 

80 
61 

80 
61 

78 
58 

79 
61 

80 
59 

80 
59 

87 
60 

84 
65 

72 
62 

87 
67 

72 
66 

78 
66 

88 

71 

89 
69 

89 

71 

33 
68 

92 
71 

94 
73 

95 

75 

34 

72 

92 

72 

ea 

74 

83 

70 

69 
57 

77 
67 

89 
55 

89 
72 

84.5 
56.9 

TUCKERTON 

MAX 
MIN 

90 
62 

93 
65 

88 
64 

82 
58 

77 
62 

78 
56 

75 
51 

77 
63 

76 
50 

SO 
54 

86 
57 

90 
63 

81 
64 

34 
66 

82 
69 

Bl 
69 

85 
68 

90 
68 

87 
69 

36 
72 

89 
68 

92 

70 

39 
71 

85 
74 

39 

74 

90 
71 

38 
65 

84 
59 

83 
69 

S3 
63 

90 
66 

85.0 
64.5 

WOODSTOWN 

MAX 
MIN 

87 
64 

93 
67 

85 
69 

81 
56 

79 
61 

80 
55 

81 
55 

83 
61 

86 
54 

36 
55 

84 
60 

78 
65 

SS 
70 

88 
70 

86 

70 

38 
69 

83 
67 

90 
69 

90 
67 

93 
72 

95 

70 

95 
72 

90 
72 

91 
59 

89 

72 

39 
65 

89 
63 

87 
65 

90 
55 

90 
68 

87.4 
55.4 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  ol  month 

Station 

_ 

1 

2 

3 

4 

5. 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

t°i 

CANOE  BROOK 

EVAP 

.10 

.21 

.38 

.04 

.30 

.15 

.15 

.14 

.13 

.17 

.20 

.21 

.21 

.03 

.14 

.00 

.12 

.18 

.19 

.15 

.17 

.21 

.16 

.05 

.19 

.20 

.20 

.18 

.08 

.16 

B4.96 

WIND 

31 

24 

29 

26 

18 

16 

13 

27 

25 

8 

21 

24 

23 

5 

27 

19 

8 

12 

13 

9 

16 

18 

2 

9 

12 

22 

16 

21 

12 

10 

14 

531 

PEMBERTON  3  E 

EVAP 

.23 

.16 

.30 

.25 

.12 

.08 

.11 

.23 

.15 

.19 

.37 

.20 

.08 

.18 

.10 

.09 

.13 

.15 

.22 

.23 

.15 

.30 

.26 

.12 

.15 

.26 

.26 

.22 

.19 

.19 

.19 

5.86 

WIND 

31 

37 

43 

58 

12 

19 

20 

24 

18 

19 

38 

31 

31 

10 

60 

16 

23 

23 

19 

38 

19 

7 

9 

16 

23 

22 

42 

14 

24 

19 

14 

779 

MAX 

94 

98 

95 

88 

84 

85 

85 

91 

91 

90 

90 

88 

84 

92 

84 

87 

91 

94 

96 

95 

97 

100 

101 

92 

99 

99 

97 

95 

92 

94 

99 

92.5 

MIS 

71 

71 

71 

66 

65 

63 

63 

64 

62 

61 

60 

65 

67 

71 

76 

68 

71 

69 

73 

74 

72 

76 

78 

76 

75 

75 

73 

62 

72 

70 

75 

69.5 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


station 
And 

Day  of  month 

Depth 

1  1  2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

« 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STATION 

PLOT  #1 

1  INCH 

MAX 
UIN 

86 
66 

93 
69 

81 
70 

83 
66 

81 
65 

80 
65 

82 

64 

83 

67 

82 
63 

82 
62 

84 
62 

87 
65 

72 
67 

83 
66 

71 
69 

83 
68 

85 
72 

86 
70 

87 
70 

78 
72 

85 
70 

- 

: 

89 
74 

88 
74 

89 
72 

87 
71 

78 
72 

87 
70 

84 
72 

83.6 
68.5 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

85 
66 

90 
68 

80 
69 

80 
64 

25 
64 

- 

- 

- 

81 
62 

75 
66 

75 
66 

75 
67 

71 
69 

75 
68 

72 
69 

73 
68 

77 
71 

78 
72 

78 
72 

75 
73 

78 
71 

- 

_ 

81 
75 

80 
75 

S3 
75 

80 
73 

76 
72 

78 
72 

78 
74 

78.0 
69.5 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

73 
69 

74 
70 

73 
71 

72 
69 

71 
69 

70 
68 

70 
68 

70 
69 

70 
67 

71 
67 

71 
67 

72 
69 

71 
69 

72 

66 

71 
69 

71 

69 

71 
70 

75 
72 

75 
72 

73 
72 

75 
72 

" 

- 

- 

77 
75 

77 
75 

77 
75 

76 
74 

76 
73 

75 
72 

76 
74 

73.2 
70.7 

16  INCHES 

MAX 
UIN 

67 
67 

69 
68 

69 
68 

69 
68 

69 
68 

69 
67 

68 
67 

68 
67 

67 
66 

67 
66 

67 
66 

67 
67 

68 
68 

68 
66 

68 
68 

68 
67 

69 
68 

70 
69 

71 
69 

71 
70 

71 
70 

: 

- 

: 

73 
72 

73 
72 

73 
72 

74 
72 

73 
72 

72 
71 

73 
71 

69.8 
68.1 

32  INCHES 

MAX 
MIN 

60 
63 

64 
63 

64 
64 

65 
65 

65 
64 

65 
64 

65 
65 

65 

65 

65 
64 

65 
64 

65 
64 

65 
64 

65 
65 

65 
64 

65 
65 

65 
64 

65 
64 

65 
64 

66 
65 

67 
66 

67 
66 

_ 

_ 

- 

68 
67 

68 
68 

59 
68 

69 
68 

70 
69 

70 
69 

69 
68 

56.1 
65.4 

PLOT  #2 

1  INCH 

MAX 
MIN 

92 
65 

97 
70 

87 
71 

87 
69 

86 
65 

82 
66 

85 
64 

82 
68 

82 

61 

89 
61 

91 
63 

92 
67 

73 
68 

84 
68 

70 
68 

84 
68 

88 
71 

88 
69 

94 
69 

79 
71 

88 
70 

- 

-_ 

- 

92 
73 

93 
73 

93 
71 

97 
71 

78 
73 

90 
67 

89 

71 

87.0 
68.4 

2  INCHES 

MAX 

MIN 

92 
65 

95 
70 

86 
71 

86 
69 

85 

65 

81 
66 

84 
64 

81 
68 

81 
61 

88 

61 

90 
63 

90 
67 

73 
68 

84 
68 

70 
68 

83 

68 

87 
71 

88 
69 

93 
69 

79 
72 

88 
70 

- 

_ 

- 

92 
73 

92 
73 

92 
72 

96 
71 

77 
71 

89 
67 

89 
71 

86.3 
68.4 

4  INCHES 

MAX 
UIN 

86 
67 

91 
74 

84 
72 

83 
71 

83 
66 

78 
67 

81 
65 

77 
68 

77 
63 

85 
63 

86 
64 

86 
68 

74 
70 

81 
68 

71 
69 

80 
68 

84 
71 

85 
70 

89 
70 

78 
72 

85 
70 

_ 

_ 

_ 

89 
74 

90 
74 

89 
73 

92 
72 

78 
71 

86 
68 

85 
72 

83.6 
69.4 

8  INCHES 

MAX 

HIN 

79 
70 

82 
73 

78 
74 

77 
75 

77 
70 

74 
69 

75 
69 

71 
69 

72 
66 

77 
66 

77 
68 

78 
70 

76 
72 

75 
69 

72 
69 

74 
68 

77 

71 

78 
72 

80 
72 

75 
74 

79 

72 

- 

- 

- 

82 

75 

83 

75 

83 
75 

84 
74 

80 

74 

79 
71 

79 
73 

77.8 
71.4 

Plot  n    -   Slope  of  Ground:   Flat.   Soil  Type:   Loam.   Ground  Cover:   Kentucky  bluegrass.   Instrumentation:   Copper-constantan  thermocouples 
connected  to  a  Brown  Electronik  Potentiometer. 

Plot  #2  -  Slope  of  Ground:   Flat.   Soil  Type:   Loam.   Ground  Cover:   Barren.   Instrumentation:   Brown  recording  Potentiometer  with  copper- 
constantan  thermocouples. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  PRECIPITATION 


NEW  JERSEY 
JULY  1961 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".   Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  particularly 
in  mountainous  areas. 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


NEW  JERSEY 
JULY  1961 


lines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
ilable  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".   Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  particularly 


Iso 
ava 
in  mountainous  areas 


STATION  INDEX 


1^ 

OBSERVATION 

d 

o 

Q 

M 

1 

TIME  AND 
TABLES 

STATION 

2   COUNTY 

i 

P 

2 

OBSERVER 

ii 

.  ,1 

2 

1 

1 

i 

ALLEMALE 

OlOOlBERCEN 

^ 

*I  02 

74  08 

270 

c 

BERGEN  COUNTY  ENGINEERS 

ATLANTIC  CITY  MB  *P 

03H, ATLANTIC 

'     1 

39  2T 

T4  35 

MIO 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

ATLANTIC  CITY 

0325  ATLANTIC 

1  1 

39  23 

74  26 

10 

MIO 

MIO 

J 

STATE  MARINA 

AUOueON 

03*6  CAMDEN 

1  ^ 

39  5* 

75  04 

50 

UP 

UP 

IRVIN  J.  NYGREN 

BASS  RIVEB  ST  FOREST 

OSZB'BURLINGTON 

1  1 

39  3T 

74  26 

20 

6P 

^ 

N.J.  FORESTRY  SERVICE 

8ELLEPLAIN  STA  FOREST 

0690  CAPE  NAY 

1 

39  15 

T4  52 

30 

5P 

5P 

BELLEPLAIN  STATE  FOREST 

BEL MAR 

0T21 IMONNOUTM 

1 

40  10 

74  02 

8A 

BELMAH  WATER  WORKS 

BCLVIDERE 

0729  MARREN 

2 

40  50 

75  05 

275 

5P 

CLEMENT  HAUPT             1 

BERKARDSVlLLE  2  E 

0797  SOMERSET 

8 

7*  32 

240 

BERNARDS  WATER  COMPANY  \ 

BLACKKELLS  MILLS 

08*tI SOMERSET 

10 

40  29 

74  35 

27 

7A 

MENBY  M.  MILLER           i 

gOONTON  2  SE 

0907  MORRIS 

a 

40  54 

74  24 

280 

8A 

8A 

JERSEY  CITY  WATER  WORKS 

eOUND  BROOK  1  H 

0927, SOMERSET 

40  33 

74  33 

20 

6* 

AMERICAN  CYANAMID  CO. 

fl«A«CHVILLE 

0976  SUSSEX 

41  09 

74  45 

580 

7* 

ALBERT  M.  DAVENPORT 

BURLINGTON 

1211  BURLINGTON 

:  2 

40  04 

74  53 

12 

6P 

6P 

PUBLIC  SVC.  E.  ♦  6.  CO. 

CANISTEAR  RESERVOIR 

I32T;suSSEI 

'  8 

41  07 

7*  30 

10*0 

8A 

NEWARK  WATER  DEPARTMENT 

CAMOE  BROOK 

1335  ESSEX 

a 

40  45 

74  21 

180 

9A 

9A 

9A 

COMMONWEALTH  WATER  CO.  1 

CANTON 

13*3  SALEM 

[  2 

39  2B 

75  25 

20 

9A 

GERTRUDE  S.  WILLIS       1 

CARE  MAT  3  H 

1351  CAPE  MAT 

38  57 

74  58 

10 

5P 

5P 

c 

N.WEST  MAGNESITE  CO.    ] 

CEDAR  GROVE 

1*72  ESSEX 

8 

40  52 

74  13 

400 

SA 

J.  A.  PLUNKETI 

CENTERTON 

1512  SALEM 

6 

39  31 

75  10 

80 

c 

JOHN  HOPK.INS  UNI  . 

CHARLOTTEBURC 

1582  PASSAIC 

a 

41  03 

74  26 

760 

7A 

7A 

H 

NEWARK  WATER  DEPT. 

CMATHAM 

1590  MORRIS 

a 

40  44 

74  23 

ISf 

8A 

EDWARD  P.  MOLITOR 

CHATSKORTH 

1598  BURLINGTON 

1  1 

74  32 

5P 

EABL  M.  KERCMNEB 

CLAYTON 

1708  GLOUCESTER 

39  39 

75  06 

120 

6P 

6P 

H 

HARRY  P.  CAMPBELL 

CLINTON 

17*9  HUNTERDON 

lIO 

40  38 

74  55 

300 

6P 

L.  W.  KLOCKNER 

ELIZABETH 

26*4  UNION 

■  1 

40  (.0 

74  1* 

33 

5P 

5P 

UNION  CO.  PARK  COMH. 

ELIZABETMPORT 

2652  UNION 

s 

40  38 

74  IZ 

10 

MID 

c 

SEWAGE  TREATMENT  PLANT 

ESSEX  FELLS  SERv  BLDC 

2768  ESSEX 

1  e 

40  50 

74  16 

250 

8A 

8A 

c 

BOROUGH  ESSEX  FELLS 

FLEHINGTON  1  HE 

ilO 

40  31 

74  51 

5P 

5P 

DONALD  YOUNG 

FORTESCUE 

3102  CUMBERLAND 

2 

39  14 

75  10 

5 

7A 

JOHN  LDPER 

FREEHOLD 

3181  MONMOUTH 

10 

40  15 

74  17 

194 

6P 

6P 

C  H 

FRANK  J.  MOHEAU 

G4.ASS80RO 

3291  GLOUCESTER 

1  2 

39  42 

75  07 

c 

GLASSeoRO  STATE  COLLEGE 

CAEAT  MCAOOUS  k  N 

3*16  MARREN 

2 

40  56 

74  55 

5*0 

c 

GAMMA  CHEMICAL  CORP. 

GREENWOOD  LAKE 

3516  PASSAIC 

1  a 

74  20 

660 

7A 

GEORGE  T.  WIGGINS 

HACretSACK 

3572  BERGEN 

■  * 

40  53 

74  03 

10 

c 

BERGEN  COUNTY  ENGINEERS 

MAMMONTON  2    NNE 

3662  ATLANTIC 

j  7 

39  39 

74  48 

85 

8A 

SA 

W.  HUBBARD  PARKHURST 

HI6M  POINT  PARK 

3935  SUSSEX 

2 

41  IB 

74  40 

1570 

8A 

8A 

H.    J.  DEPT. OF  CONS. 

MIGHTSTOWN  1  H 

3951  MERCER 

10 

40  17 

74  31 

100 

bP 

6P 

C  H 

JAMES  R.  PICKERING 

INDIAN  MILLS  2    M 

.^229  BURLINGTON 

39  48 

100 

EDWARD  ENTWISTLE 

IRVINGTON 

*260  ESSEX 

1 

40  43 

74  15 

120 

MID 

c 

JOINT  MEETING  GARAGE 

JERSET  CITT 

*339  HUDSON 

1 

40  44 

74  04 

135 

HID 

MID 

JERSEY  CITY  WATER  DEPT, 

LAWERIVILLE 

4635  HUNTERDON 

2 

40  22 

74  57 

6P 

E.  E.  CASE 

LAURELTON  1  £ 

»700  OCEAN 

1 

40  04 

74  07 

20 

MIO 

MIO 

C  H 

GEORGE  G.  WADDILL 

*735  SUSSEX 

2 

41  15 

480 

6P 

A.  M.  OEPUE 

LITTLE  FALLS 

4687  PASSAIC 

a 

40  53 

74  14 

150 

9A 

9A 

C  H  JPASSAIC  VLY.  wTR.  COMM,| 

LONG  BRANCH 

4987 

MONMOUTH 

1 

40  18 

74  00 

20 

MIO 

MID 

C  HJ 

WILLIAM  D.  MARTIN.  JR. 

LONG  VALLEY 

5003 

MORRIS 

1  10 

40  48 

74  46 

660 

6P 

6P 

H 

ARTHUR  BARKMAN 

LUMBERTON 

39  58 

74  48 

MACOPIN  INTAKE 

\Vo\ 

PASSAIC 
BERGEN 

!  \ 

41  01 

41  06 

74  24 
74  10 

584 
253 

9A 

NEWARK  WATER  OEPT. 
ROBERT  G.  GLASGOW 

MANVILLE 

5197 

SOMERSET 

jlO 

40  33 

74  3* 

50 

HID 

JOHN  L.  RAOCLIFFE 

MARLBORO  SCS 

52*4 

MONMOUTH 

i  1 

40  20 

7*  1* 

120 

c 

GEROW  BRILL 

MAYS  LANDING 

5346 

39  27 

10 

COUNTY  EXTENSION  SVC. 

HIDLANO  PARK 

5503 

BERGEN 

8 

40  59 

74  09 

210 

MIO 

RIOGEWOOD  WATER  CO. 

NILLVILLE 

5576 

CiiMSERLANO 

I  * 

39  2* 

75  03 

60 

8A 

MID 

_ 

C  H 

STATION 


HILLVILLE  FAA  AIRP( 
HILTON 
MOORE S TOWN 
MORRIS  PLAINS 
NEWARK  we  AIRPORT 


SRUNSWICI 

HILFORD 

MONMOUTH 


oak  ridge  reservoir 
!oldwick 

ORANGE 

ipaterson 
pembehton  3  e 
iphillipsburg 

phlllipsburg  bridge 
iPlainfielo 
princeton  water  work; 

Iringwood 

, SHILOH 

' SOMERVILLE 

[  SPLIT  ROCK  POND 

SPRINGFIELD 

SUSSEX 

'toms  river 
tranquility  2  w 

r  TRENTON  WB  CITY 
' TUCKERTON 
iWANAOUE  RAYMOND  0AM 

' WATCHUNG 
jWERTSVILLE 
WEST  WHARTON 
IWOODCLIFF  LAKE 

'WOODS TOWN 


CUMBERLAND 

MORRIS 

BURLINGTON 


6062  MIDDLESEX 
blf^b    BERGEN 
615*  MONMOUTH 
6177  SUSSEX 
6460  PASSAK 

6544  HUNTERDON 
6560  ESSEX 
6775  PASSAIC 
6843  BURLINGTON 
697*  WARREN 


;697' 


lARREN 


7328  I  MERCER 


SUSSEX 

OCEAN 
WARREN 
MERCER 
OCEAN 
PASSAIC 

UNION 

HUNTERDON 

MORRIS 

BERGEN 

SALEM 


41 

03 

41 

02 

40 

40 

40 

67 

40 

54 

39 

58 

40 

41 

40 

42 

40 

36 

40 

40 

36 

41 

08 

40 

^7 

40 

13 

41 

03 

40 

40 

27 

40 

OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


FED.  AVIATION  AGENCY 
JERSEY  CITY  WATER  WKS. 

JAMES  C.  LONG 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

ARTHUR  H.  AHLOUlST 
HACKENSACK  WATER  CO. 
ST.  MARYS  SCHOOL 
NEWTON  WTR.  +  SWR.COMM 
NEWARK  WATER  DEPT. 

COUNTY 

philIp 

SEWAGE 

COUGHLIN 

DEL  VeCCMlO 
E.  MAHUCCI 
DISPOSAL  PLANT 

MRS  V 
PRINCE 

NO.  JE 

TOLL  BRIDGE  COMM 
VI  AN  SCHERER 
TON  WATER  CO. 

VLY,  SWG.  AUTM. 
RSEY  WTR.  SUPPLY 

EVERET 
W.  E. 
JERSEY 

BRICE 

T  DICKINSON 
HAVER 

CITY  0.  P.  W. 
DEPT. OF  CONS. 

WATER  SUPPLY  COMM. 

BONNIE  BURN  SANITARIUM 
ROBERT  M.  MANNERS 
N.J.  POWER  *    LIGHT  CO. 
HACKENSACK  WATER  CO. 
CREAM  VALLEY  DAIRY 


3-GREAT  egg  HAHBORi 


5-HUOSON;       6-MAURICEi 


q-RAHWAY;        lO-RARITANi        U-ROCKAWAY 


REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  New  Jersey  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Office,  c/o 
General  Delivery,  Trenton,  New  Jersey  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

I^onthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables ,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  Included 
in  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  ''F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65*  F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.   Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours 
ending  at  time  of  observation. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present  location.   Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based 
on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Extremes  Table";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  In  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground";  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.   The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the 
following: 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G   "Soil  Temperature"  Table. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J   "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-   No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Dally  Soil  Temperature"  Table, 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table ;  and  the  Station  Index. 

+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M   One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month, 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  E.S.T.  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation "Substation  History"  for  this  state.   That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C,  for  15  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local 
Climatological  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary).   Checks,  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 

USCOMM-WB-Asheville,  N,  C.  8/J1/61  850 
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NEW  JERSEY  -  AUGUST  1961 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   94°  on  the  11+  at  Burlington  and  on  the  10th  at 

Toms  River 

Lowest  Temperature:   43°  on  the  18th  at  Layton  3  NW 

Greatest  Total  Precipitation:   7.29  inches  at  Milton 

Least  Total  Precipitation:   1.23  inches  at  Belleplain  Sta  Forest 

Greatest  One-Day  Precipitation:   3.59  inches  on  the  1st  at  Pemberton  3  E 
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73.1 

.3 

91 

31 

47 

14 

3 

3 

0 

0 

0 

3.14 

-    2.27 

1.27 

21 

.0 

0 

8 

1 

1 

SUSSEX 

79.5 

59.6 

59.5 

-    1.5 

87 

11 

48 

18 

15 

0 

0 

0 

0 

4.46 

-       .41 

.75 

21 

.0 

0 

11 

2 

0 

DIVISION 

72.1 

.0 

4.42 

-       .65 

.0 

SOUTHERN 

ATLANTIC    CITY    WB    AP 

83.6 

66.1 

74.9 

2.0 

92 

29+ 

52 

19 

0 

5 

0 

0 

0 

1.73 

-    2.85 

.59 

29 

.0 

0 

4 

1 

0 

AUDUBON 

85.0 

64.9 

75.0 

92 

31  + 

52 

14 

0 

8 

0 

0 

0 

3.28 

.97 

23 

.0 

0 

7 

3 

0 

BELLEPLAIN    STA    FOREST 

85.7 

62.3 

74.0 

92 

31  + 

44 

19 

4 

9 

0 

0 

0 

1.23 

-    4.65 

.33 

21 

.0 

0 

5 

0 

0 

BURLINGTON 

86.2 

65.6 

75.9 

.4 

94 

11  + 

56 

19+ 

0 

10 

0 

0 

0 

5.49 

.90 

2.55 

1 

.0 

0 

5 

4 

2 

CHATSWORTH 

84.3 

62.9 

73.5 

92 

9 

47 

19 

4 

4 

0 

0 

0 

7.17 

3.38 

23 

.0 

0 

8 

4 

2 

CLAYTON 

82.4 

64.7 

73.5 

91 

9 

52 

19+ 

1 

1 

0 

0 

0 

3.06 

.78 

20 

.0 

0 

5 

4 

0 

FREEHOLD 

82.7 

63.5 

73.1 

.0 

90 

31  + 

51 

14 

1 

2 

0 

0 

0 

4.11 

-       .89 

1.15 

21 

.0 

0 

10 

2 

2 

MAHMONTON    2    NNE 

85.6 

65.2 

75.4 

1.2 

93 

10 

53 

18+ 

0 

8 

0 

0 

0 

5.28 

-       .67 

.99 

23 

.0 

0 

9 

6 

0 

HIGHTSTOWN    1    N 

83.6 

63.1 

73.4 

.6 

92 

9 

49 

14 

2 

4 

0 

0 

0 

4.01 

-       .75 

1.35 

21 

.0 

0 

8 

3 

1 

INDIAN    MILLS    2    W 

83.5 

62.0 

72.8 

-       .1 

91 

9 

45 

19+ 

5 

4 

0 

0 

0 

5.86 

.25 

2.44 

1 

.0 

0 

10 

3 

1 

MILLVILLE 

84.4 

66.2 

75.3 

91 

10 

55 

18+ 

0 

4 

0 

0 

0 

1.73 

.46 

20 

.0 

0 

5 

0 

0 

MILLVILLE    FAA    AIRPORT 

83.6 

65.2 

74.4 

91 

9 

50 

19 

0 

3 

0 

0 

0 

1.89 

.45 

20 

.0 

0 

5 

0 

0 

MOORESTCWN 

82.7 

64.0 

73.4 

.3 

91 

31  + 

49 

14 

2 

3 

0 

0 

0 

4.17 

-       .75 

1.14 

21 

.0 

0 

6 

4 

1 

NEW    BRUNSWICK    EXP    STA 

82.8 

63.1 

73.0 

-       .1 

90 

31 

50 

14 

2 

1 

0 

0 

0 

5.32 

1.54 

1.38 

3 

.0 

0 

10 

5 

2 

NEW    MONMOUTH 

83.0 

64.5 

73.8 

90 

11  + 

51 

14 

0 

2 

0 

0 

0 

6.12 

1.86 

3 

.0 

0 

9 

4 

3 

PEMBERTON    3    E 

84.4 

61.8 

73.1 

-       .9 

90 

31  + 

45 

14 

4 

5 

0 

0 

0 

6.90 

1.97 

3.59 

1 

.0 

0 

6 

3 

3 

SHILOH 

83.7 

65.0 

74.4 

-       .3 

90 

9 

52 

19+ 

0 

1 

0 

0 

0 

3.54 

-    1.56 

1  .01 

21 

.0 

0 

8 

3 

1 

TOMS    RIVER 

84.9 

61. 3M 

73, IM 

94 

10 

48 

19+ 

2 

7 

0 

0 

0 

4.62 

1.64 

23 

.0 

0 

5 

4 

2 

TRENTON    WB    CITY                            R 

82.2 

66.0 

74.1 

.9 

90 

31  + 

55 

14 

0 

3 

0 

0 

0 

4.08 

-       .51 

1.48 

23 

.0 

0 

7 

3 

1 

TUCKERTON 

84.5 

63.6 

74.1 

92 

29+ 

45 

19 

4 

9 

0 

0 

0 

1.40 

.70 

21 

.0 

0 

4 

1 

0 

WOOOSTOWN 

84.7 

64.1 

74.4 

91 

28  + 

50 

14 

0 

5 

0 

0 

0 

2.87 

1.17 

21 

.0 

0 

7 

1 

1 

DIVISION 

74.0 

.5 

4.04 

-    1.16 

.0 

COASTAL 

ATLANTIC    CITY                                 R 

79.1 

69.4 

74.3 

1.2 

88 

29 

60 

19 

0 

0 

0 

0 

0 

2.12 

-    2.60 

.78 

29 

4 

3 

0 

CAPE    MAY    3    W 

83.1 

69.0 

76.1 

88 

29+ 

55 

19 

0 

0 

0 

0 

0 

2.55 

1.13 

30 

.0 

0 

6 

2 

1 

LONG    BRANCH                                       R 

81.6 

65.5 

73.6 

.8 

90 

31  + 

53 

14 

0 

2 

0 

0 

0 

3.21 

-    2.16 

.82 

23 

.0 

0 

6 

4 

0 

DIVISION 

74.7 

1.1 

2.66 

-    2.25 

.0 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 

Wind 

m. 

speed 
p.h. 

Relative    humidity   averages 
percent 

Number  ol  days  with  precipitation 

Percent  ol 

possible 

sunshine 

1 

Station 

a 

i 

"o  So 

s§i 

•  a  * 
a.a  0. 

o» 

o 
> 

< 

£  a 

j2 

§   1 

l-ol 

a    J 

JO 

OH 

O  H 

o  H 
O  M 

o  t- 

0) 

o 

s 

O) 

1 

o 

s 

T 

ll 

J 

Average 

sky  cover 
sannsG  to  si 

ATLANTIC  CITY  WB  AIRPORT 

s 

13 

7.3 

18 

NE 

1 

88 

88 

58 

75 

5 

4 

3 

1             0 

0 

13 

55 

6.5 

ATLANTIC  CITY 

- 

- 

8.5 

20 

S 

21+ 

- 

- 

- 

0 

3 

1 

3             0 

0 

7 

- 

- 

LONG   BRANCB 

w 

- 

- 

28 

E 

21 

- 

85 

65& 

71 

4 

3 

2 

4             0 

0 

13 

64 

4.6 

NEWARK   WB   AIRPORT 

sw 

18 

8.1 

22++ 

WNW 

12 

81 

83 

59 

66 

4 

2             2 

4             1 

0 

13 

5.6 

TRENTON   WB  CITY 

s 

- 

7.0 

23 

NW 

13 

- 

- 

- 

- 

2 

2             4 

2 

1 

0 

11 

65 

5.7 

k  12:00  NooD 

' 

See  Reference  Notes  Follow/ing  Station  Inde 
-    87    - 


DAILY  PRECIPITATION 


ATLANTIC  CITY  WB  AP 

ATLANTIC  CITY 

AUDUBON 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

BELLEPLAIH  STA  FOREST 

BELHAR 
BELVIOERE 
BERNAROSVILLE  2    E 

BLACKMELLS  MILLS 
BOON TON  2    SE 

BOUND  BROOK  1  W 
BRANCHVILLE 
BURL INGTON 
CANISTEAR  RESERVOIR 
CANOE  BROOK 

CANTON 

CAPE  MAY  3  W 

CEDAR  GROVE 

CHARLOTTEBURG 

CHATHAM 

C HAT SHORT H 

CLAYTON 

CLINTON 

ELIZABETH 

ELIZABETHPORT 

ESSEX  FELLS  SERV  8L0G 

FLEMINGTON  1  NE 

FORTFSCUe 

FREEHOLD 

GREENWOOD  LAKE 

HAMMONTON  2  NNE 
HIGH  POINT  PARK 
HIGHTSTOWN  1  N 
INDIAN  MILLS  2  W 
IRVINGTON 

JERSEY  CITY 
LAMBERTVILLE 
LAYTON  3  NW 
LITTLE  FALLS 
LONG  BRANCH 

LONG  VALLEY 
MAHWAh 
MANVILLE 
MAYS  LANDING 
MIDLAND  PARK 

MILLVILUE 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MILTON 

MOORE S TOWN 

MORRIS  PLAINS 

NEWARK  HB  AIRPORT 
NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 
NEW  MILFORO 
NEW  MONMOUTH 
NEWTON 

OAK  R10G£  RESERVOIR 

OLDWICK 

ORANGE 

PATERSON 

PEMBEHTON  3  £ 

PHILLIPSBURG 

PMILLIPSBURG  BRIDGE 

PLAINFIELD 

PRINCETON  WATER  WORKS 

RAHWAY 

R 1 NGWOOO 
SMILOH 
SOMERVILLE 
SPLIT  ROCK  POND 
SUSSEX 

TOMS  RIVER 

TRENTON  HB  CITY 

TUCKERTON 

WANAOUE    RAYMOND    DAM 

HERTSVILLE 

WEST    WHARTON 
WOODCLIFF    LAKE 
WOOD ST OWN 


Day  of  Month 


3.97 

6.43 
4.03 


5. 49  2.S» 
3.02  .19 
3.80    0.57 


3.42 
3.90 
1.93 


76 

.06 

54 

14 

.02 

02 

.97 

46 

.12 

62 

.53 

oe 

40 

T 

25 

.12 

2e 

.91 

.02  1.3« 
.70 
1.88 


13      U      15 


.24 

.22 

.09 

.10 

.10 

.05 

16 

.45 

}.3e 

7a 

.55 

.41 

.51 

.84 

.40 

01 

.13 

.73 

53 

.77 

.69 

.86 

.12 

.40 

.05 

T 

.5B 

.63 

09 

.15 

.09 

L.38 

.36 

.95 

.67 

.61 

.99 

.67 

.33 

.09 

OS 

.36 

.02 

.70 

32 

.50 

.82 

70 

•  85 

.01 

.45 

38 

L.ll 

•  54 

33 

.01 

-. 

.76 

•02      .50      •OB 


1.07 

.11    l.OI 

1.27 


1.03|      .39 


1.13 
.03 

.18       .76 
.09 


See  tafeienco  noie»  following  Sldlioo     |ade> 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
AUGUST  1961 


SUOon 

Day 

Oi  Month 

s 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

M 

15 

16 

-! 

18 

19 

20 

21 

22 

"l 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

ATLANTIC  CITY  MB  AP 

MAX 

MIN 

66 

77 
60 

81 
70 

82 
67 

80 
67 

80 
65 

90 
66 

88 
68 

90 
69 

88 
72 

87 
74 

83 
74 

79 
60 

80 
55 

81 
61 

88 
62 

79 

51 

81 

54 

52 

63 

82 
57 

85 
64 

75 
70 

70 

S3 
74 

82 
73 

89 

73 

92 
72 

92 

70 

85 
63 

90 
66 

83.6 
66.1 

ATLANTIC  CITY 

MAX 

HIN 

76 
70 

75 

70 

78 
71 

77 
69 

76 
69 

76 
70 

80 
71 

83 
71 

85 

72 

SO 
73 

84 
74 

86 
74 

78 
65 

75 
61 

75 
67 

82 
68 

73 
68 

76 
63 

74 
60 

76 
66 

77 
59 

77 
68 

74 
72 

78 
72 

78 
73 

78 

74 

85 
73 

84 
73 

88 
72 

81 
66 

86 
69 

79.1 
69.4 

AUOUSON 

MAX 

MIN 

82 
68 

78 
60 

80 
68 

83 
67 

81 

65 

85 
62 

89 
65 

88 
66 

91 
68 

91 

70 

86 
71 

90 
73 

77 
62 

79 
52 

65 
66 

89 
63 

82 
62 

83 
54 

SO 
53 

75 

60 

84 

50 

86 
63 

74 
68 

89 
69 

90 
72 

86 

73 

90 
72 

92 
70 

91 
72 

86 
64 

92 
65 

86.0 
64.9 

BELLEPLAIN  STA  FOREST 

MAX 
MIN 

84 
70 

78 
53 

82 
67 

84 
67 

79 
60 

S3 
61 

90 
62 

90 
65 

92 
63 

89 
66 

89 

73 

87 
72 

85 
60 

83 
46 

84 
61 

90 
63 

90 
62 

80 
49 

79 

44 

76 

51 

S3 
58 

85 
63 

81 
67 

87 
57 

86 
72 

84 
72 

91 

72 

92 
68 

92 

70 

89 
58 

92 

59 

85.7 
52.3 

BELVIOERE 

MAX 
MIN 

80 
66 

77 
60 

78 
62 

82 
66 

80 
65 

78 
63 

84 
65 

82 
58 

86 
61 

66 
65 

83 
64 

82 
69 

78 
56 

73 
46 

60 
52 

34 
61 

81 
52 

78 
50 

77 
55 

75 
53 

72 
58 

79 

60 

77 
64 

80 
65 

85 
68 

81 
69 

85 
69 

86 
65 

85 
68 

82 
59 

89 
64 

80.8 
61.5 

eOONTON  2  SE 

MAX 

MIN 

87 
66 

81 

60 

71 
63 

74 
65 

82 
63 

79 
62 

80 
66 

84 
59 

84 
63 

85 
66 

87 
64 

83 
68 

84 
63 

74 

50 

76 
61 

81 

60 

84 
54 

78 
50 

82 
53 

78 
59 

76 

60 

73 
62 

81 
67 

72 

67 

82 
68 

86 
72 

83 

72 

85 
64 

88 
63 

86 
65 

83 
67 

30.9 
62.5 

BURLINCTON 

MAX 
HIN 

83 

70 

78 
63 

78 
68 

83 
67 

82 
66 

86 
65 

90 
67 

90 
55 

94 
66 

93 
66 

94 
56 

90 
74 

85 
65 

80 
56 

87 
58 

90 
57 

84 
66 

84 
69 

82 
56 

75 
62 

81 
61 

85 
63 

62 
56 

37 
53 

87 
73 

86 
74 

89 
72 

93 
70 

93 
70 

87 
64 

93 
67 

36.2 
65.6 

CANOE  BROOK. 

MAX 

MIN 

90 

80 
60 

73 
64 

73 
64 

81 
62 

78 
62 

60 
65 

86 
58 

87 
61 

88 
66 

90 
63 

85 
68 

85 
57 

73 
46 

76 
51 

83 
62 

86 
62 

79 

53 

83 
52 

82 
58 

77 
61 

76 
62 

S3 
66 

71 
67 

SI 
69 

87 
72 

84 
77 

87 
66 

8S 
67 

88 
66 

83 
63 

82.0 
62.1 

CAPE  NAY  3    W 

MAX 

HIN 

80 
72 

79 
64 

82 
71 

84 
68 

79 
66 

81 
68 

84 

70 

86 

71 

87 
73 

87 
71 

88 
75 

83 
76 

87 
74 

S3 

60 

80 
66 

88 
68 

81 
66 

79 
61 

79 
56 

77 

57 

80 
64 

SI 
68 

80 
72 

83 

71 

S3 
72 

SO 
71 

86 
72 

87 
73 

88 
71 

66 
70 

83 
69 

83.1 
69.0 

CHARLOTTEBURG 

MAX 
HIN 

86 

64 

79 
57 

68 
61 

73 

64 

83 
63 

77 
61 

79 
64 

80 
56 

83 
59 

85 

56 

85 
64 

82 
65 

82 
60 

72 
45 

73 
50 

80 
55 

88 
51 

78 
46 

30 
51 

80 
55 

77 
57 

70 
60 

80 
63 

70 
65 

80 
66 

85 

67 

81 
71 

84 

57 

85 

57 

83 
62 

SO 
61 

79.6 
59.9 

CHATSWORTH 

MAX 
HIN 

85 
70 

77 
53 

8U 
67 

81 
67 

77 
61 

81 
69 

87 
65 

88 
63 

92 
65 

91 
68 

89 
70 

88 
71 

86 

61 

77 
49 

83 
51 

87 
60 

84 
61 

81 
52 

79 
47 

75 
58 

81 
52 

84 
62 

82 
61 

S6 
68 

84 
72 

86 
74 

89 

74 

91 

67 

67 
66 

84 
61 

90 
64 

64.3 
62.9 

CLAYTON 

HAX 
HIN 

84 
69 

77 
64 

75 
68 

80 
65 

80 
64 

82 

61 

85 
63 

85 
68 

91 
67 

88 
72 

83 

71 

87 
74 

61 
61 

78 
52 

32 

53 

85 
64 

82 
63 

80 
52 

79 
52 

73 

65 

80 
62 

81 
67 

75 

58 

83 
72 

82 

71 

81 
72 

85 
66 

88 
67 

88 
73 

84 
64 

89 
65 

82.4 
64.7 

ELIZABETH 

MAX 
MIN 

78 
65 

75 
61 

71 
64 

78 
64 

77 
66 

79 
64 

88 
58 

88 
63 

90 
66 

91 
57 

87 
65 

87 
71 

78 
59 

77 
50 

84 
54 

83 
63 

83 
50 

85 
55 

81 
55 

77 
50 

76 
60 

82 
51 

78 
66 

81 
57 

87 
71 

86 

72 

89 

70 

89 
67 

89 

70 

85 
66 

92 
66 

82.9 
63.7 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

HAX 

MIN 

89 
64 

81 
60 

73 
64 

74 
64 

82 
63 

79 
61 

80 
66 

86 
59 

86 
6? 

89 
65 

90 
54 

64 
70 

84 
54 

76 
47 

73 
53 

84 
53 

87 
53 

80 
50 

84 
53 

81 
59 

77 
60 

76 
52 

83 
55 

72 
66 

80 
68 

87 
73 

85 
71 

87 
55 

90 
69 

38 
60 

86 
63 

82.6 
61.8 

FLENiNGTON  1  NE 

HAX 
MIN 

85 
68 

85 
58 

79 
64 

84 
65 

81 
63 

83 
60 

87 
67 

88 
58 

90 
62 

90 
55 

85 
62 

87 
70 

85 
60 

77 
46 

84 
49 

87 
63 

86 
54 

35 
49 

84 
49 

79 
66 

80 
60 

84 
50 

79 
67 

88 
56 

89 
68 

86 

71 

88 
71 

90 
65 

86 
69 

90 
62 

92 
62 

85.3 
61.5 

FREEHOLD 

HAX 
HIN 

80 
67 

74 
58 

73 
65 

79 
65 

78 
63 

80 
61 

87 
65 

87 
64 

89 
66 

90 
69 

86 
69 

87 
71 

80 
61 

75 
51 

83 
54 

87 
60 

80 
61 

81 
53 

78 
55 

76 
58 

81 
60 

82 
60 

79 

68 

83 
66 

86 
71 

84 
71 

88 
71 

89 
68 

88 
69 

S3 
61 

90 
66 

82.7 
63.5 

HAMMONTON  2  NNE 

MAX 
MIN 

92 

70 

79 
59 

81 
64 

82 
67 

84 
64 

81 

61 

85 
66 

88 
67 

90 
68 

93 

70 

91 
72 

89 
73 

88 
65 

76 
53 

78 
67 

85 
62 

90 
62 

82 
53 

34 
55 

84 
62 

85 
61 

84 
62 

88 
66 

74 
68 

88 

71 

85 
73 

67 
74 

90 
70 

92 

70 

92 

70 

S4 
65 

85. 6 
65.2 

HIGH  POINT  PARK 

MAX 
HIN 

82 
62 

75 

58 

64 

57 

65 
58 

67 

60 

65 

58 

75 
59 

84 
61 

81 
59 

86 
63 

83 
52 

76 
64 

61 
51 

70 
44 

70 
49 

80 
55 

82 
48 

72 

64 

78 
55 

60 
56 

74 
52 

64 
63 

78 
65 

72 
62 

75 
52 

80 
63 

76 

64 

82 
62 

85 
62 

76 
56 

79 
56 

75.0 
57.4 

HIGHTSTOMN  1  N 

MAX 

HIN 

79 
67 

74 
58 

75 
65 

80 
65 

85 
61 

82 
60 

89 
66 

89 
61 

92 
65 

91 
67 

85 
57 

90 
72 

80 
60 

77 
49 

83 
54 

39 
62 

32 
58 

31 
51 

79 

61 

75 
57 

79 
60 

82 
62 

75 
67 

86 
67 

89 
72 

83 
73 

86 
73 

91 
68 

88 
70 

85 
62 

89 
65 

83.6 
63.1 

INDIAN  MILLS  2  W 

MAX 

MIN 

79 
68 

77 
56 

80 
66 

84 
66 

82 

60 

82 
59 

87 
62 

88 
62 

91 
63 

89 
67 

85 
58 

87 
71 

76 
59 

78 
45 

82 

51 

38 
60 

80 
60 

84 
47 

79 
46 

76 
56 

80 
50 

84 
60 

74 
67 

86 
67 

35 
72 

S3 

73 

88 

73 

90 
69 

90 
68 

83 
60 

90 
62 

63.5 
52.0 

JERSEY  CITY 

HAX 
HIN 

79 
66 

71 
64 

69 
65 

76 
64 

73 
68 

75 
68 

85 
69 

85 
67 

87 
53 

86 
72 

83 
70 

84 
73 

79 
59 

76 
63 

81 
60 

86 
66 

76 

60 

30 
69 

75 
62 

75 
63 

72 
61 

81 
64 

72 
58 

79 
65 

80 
69 

79 
72 

86 

71 

87 
70 

87 
71 

83 
64 

90 
68 

79.9 
65.8 

LANBERTVILLE 

MAX 
MIN 

84 
68 

81 
61 

77 
65 

82 
66 

82 
66 

83 
61 

87 
69 

86 
60 

90 
64 

90 
66 

37 
65 

87 
70 

64 
58 

76 
48 

34 
52 

33 
62 

85 

54 

33 
53 

80 
54 

78 
66 

81 
53 

83 
51 

80 
67 

88 
67 

86 

72 

84 
72 

88 
73 

91 
67 

C9 
70 

36 
51 

91 
53 

34.5 
62.9 

LAYTON  3  NW 

HAX 
MIN 

80 
62 

76 
58 

80 
62 

80 
62 

80 
62 

80 
61 

80 
53 

80 
53 

35 
59 

88 
62 

83 
52 

83 
62 

83 
55 

80 
46 

86 

44 

30 
50 

78 
48 

61 
43 

82 

52 

79 

54 

70 
59 

80 
52 

74 
52 

SO 
69 

85 
66 

83 

67 

84 
69 

87 
62 

86 
65 

83 
58 

90 
60 

81.4 
59.0 

LITTLE  FALLS 

MAX 
MIN 

90 
65 

84 
62 

75 
64 

75 
66 

85 
65 

82 
64 

82 
65 

89 
60 

87 
64 

90 
67 

92 
66 

86 
70 

38 
59 

77 
49 

78 
53 

85 
53 

89 
55 

83 
53 

85 

56 

83 
60 

SO 
60 

75 
62 

85 
57 

83 
67 

83 
69 

89 
73 

87 
71 

89 
67 

91 
70 

90 
53 

87 
65 

84.6 
53.2 

LONG  BRANCH 

HAX 

HIN 

77 
64 

76 

60 

74 
68 

75 
66 

76 

67 

78 
66 

88 
69 

84 
64 

87 
65 

90 
70 

69 
72 

68 
73 

75 
60 

77 
53 

34 
58 

86 
65 

75 
62 

73 
55 

77 
55 

75 
50 

80 
55 

83 
65 

73 
67 

81 
71 

82 

74 

81 
74 

89 
70 

89 
70 

89 
70 

84 
66 

90 
67 

81.6 
65.5 

LONG  VALLEY 

HAX 

HIN 

79 
64 

76 
59 

74 
58 

82 
65 

76 

64 

80 
66 

86 
63 

84 
65 

87 

59 

88 
63 

80 
61 

84 
55 

79 
66 

74 
44 

82 
47 

84 
55 

82 

57 

31 
65 

30 
60 

77 
57 

71 
58 

31 
52 

75 
65 

78 
66 

86 
67 

87 

70 

87 
70 

88 
62 

87 
64 

84 
62 

92 
60 

81.6 
60.4 

MILLVILLE 

HAX 
HIN 

90 
73 

82 
61 

80 
67 

82 
68 

84 
66 

80 
65 

85 
57 

87 
68 

89 
70 

91 

71 

89 
74 

89 
74 

87 
66 

79 
56 

79 
58 

82 
53 

39 
65 

81 
55 

84 
58 

78 
59 

78 
59 

80 
63 

86 
58 

78 
69 

86 
71 

84 
75 

86 
72 

88 
71 

90 
71 

90 
64 

85 
66 

84.4 
56.2 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

HAX 
HIN 

81 
64 

79 
60 

81 
70 

83 
66 

79 

64 

81 
65 

87 
67 

87 
67 

91 
59 

39 
70 

89 

74 

65 

74 

79 
59 

79 
51 

83 
58 

38 
63 

33 
60 

83 
55 

79 

50 

76 
52 

80 
54 

83 
66 

77 
70 

85 
58 

81 

74 

85 
72 

87 
72 

90 
70 

90 
71 

83 
62 

89 
65 

83.5 
55.2 

MOORESTOWN 

HAX 
HIN 

79 
64 

77 
58 

78 
67 

82 
66 

79 
64 

82 
41 

87 
55 

87 
54 

89 
57 

83 
59 

83 
71 

88 
74 

75 
57 

75 
49 

82 
64 

87 
64 

79 
57 

81 
53 

73 
51 

74 
58 

77 
51 

84 
64 

72 
66 

86 
68 

35 
73 

84 
73 

88 
73 

90 
70 

91 
70 

85 
64 

91 
67 

32.7 
54.0 

MORRIS  PLAINS 

HAX 
HIN 

84 
66 

80 
58 

68 
61 

72 
64 

60 
52 

77 
62 

79 
54 

79 
58 

83 
62 

37 
66 

90 
63 

31 
64 

35 
52 

75 
48 

77 
50 

82 
50 

86 
55 

30 
49 

83 
60 

81 
58 

76 
59 

73 
61 

82 
67 

71 
66 

33 
67 

85 
71 

84 
71 

37 
55 

89 
57 

86 
63 

84 
62 

81.0 
51.4 

NEWARK  WB  AIRPORT 

HAX 
HIN 

81 
69 

74 
67 

72 
67 

80 
66 

77 
69 

79 
68 

90 
72 

90 
59 

92 

71 

92 

74 

86 
72 

87 
75 

75 
53 

78 
58 

85 
60 

83 
67 

80 
62 

34 
61 

80 
62 

78 
53 

77 
53 

84 
64 

75 
69 

S3 
70 

85 
75 

84 
75 

91 
74 

92 
71 

92 
72 

86 
68 

93 
72 

33.5 
66.0 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

MAX 
MIN 

79 
66 

79 
60 

72 
64 

78 
64 

77 
62 

80 
50 

86 
67 

35 
62 

88 
64 

39 
67 

83 
65 

88 
71 

34 
60 

75 

50 

82 
56 

85 
62 

84 
68 

81 
63 

80 
54 

82 
58 

78 
60 

81 
51 

30 
55 

82 
56 

85 
70 

83 
72 

86 
72 

88 
69 

88 
70 

85 
63 

90 
65 

32.3 
63.1 

NEW  MONMOUTH 

HAX 
MIN 

86 

69 

78 
58 

72 
61 

74 
65 

76 
62 

78 
54 

88 
69 

88 
61 

33 
57 

90 
63 

90 
59 

86 
72 

84 
61 

34 
61 

33 
57 

85 
64 

85 
68 

76 
56 

79 
53 

72 
50 

81 
58 

83 
63 

81 
67 

80 
68 

85 
71 

85 

72 

85 
72 

85 
72 

87 
72 

87 

55 

88 
66 

83.0 
64.5 

NEWTON 

MAX 
MIN 

85 
65 

30 
57 

70 
63 

77 
63 

82 
64 

78 
62 

81 
62 

66 
56 

85 
61 

89 
63 

90 
52 

85 
69 

86 
59 

73 
46 

77 
52 

34 
61 

64 
59 

73 
46 

83 

50 

80 
65 

78 
58 

68 

59 

31 
63 

72 
65 

82 
57 

86 

68 

81 
65 

85 
56 

88 
53 

86 
50 

83 
64 

31. 4 
60.5 

PATERSON 

MAX 
HIN 

91 
69 

85 
69 

73 
66 

71 
65 

81 
65 

79 
66 

81 
59 

69 
64 

90 
68 

91 
71 

93 
68 

38 
73 

68 
64 

73 
53 

79 
57 

66 
51 

89 
58 

79 
56 

35 
59 

80 
53 

75 
61 

74 
62 

85 
65 

72 
58 

79 
73 

88 
74 

65 
72 

90 
71 

90 
73 

90 
55 

85 
68 

83.4 
56.7 

PEM8ERT0H  3  E 

HAX 
HIN 

83 
71 

80 
55 

78 

67 

82 
67 

78 
61 

83 
59 

87 

64 

87 
60 

90 
62 

90 
65 

88 
66 

ee 

59 

60 
59 

78 
45 

34 
50 

88 
69 

83 
60 

83 
47 

30 
47 

75 
56 

32 
59 

85 
60 

81 
65 

87 
66 

87 
70 

85 
71 

88 
72 

90 
75 

90 
66 

84 
59 

90 
64 

84.4 
61.3 

PHILLIPSBURG 

HAX 
HIN 

89 
67 

83 
64 

79 
64 

85 
67 

86 
66 

84 
62 

82 
55 

89 
59 

88 
59 

89 
69 

39 
59 

90 
51 

88 
68 

77 
49 

84 
47 

87 
59 

87 
56 

32 
51 

83 
55 

80 
60 

79 
60 

83 
61 

63 
57 

83 
66 

83 
70 

86 
71 

87 
70 

89 
54 

89 
68 

36 
61 

92 
63 

35.3 
61.5 

PLAINFIELO 

HAX 
HIN 

82 

67 

75 
60 

73 
65 

80 
66 

79 
64 

81 
62 

88 
59 

88 
51 

89 
65 

90 
67 

84 
55 

88 
72 

77 
60 

73 
49 

84 
53 

83 
62 

81 
59 

84 
53 

SO 
54 

76 
60 

78 
62 

83 
62 

80 
63 

32 
53 

87 
70 

85 
74 

66 
72 

90 
63 

89 

70 

86 
63 

92 
65 

83.4 
63.7 

See  Reference  Notes  Pollowlog  Station  Index 
-  89  - 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
AUGUST  1961 


StaHon 

Da;  Of  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

SHILOH 

MAX 

MIN 

82 

70 

79 
61 

82 

68 

82 
66 

81 
63 

82 

62 

86 

65 

87 
67 

90 
66 

89 
69 

86 
72 

86 

73 

62 
65 

77 
52 

83 
58 

89 
61 

88 
63 

82 

54 

79 
52 

74 
60 

78 
61 

83 
62 

80 
70 

83 
68 

83 
73 

62 
69 

87 
72 

89 
73 

89 
71 

64 
63 

89 
65 

83.7 
65.0 

SOMERVILLE 

MAX 
MIN 

63 
67 

81 
59 

76 
6-'> 

80 
66 

79 
65 

82 

61 

87 
67 

86 

59 

89 
63 

90 
66 

82 
65 

87 
70 

62 
57 

77 
47 

83 
51 

87 
60 

82 
58 

82 

51 

79 
51 

75 

59 

79 
61 

84 
61 

76 
66 

85 
68 

88 
72 

86 
7* 

87 
73 

90 
66 

87 
67 

85 
62 

91 
65 

83.5 
62.7 

SUSSEX 

MAX 
MIN 

86 
65 

78 
60 

68 
60 

75 
61 

76 
60 

78 

64 

80 
61 

81 
59 

84 
60 

65 
60 

87 
65 

66 
65 

65 
58 

72 
49 

72 
49 

81 
54 

80 
51 

76 
48 

80 
50 

81 
54 

78 
55 

67 
57 

79 
64 

70 
65 

80 
60 

86 
68 

84 
70 

8* 
66 

85 
66 

80 
65 

82 
60 

79.5 
59.6 

TOMS  RIVER 

MAX 
MIN 

76 

60 

80 
65 

78 

70 

60 

62 
66 

64 
72 

66 

58 

90 
58 

92 
56 

94 
56 

90 
50 

93 

60 

65 
68 

78 
46 

65 

50 

69 
62 

85 
60 

88 
72 

62 
46 

73 
60 

60 
62 

84 

50 

78 

60 

88 
63 

65 

70 

90 
60 

67 
61 

90 
67 

69 
60 

62 
62 

69 
64 

84.9 
61.3 

TRENTON  WB  CITY 

MAX 
MIN 

77 
66 

74 
62 

74 
66 

60 
65 

76 
65 

62 
64 

88 
70 

87 
66 

90 
70 

89 
71 

81 
71 

67 
73 

75 
60 

77 
55 

63 
60 

67 
66 

78 
61 

81 
56 

79 
59 

75 
60 

76 
61 

82 
63 

73 
67 

87 
68 

85 
74 

62 

74 

87 
73 

90 
71 

69 
72 

84 
66 

90 
68 

82.2 
66.0 

TUCHERTON 

MAX 

MIN 

85 
68 

78 
5* 

80 
70 

80 
66 

77 
61 

80 
63 

67 
65 

86 
65 

90 
66 

90 
69 

90 
72 

90 
72 

87 
61 

60 
50 

81 
51 

90 
62 

85 
62 

80 
47 

77 
46 

75 
57 

82 
60 

63 
63 

78 
66 

85 
66 

87 
72 

84 
73 

89 
73 

92 
69 

92 
70 

91 
64 

90 
65 

84.5 
63.6 

WOOOSTOKN 

MAX 
MIN 

86 
71 

78 
59 

82 
68 

83 
67 

79 
64 

83 
62 

87 
64 

88 
63 

87 
67 

91 
71 

67 
71 

66 
72 

65 
59 

60 
50 

65 
54 

90 
62 

83 
63 

83 
51 

80 
52 

76 
59 

80 
60 

85 
61 

78 
69 

86 
68 

85 

70 

84 
72 

89 
68 

91 
71 

90 
73 

86 
62 

90 
63 

84.7 

64.1 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

M 

CANOE  BROOK 
PEMBERTON  3  E 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

.16 
20 

20 

.18 
34 

.22 
38 

.05 
10 

.05 

18 

14 

.06 
18 

.10 
11 

.25 
21 

.09 
3 

.07 
12 

.14 
26 

.11 
19 

.18 
14 

.18 
16 

.14 
11 

.25 

18 

.22 
8 

.19 
25 

.18 
20 

.04 
24 

.03 
10 

.16 
27 

.15 
16 

.23 
35 

.23 
43 

.23 
21 

.17 
20 

.18 
26 

.19 
33 

.19 
31 

.17 
22 

.32 
38 

.21 

18 

.19 
20 

.18 
10 

.19 
13 

.10 
10 

.09 
14 

.08 
21 

.08 
51 

.03 
24 

.15 
30 



.13 
10 

26 

.01 
9 

.05 
22 

.02 
13 

.14 
24 

.09 
27 

.18 
48 

29 

.17 
21 

.16 
3 

.09 

16 

.13 
9 

.27 

27 

.16 
29 

.13 
22 

.15 
23 

.18 
23 

B4.00 
550 

84.96 
764 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


station 

Day 

o!  month 

? 

Depth 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STATION 

PLOT  »1 

1  INCH 

MAX 

81 

75 

73 

81 

78 

80 

83 

80 

83 

82 

78 

82 

78 

77 

70 

78 

81 

81 

76 

73 

74 

76 

72 

79 

80 

78 

80 

80 

80 

79 

79 

78.5 

MIN 

73 

70 

70 

70 

71 

69 

72 

70 

71 

72 

73 

74 

72 

66 

66 

69 

68 

66 

66 

67 

67 

57 

71 

70 

73 

73 

73 

72 

73 

71 

72 

70.3 

2  INCHES 

MAX 

80 

74 

72 

79 

77 

78 

81 

79 

82 

81 

77 

81 

77 

76 

76 

77 

79 

79 

75 

72 

73 

75 

71 

78 

78 

78 

79 

79 

79 

78 

77 

77.4 

MIN 

73 

70 

70 

70 

71 

69 

72 

70 

71 

72 

73 

73 

72 

67 

67 

69 

68 

67 

67 

67 

67 

67 

71 

70 

72 

73 

73 

72 

73 

71 

72 

70.3 

4  INCHES 

MAX 

77 

74 

72 

74 

73 

74 

78 

77 

78 

78 

76 

78 

76 

74 

74 

75 

75 

75 

73 

71 

70 

73 

71 

74 

75 

76 

77 

78 

78 

75 

76 

75.0 

MIN 

75 

72 

71 

71 

'^ 

70 

72 

72 

72 

74 

74 

73 

73 

69 

69 

70 

70 

68 

68 

68 

68 

69 

71 

70 

71 

73 

73 

73 

74 

72 

73 

71.3 

8  INCHES 

MAX 

75 

73 

72 

72 

72 

73 

74 

74 

74 

74 

75 

76 

74 

72 

72 

73 

72 

72 

72 

70 

70 

71 

71 

72 

73 

74 

74 

74 

75 

75 

74 

73.1 

MIN 

74 

73 

71 

71 

71 

71 

72 

72 

73 

68 

74 

74 

74 

71 

70 

71 

71 

70 

70 

69 

69 

69 

70 

75 

71 

73 

73 

73 

74 

73 

73 

71.6 

16  INCHES 

MAX 

73 

73 

72 

72 

71 

7X 

71 

71 

72 

72 

73 

73 

73 

73 

72 

71 

71 

71 

71 

70 

70 

69 

70 

70 

70 

71 

71 

72 

73 

73 

72 

71.5 

MIN 

72 

72 

71 

71 

70 

70 

70 

70 

70 

71 

72 

72 

72 

71 

70 

70 

70 

69 

59 

59 

68 

68 

69 

69 

69 

70 

70 

71 

72 

72 

70 

70.3 

32  INCHES 

MAX 

70 

70 

70 

70 

70 

69 

69 

68 

69 

69 

69 

69 

70 

71 

70 

69 

69 

70 

69 

69 

69 

68 

58 

68 

68 

68 

68 

68 

59 

70 

69 

59.2 

MIN 

69 

70 

70 

69 

69 

68 

68 

68 

68 

-68 

69 

69 

70 

69 

69 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

57 

67 

67 

57 

68 

66 

68 

68 

69 

68 

58.4 

PLOT  »2 

1  INCH 

MAX 

82 

74 

73 

83 

80 

83 

88 

87 

94 

93 

83 

89 

85 

81 

88 

88 

89 

92 

84 

77 

78 

82 

71 

84 

87 

85 

86 

87 

85 

83 

86 

84.1 

MIN 

69 

65 

67 

67 

67 

65 

69 

67 

68 

71 

72 

72 

67 

60 

63 

67 

64 

63 

64 

65 

65 

64 

70 

69 

72 

73 

73 

70 

71 

6b 

59 

67.6 

2  INCHES 

MAX 

82 

74 

72 

82 

80 

83 

87 

87 

93 

92 

82 

88 

85 

80 

87 

87 

88 

90 

83 

76 

78 

81 

71 

83 

86 

84 

85 

86 

85 

82 

86 

83.4 

MIN 

69 

65 

67 

67 

67 

65 

69 

69 

68 

71 

72 

73 

67 

61 

63 

67 

64 

63 

64 

65 

65 

64 

70 

69 

72 

73 

73 

70 

71 

55 

59 

67.6 

4  INCHES 

MAX 

80 

74 

72 

80 

77 

80 

85 

84 

89 

88 

81 

84 

82 

82 

84 

04 

84 

87 

80 

75 

75 

79 

71 

81 

82 

81 

82 

84 

83 

80 

83 

81.1 

MIN 

72 

67 

68 

68 

69 

66 

70 

68 

69 

72 

73 

73 

69 

63 

65 

68 

67 

65 

66 

67 

66 

65 

70 

57 

72 

73 

73 

71 

72 

57 

69 

68.8 

8  INCHES 

MAX 

77 

73 

71 

74 

73 

75 

78 

78 

81 

81 

78 

79 

78 

76 

77 

78 

78 

79 

76 

72 

71 

74 

71 

75 

77 

76 

77 

78 

78 

75 

77 

75.2 

MIN 

75 

" 

70 

69 

70 

68 

71 

71 

71 

74 

75 

74 

72 

68 

69 

71 

70 

69 

70 

69 

68 

67 

70 

69 

72 

73 

73 

72 

73 

70 

71 

70.8 

Plot  ftl    ~   Slope  of  Ground:   Flat.   Soil  Type:   Loam,   Ground  Cover:   Kentucky  bluegra 
connected  to  a  Brown  Electronik  Potentiometer. 


Instrumentation:   Copper-cons tan tan  ther 


Plot  #2  -  Slope  of-  Ground:   Flat.   Soil  Type:   Loam.   Ground  Cover:   Barren.   Instrumentation:   Brown  recording  Potentiometer  with  copper- 
const  ant  an  thermocouples. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


TOTAL  PRECIPITATION 
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Isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".   Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  particularly 
in  mountainous  areas. 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


NEW  JERSEY 
AUGUST  1961 


Isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".   Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  particularly 
in  mountainous  areas. 
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280 

8A 

8A 

JERSEY  CITY  WATER  WORKS 
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6P 
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" 
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PASSAIC 

*1  09 

7*  20 

660 

7A 
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10 
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8A 
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10 

40  17 

74  31 
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6P 

6P 
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39  48 

7P 
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4260 
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40  43 
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MID 
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6P 
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PASSAIC  VLY,  WTR,  COMM. 

LONG  BRANCH 

*98T 

MONMOUTH 

40  18 

74  00 

20 

MID 

HID 

C  HJ 
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10 
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74  46 
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6P 

6P 

H 
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25 
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41  01 
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FEO.  AVIATION  AGENCY 

JEHSE 

CITY  WATER  WKS. 

H.  J, 

WILLARD 

JAMES 

C.  LONG 

U.S.  tl 

EATHEH  BUREAU 

ARTHUR 

H,  AHLOUIST 

HACKEI 

ST.  M, 

NEWT  01 

WTR.  *  SWR.COMM 

NEWARK  WATER  OEPT. 

DAN  A 

COUGHLIN 

COUNTY 

ENGINEER 

DEL  VECCHIO 

PHILIP  E.  MARUCCI 

SEWAGE 

DISPOSAL  PLANT 

JOINT 

TOLL  BRIDGE  COMM 

MRS  V 

VIAN  SCHEREH 

PR  1  NCI 

TON  WATER  CO. 

RAHWA 

VLY,  SWG.  AUTH. 

NO.  JERSEY  WTR,  SUPPL- 

evERET 

T  DICKINSON 

W.  E. 

HAVER 

JERSE 

BRICE 

B.  STANTON 

OMS  RIVER  WATER  CO. 
I.  J.  ERVEY 
f.S.  WEATHER  BUREAU 
lEV,  WALTER  T.  GANDEK 
WATER  SUPPLY  COMM. 

BONNIE  BURN  SANITARIUM 
ROBERT  M.  MANNERS 
N.J.  POWER  >  LIGHT  CO. 

hackensack  water  CO. 

CREAM  VALLEY  DAIRY 


3-lSREAT  EGG  HARBOR,   4-MACKENSACKi   5-HUDS0N| 


7-MULL I CA  i   e-PASSA I C , 


11-ROCKAwAY 


REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  New  Jersey  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Office,  c/o 
General  Delivery,  Trenton,  New  Jersey  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin . 

IJonthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  included 
in  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatologlcal  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  September  1956, 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  ^F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°  F. 

Evaporation  Is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.   Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours 
ending  at  time  of  observation. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present  location.   Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based 
on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record . 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatologlcal  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Extremes  Table";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground";  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.   The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables" ,  indicate  the 
following: 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes ,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G   "Soil  Temperature"  Table. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 

J   "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatologlcal  Data"  Table  and  the  "Dally  Temperature"  Table  Is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Daily  Soil  Temperature"  Table, 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index. 

+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  luiknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

U  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  Is  missing.   See  "Dally  Temperature"  Table 
for  detailed  dally  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month, 

R   Amounts  from  recording  gage,   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  E.S.T.  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations ,  elevations ,  exposure  etc . ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation "Substation  History"  for  this  state.   That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents ,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C.  for  15  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  Issue  of  Local 
Climatologlcal  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary),   Checks,  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 

USCOMM-WB-Asheville,  N.  C. 9/29/61 850 
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NEW  JERSEY  -  SEPTEMBER  1961 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES  " 

Highest  Temperature:   97°  on  the  5th  at  Little  Falls  and  Woodstown 
Lowest  Temperature:   31°  on  the  30th  at  Flemington  1  NE  and  Long  Valley 

Greatest  Total  Precipitation:  5.95  inches  at  Tuckerton 
Least  Total  Precipitation:  1,08  inches  at  West  Wharton 
Greatest  One-Day  Precipitation:   3.08  inches  on  the  21st  at  Mays  Landing 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


The  month  was  notable  for  exceptional  warmth 
and  unusual  dryness  except  for  the  rainfall 
associated  with  Hurricane  Esther. 

Monthly  mean  temperatures  averaged  much  above 
normal  in  all  sections.   At  WBO,  Trenton,  N.  J., 
the  monthly  mean  was  72.9°,  or  5.9°  above  the 
normal  of  67.0°.   This  established  an  all-time 
September  record,  exceeding  the  previous  mark 
of  72.8°  set  in  1895.   It  is  probable  that,  for 
the  State  as  a  whole,  this  was  likewise  the 
warmest  September  over  the  past  75  years  or  so, 
since  systematic  temperature  observations  began. 

The  month  began  with  a  heat  wave,  which  brought 
near  -  or  above  -  90°  daily  maximum  readings 
from  the  1st  through  the  6th.   Thereafter,  until 
the  15th  -  16th,  temperatures  moderated  somewhat 
except  for  a  second  wave  of  90°  heat  about  the 
10th  -  13th.   Relief  came  with  the  passage  of 
a  cold  front  on  the  16th,  and  until  about  the 
23rd  temperatures  were  near  normal  but  seemed 
cooler  by  contrast  with  the  abnormal  warmth  of 
the  first  half  month.   A  third  heat  wave  around 
the  23rd  -  24th  was  followed  by  a  cooling  trend 
the  25th  -  27th  and  a  cold  air  mass  arriving 
on  the  29th  tumbled  the  mercury  to  near-freezing 
in  some  localities  on  the  morning  of  the  30th. 

Fairly  widespread  showers  fell  on  the  3rd,  and 
there  were  scattered  showers  and  thunderstorms 
on  other  days  during  the  first  half  of  the  month. 
The  weather  was  generally  fair,  warm  and  dry, 
however,  until  general  rain  fell  on  the  14  -  15th 
in  advance  of  a  cold  front.   This  rain  came  from 
widespread  showers  and  thunderstorms.   One  of 
the  latter  caused  some  tree  and  property  damage 
in  the  Flemington  area  on  the  morning  of  the 
15th.   Thereafter,  except  for  fairly  general 
showers  on  the  19th  and  the  Hurricane  Esther 
rainfall  on  the  20  -  21st,  there  was  no  sig- 
nificant precipitation.   The  hurricane,  in  short, 
transformed  a  below-normal  September  into  one 
with  near  or  above  normal  monthly  precipitation 
generally  over  the  State. 
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No  deaths  were  attributable  to  the  hurricane. 
Only  three  injuries  occurred,  when  the  sea  wall 
at  Margate  collapsed  under  heavy  seas.   Most 
of  the  damage  occurred  along  the  coast,  from 
the  high  seas  and  storm  surge  set  up  by  the 
hurricane  winds.   The  damage  from  high  winds 
was  confined  mainly  to  the  shore  areas  of  South 
and  Central  New  Jersey,  though  trees  were  downed, 
branches  broken,  and  power  lines  broken  at 
interior  locations  also.   There  were  no  wide- 
spread interruptions  to  utility  service.   Air 
traffic  was  suspended,  but  other  modes  of  trans- 
portation were  scarcely  affected.   The  State 
Department  of  Agriculture  reported  only  slight 
crop  damage,  mainly  apple-drops.   As  a  matter 
of  fact,  for  agricultural  purposes,  the  benefit 
of  the  hurricane  rainfall  far  outweighed  the 
wind  losses.'  There  was  no  stream  flooding 
because  antecedent  conditions  were  dry,  and 
Esther  did  not  produce  the  very  heavy  amounts 
required  for  general  flooding.   The  pertinent 
statistics  on  the  hurricane  from  the  Weather 
Bureau  stations  in  the  State  are  tabulated 
below. 

James  K.  McGuire 

Area  Climatologist ,  Northeast 

Weather  Bureau  Office 

30  Rockefeller  Plaza 

New  York  20,  New  York 


HURRICANE  ESTHER,  9-21-61 


Location 


Lowest  Pressure 

(Sea  Level) 
Inches  of  Mercury 


Atlantic  City  WB  AP  29.47 

Newark  WB  AP  29.54 

Trenton  WB  City  29.64 
*  From  nearby  location. 


Fastest 

(1-minute 

Peak 

Total 

Wind) 

Gust 

Rainfall 

NW  46  mph 

69  mph 

3.04  in. 

NNW  46  mph 

62  mph 

0.57  in. 

NW  34  mph 

55*  mph 

1.23  in. 
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.06   .07  1.82 

GREENWOOD  LAKE 

1.99 

T 

.03 

.13 

•  14 

.02  1.10 

.55 

.02 

HAMMONTON  2  NNE 

2.25 

.02 

.04 

.19 

.03  1.91 

.06 

HIGH  POINT  PARK 

2.08 

.01 

.01        .15 

.65 

.09   .81 

.36 

HIGHTSTOWN  I  N 

2.67 

.37 

.18   .47 

T     .07  1.58 

INDIAN  MILLS  2  W 

3.48 

T 

.42 

T     .22 

7     .52  2.32 

IRVINGTON 

2.09 

.10 

.15   .63 

.04   .13  1.04 

JERSEY  CITY 

2.91 

.75   .43 

.06   .31  1.36 

LAMBERTVlLLE 

2.80 

.30 

.18   .22 

7     .07  2.03 

LAYTON  3  NW 

2.04 

.02 

.04 

.06        .73 

.05   .02  1.12 

LITTLE  FALLS 

2.09 

.40 

.61 

.01 

7     .01  1.01 

.05 

LONG  BRANCH              R 

3.05 

.01 

.23 

.61   .34 

.18   .71   .93 

.04 

LONG  VALLEY 

1.45 

.30 

.15   .24   .76 

HAHWAH 

2.72 

1.11 

.25 

.07  1.06 

.23 

MANVILLE 

2.oa 

.30 

.34   .60 

.19   .15   .42 

MAYS  LANDING 

3.72 

.09 

.47 

.04 

.02  3.08 

.02 

MIDLAND  PARK 

3.79 

1.31 

.95   .19 

.05   .27  1.01 

MlLLVlLLE 

2.79 

.22   .16 

T 

7    1.13  1.2S 

MlLLVILLE  FAA  AIRPORT 

3.21 

T 

.55   .26 

T 

7    1.28  1.12 

MILTON 

1.53 

.20 

.28 

.05       1.00 

HOORESTOWN 

3.48 

.84 

.02 

.30 

.25 

7     7    2.02 

.05 

MORRIS  PLAINS 

1.19 

T     T 

.26 

.04 

T     .06   .81 

.02 

NEWARK  WB  AIRPORT       R 

1.49 

7 

.03 

.39   .47 

.03   .29   .28 

7 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

2.60 

.10 

.05   .93 

.14   .03  1.35 

NEW  MILFORD 

2.10 

.10 

.10   .40 

.12   .19  1.19 

NEW  MONMOUTH 

2.83 

.09 

.03 

.33 

.68 

.14   .14  1.42 

7 

NEWTON 

1.46 

.02 

.44 

T 

7     .77 

.23 

OAK.  RIDGE  RESERVOIR 

1.42 

.11 

.14 

.06   .89 

.22 

OLDWICK 

1.73 

.28 

.36 

.13   .10   .83 

.03 

ORANGE 

2.37 

•  60 

.12       1.65 

PATERSON 

2.52 

.05 

1.00 

•  IB 

7    1.23 

.06 

PEHBERTON  3  E 

3.17 

.43 

.33 

.03   .21  2.17 

PHlLLIPSBURG 

1.50 

.14 

.37 

.19   .80 

PHILLlPSauRG  BRIDGE 

1.55 

.05 

.55 

.95 

T 

PLAINFIELD 

2.48 

T 

.23 

.26   .57 

.25   •    1.17 

PRINCETON  WATER  WORKS 

2.50 

.15 

.13   .65 

T     .37  1.20 

RAHWAY 

1.83 

.05 

.20   .43 

.10   .26   .71 

RINGWOOD 

2.15 

.62 

.03  1.31 

.12 

SHILOH 

2.22 

T 

.02   .83 

.02  1.33 

.02 

SOHERVlLLE 

1.83 

.53 

.18   .24 

.18        .70 

SPLIT  ROCK  POND 

1.36 

.22 

1.14 

SUSSEX 

1.91 

I 

.03 

T     .18 

.15 

.44 

7     .68 

.43 

TOMS  RIVER 

4.23 

.75 

.88 

.20   .40  2.00 

TRENTON  WB  CITY          R 

1.72 

.04 

T     .44 

.01   .34   .89 

TUCKERTON 

5.95 

.26 

,09   T 

• 

.95  2.75  1.90 

WANAOUE  RAYMOND  DAM 

1.60 

T 

.50 

.07 

.98 

.05 

WERTSVILLE 

2.08 

.02 

.05 

.40   .02 

.08       1.44 

.07 

WEST  WHARTON 

1.08 

.02 

.04 

.08 

.11 

.06   .69 

.08 

WOODCLIFF  LAKE 

4.16 
2.27 

.95 

.58   .23  1.04 

.10   .22  1.04 

WOODS TOMN 

.84 

.03   .40  1.00 

KMes  loUowing  SUbon    Index 
-   98    - 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
SEPTEMBER  1961 


I 


Day 

Of  Month 

1 

Station 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2S 

27 

28 

29 

30 

31 

« 

ATLANTIC  CITY  W8  AP 

MAX 

HIN 

91 

70 

92 

74 

95 
71 

91 
70 

91 
72 

89 
72 

85 
59 

85 
66 

86 
56 

69 
70 

92 
70 

94 
72 

91 
70 

85 
74 

76 
55 

73 

47 

72 
51 

70 
51 

68 
53 

71 
66 

81 
64 

86 
65 

90 
67 

87 
55 

83 

70 

81 
59 

76 
55 

79 
67 

67 
46 

69 

42 

82.9 
53.8 

ATLANTIC  CITY 

MAX 
MIN 

S2 
72 

85 
74 

88 
71 

84 

70 

85 
73 

81 

73 

79 
72 

78 
71 

61 
71 

61 
71 

62 
73 

84 
73 

78 
72 

79 

74 

75 
58 

71 
54 

68 

58 

67 
52 

68 
64 

69 
66 

78 
64 

83 
67 

81 
68 

78 
68 

81 

70 

79 
62 

72 
61 

78 
60 

68 
53 

67 
58 

77.7 
66.8 

AUDUBON 

MAX 
MIN 

93 

68 

94 

72 

95 
59 

93 
70 

94 
74 

90 
73 

84 

70 

84 
56 

88 
59 

90 
68 

92 

71 

94 

70 

93 
71 

88 
70 

75 
61 

74 
52 

72 

63 

72 
48 

58 
52 

73 
64 

83 
63 

88 
55 

91 
65 

88 
64 

86 
68 

78 
63 

78 
50 

SO 
57 

68 
42 

75 
40 

84.1 
63.3 

BELLEPLAIN  STA  FOREST 

MAX 
MIN 

91 
bit 

95 
75 

95 
70 

94 
55 

94 
56 

88 
65 

84 
65 

85 

54 

85 
50 

69 
64 

92 
59 

93 
70 

92 
69 

89 
71 

82 
61 

74 
42 

72 
43 

59 
49 

68 
62 

73 
66 

84 
54 

87 
55 

91 
63 

88 
51 

85 
65 

84 
65 

79 
49 

80 
51 

75 
35 

72 
34 

84.4 

60.4 

BELVIDERE 

MAX 
MIN 

SB 
65 

89 
71 

87 
66 

90 
57 

89 
56 

87 
66 

84 
68 

79 
55 

84 
66 

85 
64 

87 
65 

88 
54 

87 
67 

85 
59 

76 
55 

71 
44 

69 

44 

72 
39 

69 
53 

75 

53 

78 
53 

85 
58 

88 
58 

67 

50 

65 
50 

81 
62 

74 
50 

74 
47 

69 
39 

70 
37 

81.1 
58.4 

60ONT0N  2  SE 

MAX 
MIN 

90 
67 

90 
58 

90 
58 

91 
57 

91 
71 

91 
59 

87 
58 

78 
53 

76 
52 

85 
64 

88 
64 

87 
64 

91 
57 

87 
57 

64 
58 

71 
44 

71 
47 

70 

40 

72 
44 

72 
58 

75 
62 

75 
52 

85 
61 

88 
61 

87 
63 

80 
62 

74 
44 

73 
45 

74 
43 

64 
36 

81.3 
56.6 

BURLINGTON 

MAX 
MIN 

95 
59 

95 
76 

95 
72 

94 
72 

95 
75 

90 
75 

85 
72 

82 
59 

67 
70 

90 
68 

93 
71 

94 
71 

95 
71 

69 
68 

83 
58 

73 
58 

72 
53 

72 
48 

68 
63 

74 
54 

84 
64 

85 
59 

92 
58 

93 
58 

86 
55 

83 
67 

77 
54 

80 
50 

73 
48 

84 
38 

85.3 
64.8 

CANOE  BROOK 

MAX 

MIN 

91 
65 

93 

70 

92 
55 

91 
65 

92 
68 

91 
67 

87 
58 

78 
54 

60 
51 

88 
53 

90 
54 

91 
64 

93 
57 

90 
58 

65 
56 

72 

45 

71 
43 

70 
38 

70 
48 

67 
67 

75 
52 

75 
51 

86 
58 

88 
62 

87 
63 

80 
61 

78 
43 

75 
46 

76 
38 

65 
40 

82.2 
5S.5 

CAPE  MAY  3  W 

MAX 
MIN 

86 
72 

89 
73 

90 
74 

89 
73 

87 
75 

89 

73 

86 

74 

83 
70 

62 
67 

85 

71 

67 
73 

91 
74 

86 
73 

84 
72 

79 
65 

72 
59 

72 
54 

72 
56 

73 
64 

77 
56 

83 
59 

85 
69 

84 

70 

76 
70 

77 
50 

78 
64 

78 
53 

68 
49 

81.8 
67.2 

CHARLOTTEBURG 

MAX 
MIN 

88 
63 

90 
64 

88 
65 

90 
66 

89 
59 

90 
67 

85 
55 

75 
51 

79 
51 

86 
64 

86 
60 

87 
61 

89 
65 

87 
63 

67 
61 

69 
44 

69 
46 

69 
37 

70 
39 

65 
57 

74 
61 

72 
61 

83 
59 

86 
63 

87 
60 

80 
63 

71 
48 

80 
50 

72 
43 

63 
36 

80.2 
57.4 

CHATSWORTH 

MAX 

MIN 

92 
65 

93 
73 

94 
65 

94 
59 

92 
58 

93 
69 

87 
71 

81 
55 

84 
52 

65 
52 

90 
55 

92 

66 

93 
69 

91 
56 

88 
66 

72 
45 

71 
44 

57 
45 

67 
61 

71 
63 

76 
61 

67 
69 

90 
64 

88 
65 

84 
69 

78 
67 

78 
45 

80 
55 

75 
37 

71 
34 

83.5 
60.6 

CLAYTON 

MAX 

MIN 

90 
65 

91 
73 

90 
68 

92 
75 

92 
75 

88 
74 

85 
73 

81 
72 

83 
66 

85 
58 

67 
57 

88 
72 

91 
71 

90 
59 

86 

70 

81 
49 

72 
49 

70 
49 

68 
61 

73 
62 

83 
67 

85 
65 

84 
60 

87 
64 

88 
62 

86 
67 

72 
50 

77 
56 

70 
38 

71 
39 

82.9 
63.3 

ELIZABETH 

MAX 

HIN 

95 
68 

95 
73 

90 
70 

95 
68 

94 
72 

89 
71 

79 
59 

91 
65 

87 
54 

91 
65 

92 
58 

94 
69 

90 
70 

68 
68 

63 

55 

72 
45 

74 
53 

72 
46 

68 
57 

73 
63 

75 
62 

88 
63 

92 
62 

90 
65 

84 
68 

81 
64 

SO 
55 

80 

47 

70 
43 

74 
41 

84.2 
61.7 

ESSEX  FELLS  SERV  BLOG 

MAX 
MIN 

92 
66 

93 
73 

92 
67 

92 
61 

93 
70 

92 
70 

92 
51 

78 
53 

79 
51 

86 
64 

90 
66 

91 
66 

92 
68 

90 
57 

85 
57 

73 
43 

73 
46 

70 
39 

72 
45 

57 
57 

74 
63 

74 
60 

88 
59 

89 

61 

75 
46 

75 
48 

77 
41 

66 
38 

82.5 
58.1 

FLEMINGTON  1  NE 

MAX 
MIN 

93 
53 

93 
58 

93 
57 

93 
56 

92 
59 

91 
55 

84 
67 

86 
62 

88 
66 

92 
63 

92 
64 

96 
54 

92 
67 

89 
54 

64 
57 

73 
41 

73 
44 

75 
35 

69 
54 

75 
64 

60 
55 

66 
52 

90 
61 

90 
59 

89 
64 

80 
63 

76 
41 

77 
46 

67 
34 

74 
31 

84.3 
57.9 

FREEHOLD 

MAX 

MIN 

93 
57 

92 
73 

91 
59 

90 
71 

91 
68 

85 

70 

79 
67 

82 
63 

85 
67 

89 
66 

90 
58 

91 
58 

91 
69 

87 
67 

82 
56 

71 
45 

69 
53 

59 
49 

67 
59 

71 
63 

76 
61 

85 
63 

89 
63 

85 
64 

82 
58 

78 
66 

74 
49 

76 
56 

70 
44 

70 
42 

81.7 
61.8 

HAHMONTON  2  NNE 

MAX 
HIN 

91 
68 

94 
72 

93 
71 

94 
58 

92 
72 

94 
71 

93 
73 

87 
64 

85 
65 

87 
67 

91 
70 

94 

72 

94 
68 

90 
63 

66 
55 

72 
48 

70 
48 

70 
48 

70 
50 

71 
63 

83 
65 

85 
61 

88 
65 

86 
66 

84 
57 

82 
62 

80 
51 

75 
57 

79 
45 

66 

39 

84.3 
62.3 

HIGH  POINT  PARK. 

MAX 
MIN 

BB 
56 

89 
66 

90 
65 

90 
55 

90 
65 

89 
54 

80 
60 

71 
61 

75 
52 

83 
62 

86 
62 

68 
63 

90 
62 

84 
53 

60 
50 

71 
39 

68 
41 

54 
42 

68 
45 

71 
51 

69 
58 

57 
55 

81 
56 

85 
55 

84 
51 

79 
59 

72 
44 

71 
44 

70 
35 

61 
36 

78.5 
55.2 

HIGHTSTOMN  1  N 

HAX 

HIN 

92 
66 

91 

73 

91 
59 

92 
67 

91 
70 

85 
59 

80 
66 

81 
53 

85 
56 

89 
55 

89 
59 

93 
69 

91 
59 

86 
67 

78 
55 

70 
44 

59 
49 

70 
43 

57 
59 

72 
63 

77 
63 

85 
52 

88 
62 

85 
52 

82 
67 

76 
66 

74 
46 

75 
54 

65 
39 

72 
36 

81.4 
60.6 

INDIAN  MILLS  2  W 

MAX 
MIN 

92 

6'> 

93 
74 

94 
67 

92 
56 

93 
58 

90 
69 

84 
67 

85 
52 

85 
57 

90 
54 

91 
66 

93 
68 

90 
56 

88 
66 

76 
60 

71 
40 

72 
46 

72 

44 

67 

60 

71 
63 

81 
63 

85 

65 

89 
61 

89 
60 

85 
64 

77 
60 

76 
43 

79 
52 

66 
35 

72 
32 

83.0 
59.4 

JERSEY  CITY 

MAX 
HIN 

90 
73 

91 
75 

82 

73 

93 

70 

90 
74 

87 
73 

75 
69 

78 
68 

82 
68 

88 
69 

89 
66 

89 

72 

83 
73 

60 
70 

74 
59 

69 
48 

57 
54 

67 
49 

67 

59 

72 
65 

72 
63 

85 
63 

88 
55 

83 
67 

79 
59 

77 
62 

73 
54 

77 
58 

64 
49 

64 
45 

79.2 
64.1 

LAMBERTVILLE 

MAX 
HIN 

91 
6* 

93 

74 

93 
66 

93 
57 

92 
59 

89 
69 

85 
70 

81 
54 

65 
65 

90 
56 

91 
67 

92 

68 

92 

70 

88 
57 

82 
50 

73 
44 

72 
44 

73 
40 

67 
58 

75 
54 

82 
63 

69 
56 

91 
62 

90 
62 

86 
53 

81 
63 

77 
47 

77 
53 

72 
40 

74 
38 

83.9 
60.2 

LAYTON  3  NW 

HAX 
MIN 

89 
58 

89 
68 

90 
64 

94 
57 

90 
54 

87 
64 

80 
67 

84 
63 

63 
50 

67 
53 

86 
57 

90 
61 

88 
53 

67 
52 

80 
51 

70 
40 

68 
38 

70 
35 

53 
44 

74 
56 

SO 
54 

64 
59 

88 
59 

88 
63 

80 
62 

73 
61 

74 
44 

71 
43 

64 
32 

69 
35 

80.7 
56.3 

LITTLE  FALLS 

MAX 
MIN 

93 
67 

95 

72 

95 
69 

94 
58 

97 
71 

96 
70 

91 
58 

79 
55 

63 
63 

69 
55 

92 
57 

92 
67 

95 

70 

92 
56 

88 
68 

75 
46 

75 
47 

72 
44 

74 
54 

57 
58 

76 
64 

83 
62 

90 
60 

92 
62 

90 
56 

84 
54 

78 
48 

78 
51 

79 
45 

59 
40 

85.1 
60.6 

LONG  BRANCH 

MAX 
MIN 

95 

70 

93 
74 

84 
70 

90 
70 

92 

74 

S3 
73 

77 
69 

80 
65 

63 
67 

67 
66 

92 

70 

92 

70 

86 
72 

84 
70 

74 
58 

70 
49 

68 
59 

59 
56 

57 
51 

71 
54 

74 
65 

86 
66 

88 
64 

63 
55 

60 
59 

80 
51 

73 
51 

78 
58 

65 
49 

67 
42 

80.4 
63.9 

LONG  VALLEY 

HAX 
MIN 

91 
61 

91 
67 

90 
65 

92 
66 

90 
59 

87 
64 

84 
54 

79 
62 

65 
62 

69 
60 

90 
60 

91 
59 

86 
54 

83 
67 

76 

56 

71 
39 

70 
44 

71 
43 

65 
55 

73 
62 

74 
63 

86 
62 

90 
60 

88 
56 

81 
59 

75 
50 

74 
40 

75 
42 

70 
33 

71 
31 

81.3 
56.1 

MILLVILLE 

HAX 
HIN 

90 
69 

90 
72 

92 
73 

95 
70 

93 
72 

95 
73 

91 
71 

86 

57 

87 
58 

85 
67 

88 
71 

90 
72 

93 

70 

90 
72 

68 
64 

73 
53 

71 
52 

73 
61 

71 
54 

69 
54 

73 
65 

83 
67 

85 
57 

89 
56 

88 
66 

84 
68 

79 
55 

75 
56 

79 
47 

67 
42 

83.7 
64.2 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

HAX 
MIN 

90 
70 

92 
76 

94 

70 

93 
68 

94 

73 

93 
73 

87 
69 

87 
55 

86 
66 

88 
56 

91 
73 

93 

74 

91 
70 

87 
74 

76 
54 

71 
47 

73 
51 

72 
53 

69 

63 

72 
65 

84 
65 

86 
65 

89 
67 

87 
67 

85 
59 

78 
58 

74 
53 

78 
54 

66 
43 

71 
41 

83.2 
63.6 

MOORESTOXN 

MAX 
MIN 

90 

70 

92 

71 

92 

68 

92 

70 

93 

73 

89 

72 

81 
70 

62 
56 

86 
69 

68 
66 

90 

71 

91 
70 

90 
71 

87 
58 

75 
64 

72 
48 

70 

50 

70 
45 

67 
51 

73 
63 

82 
64 

86 
64 

88 
67 

86 
64 

84 
66 

77 
59 

75 
48 

77 
55 

66 
40 

71 
37 

82.1 
62.1 

MORRIS  PLAINS 

HAX 
HIN 

92 

6'! 

91 
71 

91 
67 

92 
67 

94 
73 

93 
75 

87 
67 

82 
53 

80 
62 

86 
55 

89 
65 

90 
54 

94 
55 

89 
54 

85 
55 

73 
41 

72 
49 

70 
43 

71 
53 

65 

57 

73 
63 

76 
62 

86 
64 

90 
60 

67 
64 

81 
63 

74 
46 

75 
49 

75 
38 

67 
34 

82.4 
59.1 

NEWARK  wa  AIRPORT 

HAX 

HIN 

95 
73 

94 
77 

88 
74 

94 
73 

94 
78 

87 
76 

78 
72 

81 
71 

88 
69 

91 
71 

93 

72 

95 
73 

88 
74 

66 
72 

77 
57 

73 
51 

71 
55 

71 
50 

68 
60 

74 
56 

77 
67 

90 
67 

90 
67 

87 
71 

84 
72 

60 
61 

75 
54 

80 
58 

68 
51 

69 
49 

83.0 
66.0 

NEW  BRUNSWICK.  EXP  STA 

HAX 

HIN 

90 
66 

90 
73 

88 
68 

90 
68 

90 
71 

89 
70 

83 
69 

60 
54 

64 
55 

69 
66 

89 
68 

90 
69 

90 
69 

66 
67 

84 
55 

70 
44 

69 
52 

68 
44 

68 
56 

74 
62 

77 
62 

85 
66 

87 
53 

85 
64 

83 
67 

80 
55 

74 
47 

75 
54 

73 
40 

70 
38 

81.8 
61.1 

NEW  MONMOUTH 

HAX 
HIN 

91 
68 

92 
75 

87 
70 

91 
68 

91 
71 

90 
71 

78 
69 

78 
53 

65 
54 

88 
59 

88 
71 

90 
71 

90 
71 

86 
67 

83 
57 

71 
48 

71 
53 

71 
49 

69 
61 

72 
55 

73 
64 

85 
64 

87 
62 

67 
63 

80 
68 

79 
66 

76 
49 

77 
57 

75 
49 

58 
40 

81.6 
62.8 

NEWTON 

HAX 
HIN 

91 
63 

92 
65 

92 
63 

89 
66 

92 

67 

91 
53 

85 
68 

80 
64 

62 
52 

84 
50 

88 
51 

90 
64 

92 
66 

88 
66 

65 
55 

70 
42 

72 
41 

68 
34 

71 
45 

65 
55 

74 
63 

77 
52 

86 
57 

88 
55 

86 
56 

81 
62 

72 

41 

75 
43 

73 
40 

66 
32 

81.5 
56.1 

PATERSON 

HAX 

MIN 

93 

71 

96 

76 

93 
73 

95 
71 

95 

71 

95 

74 

88 
69 

78 
66 

63 
65 

88 

70 

92 
59 

93 

70 

95 

73 

90 

70 

8S 
62 

74 
49 

73 
50 

69 

46 

71 
52 

66 

60 

75 
65 

73 
54 

85 
54 

90 
54 

84 
69 

82 

67 

80 
52 

78 
55 

79 
48 

67 
44 

83.5 
63.3 

PEM6ERT0N  3  E 

MAX 
MIN 

93 
62 

93 
70 

93 
67 

93 
67 

93 
57 

90 
67 

83 
55 

85 
62 

85 
67 

89 
64 

91 
67 

92 
57 

92 
65 

89 
65 

83 
59 

72 

43 

71 
45 

69 
44 

69 
59 

72 
62 

81 
65 

87 
64 

90 
61 

87 
60 

84 
64 

83 
63 

75 

44 

78 
54 

75 
37 

73 
34 

83.7 
59.4 

PHlLLIPSaURG 

HAX 
MIN 

93 
65 

92 
72 

93 
67 

93 
70 

90 
70 

91 
68 

89 
70 

91 

72 

67 
66 

90 
65 

92 
55 

93 
64 

93 
58 

91 
70 

84 
69 

74 
46 

73 
47 

73 
40 

73 
55 

76 
63 

79 
63 

88 
61 

91 
62 

91 
65 

90 
60 

85 
60 

75 
45 

76 
45 

75 
42 

73 
36 

85.1 
60.1 

PLAINFIElO 

HAX 

HIN 

93 
67 

93 
74 

91 

70 

94 
69 

94 

73 

88 
72 

79 
70 

81 
65 

67 
56 

90 
67 

91 
68 

93 
69 

91 
70 

88 
68 

75 
50 

75 
44 

72 
52 

72 
45 

66 

57 

73 
62 

76 
64 

88 
64 

92 
62 

68 
65 

84 
69 

78 
66 

77 
47 

76 
52 

68 

41 

73 
40 

83.0 
61.9 

See  Reference  Notes  Following  Stmtlon  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
SEPTEMBER  1961 


Day  Of  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

B 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

SHILOH 

MAX 

MIN 

89 
68 

90 
70 

93 
72 

93 
68 

93 
72 

92 
72 

86 

70 

86 
65 

85 
67 

88 
68 

90 
70 

91 
71 

89 
69 

78 
60 

70 
49 

69 

50 

71 
49 

72 
49 

69 
61 

72 
63 

83 

65 

86 
65 

89 
66 

87 
66 

83 
67 

82 
66 

77 
51 

79 
58 

77 
47 

70 
43 

82.6 
62.6 

SOMERVILLE 

MAX 
MIN 

92 
66 

92 
73 

93 
68 

93 
68 

93 

73 

89 

70 

79 

70 

81 
64 

85 
65 

90 
63 

91 
66 

92 
65 

90 
68 

85 
67 

80 
56 

73 
43 

73 
52 

73 
44 

68 
57 

77 
64 

78 
64 

87 
66 

90 
62 

90 
62 

84 
66 

78 
62 

75 
44 

76 

47 

68 
38 

73 
35 

82.9 
60.3 

SUSSEX 

MAX 
MIN 

89 
60 

90 
70 

88 
68 

88 
68 

89 
68 

88 
66 

85 
67 

80 
69 

81 
64 

83 
66 

80 
63 

89 
64 

89 
64 

86 
65 

89 
60 

68 
44 

69 
44 

68 

40 

69 

40 

66 

54 

78 

60 

75 
63 

82 
59 

85 
59 

84 
62 

84 
60 

72 
46 

74 
45 

72 
43 

68 
33 

80.3 
57.8 

TOMS  RIVER 

MAX 
MIN 

92 
66 

95 

70 

9* 
69 

93 
65 

94 
65 

89 
62 

S3 
60 

81 
62 

86 
62 

93 
62 

93 
70 

94 

72 

90 
72 

88 
71 

85 
60 

76 
52 

72 
60 

68 
56 

67 
62 

65 
60 

76 
60 

83 
64 

95 

70 

94 

71 

84 
72 

80 
62 

76 
46 

76 
48 

79 

42 

68 

34 

83.6 
61.6 

TRENTON  MB  CITY 

MAX 
MIN 

92 
71 

92 
76 

93 
72 

92 
70 

92 

76 

85 
72 

79 
59 

82 
66 

87 
70 

89 

70 

91 
72 

93 
72 

90 
71 

85 
70 

75 
56 

70 
51 

68 
52 

69 
47 

66 
59 

74 
64 

81 
63 

86 
67 

89 
69 

86 
69 

83 
69 

74 
59 

74 
53 

76 
56 

65 
48 

71 
44 

81.6 
64.1 

TUCKERTON 

MAX 
MIN 

92 
67 

93 
67 

93 
68 

90 
65 

92 
66 

86 
68 

80 
68 

82 
60 

83 
72 

90 
65 

90 
70 

93 
70 

87 
66 

85 
71 

80 
56 

73 
43 

72 

46 

67 
55 

66 
60 

69 
60 

80 
60 

88 
63 

86 
62 

82 
62 

83 
68 

80 
65 

77 
47 

80 
56 

75 
41 

68 
34 

82.1 
60.7 

WOODSTOWN 

MAX 
MIN 

92 
67 

92 

74 

95 
76 

95 
67 

97 
70 

90 
71 

84 
71 

85 
66 

86 
67 

88 
66 

91 
69 

93 
68 

92 
69 

92 
68 

81 
61 

72 
45 

73 
51 

72 
48 

73 
61 

76 
62 

82 
65 

88 
70 

90 

61 

89 
62 

85 

66 

76 
49 

80 
53 

77 
39 

72 
38 

84.8 
62.1 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

"3  M  » 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2b 

2b 

27 

28 

29 

30 

31 

^°^ 

CANOE  BROOK 

EVAP 

.17 

.14 

.24 

.12 

.17 

.15 

.19 

.02 

.07 

.07 

.14 

.18 

.14 

.16 

.08 

.16 

.11 

.15 

.13 

.01 

.02 

.20 

.06 

.18 

.16 

.09 

.17 

.10 

.12 

.07 

3.77 

WIND 

15 

17 

7 

8 

11 

13 

18 

10 

2 

6 

7 

11 

6 

16 

30 

49 

18 

22 

24 

22 

116 

79 

35 

12 

4 

34 

22 

11 

20 

23 

668 

PEHBERTOM  3  E 

EVAP 

28 

.26 

.22 

.18 

.13 

.16 

.18 

.07 

.22 

.15 

.14 

.11 

.14 

.15 

.19 

.16 

.17 

.11 

.07 

_ 

. 

.13 

.14 

.14 

.14 

.20 

.09 

.15 

.15 

.09 

34.63 

WIND 

24 

22 

26 

10 

8 

56 

10 

12 

15 

19 

18 

17 

15 

40 

51 

24 

39 

26 

62 

67 

113 

43 

10 

20 

25 

33 

11 

22 

22 

18 

878 

UAX 

102 

102 

101 

101 

97 

97 

93 

90 

92 

98 

100 

95 

94 

93 

90 

78 

77 

74 

72 

71 

85 

89 

90 

90 

97 

86 

82 

79 

76 

74 

88.8 

MIN 

71 

75 

77 

78 

75 

76 

72 

69 

77 

78 

77 

73 

74 

71 

68 

55 

65 

55 

62 

65 

65 

65 

70 

70 

60 

69 

56 

62 

52 

48 

67.6 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


station 

And 

Depth 

Day  of  month 

o 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

NEW  BRDHSWICK  EXP  STATION 

PLOT  #1 

1  INCH 

MAX 
HIN 

SO 
72 

82 
74 

83 
73 

82 
74 

82 
74 

83 
74 

78 
73 

77 
72 

79 
72 

80 
72 

81 
73 

82 
73 

82 
73 

80 
72 

73 
56 

75 
63 

75 
63 

74 
62 

68 
65 

69 
66 

68 
66 

74 
65 

77 
66 

78 
68 

75 
70 

75 
68 

71 
63 

71 
63 

68 
59 

70 
58 

76.4 
68.1 

2  INCHES 

MAX 
MIN 

79 
72 

81 
74 

82 
73 

81 
74 

81 
74 

82 
74 

77 
73 

77 
72 

78 
72 

79 
72 

80 
73 

81 
73 

81 
73 

79 
72 

73 
57 

74 
64 

74 
64 

72 
63 

68 
65 

69 
66 

68 
66 

73 
65 

76 
66 

77 
68 

75 
70 

74 
68 

71 
64 

70 
63 

68 
60 

69 
58 

75.8 
68.3 

4  INCHES 

MAX 
HIN 

76 
73 

78 
74 

77 
74 

77 
74 

79 
74 

77 
74 

74 
73 

74 
72 

75 
72 

75 
72 

76 
74 

76 
73 

76 
74 

75 
73 

73 
70 

70 
68 

69 
67 

68 
65 

67 
66 

67 
66 

67 
67 

70 
66 

72 
67 

73 
69 

73 
70 

73 
70 

70 

67 

69 
65 

67 
63 

66 
61 

72.6 
69.8 

8  INCHES 

UAX 
UIN 

74 
73 

75 
74 

75 
72 

75 
74 

75 
74 

76 
75 

75 
74 

74 
*73 

73 
72 

74 
73 

74 
73 

74 
74 

74 
74 

74 
73 

74 
72 

71 
69 

69 
68 

68 
67 

67 
67 

67 
67 

68 
67 

68 
67 

70 
68 

70 
69 

72 
70 

71 
70 

69 
69 

68 
67 

66 
65 

65 
63 

71.5 
70.5 

16  INCHES 

MAX 

HIN 

72 
70 

72 
71 

72 
71 

73 
71 

73 
72 

74 
73 

74 
73 

73 
71 

73 
71 

72 
71 

72 
71 

72 
71 

73 
71 

73 
72 

73 
72 

73 
70 

71 
69 

70 
68 

68 
68 

68 
67 

68 
67 

68 
66 

68 
66 

68 
67 

70 
69 

70 
70 

69 
70 

68 
68 

68 
67 

68 
65 

70.9 
69.6 

32  INCHES 

liAX 
HIN 

69 
68 

69 
68 

69 
68 

70 
68 

70 
69 

71 
70 

71 
70 

71 
70 

70 
69 

70 
69 

70 
69 

70 
69 

70 
69 

70 
70 

72 
71 

72 
71 

71 
70 

71 
69 

69 
69 

69 
68 

68 
67 

68 
66 

67 
65 

67 
66 

68 
67 

68 
68 

69 
69 

69 
68 

69 
68 

69 
67 

69.5 
68.5 

PIOT  #2 

1  INCH 

HAX 
HIN 

88 
69 

92 
73 

93 
71 

91 

72 

91 
72 

90 
73 

82 
73 

83 
69 

88 
70 

92 
69 

92 
70 

94 
72 

92 
73 

86 
72 

73 
57 

75 
53 

76 
54 

77 
52 

67 
61 

70 
64 

70 
64 

80 
62 

84 
64 

82 
65 

80 
68 

80 
64 

76 
57 

77 
59 

74 
54 

75 
52 

82.3 
65.0 

2  INCHES 

HAX 
HIN 

87 
69 

92 
73 

92 
71 

90 
72 

90 
72 

89 
73 

81 
73 

82 
69 

88 
70 

91 
69 

91 
71 

93 
72 

91 
73 

85 
72 

73 
58 

74 
54 

75 
55 

76 
53 

67 
61 

70 
64 

70 
64 

79 
62 

83 
64 

81 
65 

80 
68 

79 
64 

75 
57 

76 
59 

73 
54 

74 
52 

81.6 
65.1 

4  INCHES 

UAX 
HIN 

84 
70 

88 
73 

88 
72 

87 
73 

87 
73 

87 
74 

80 
74 

80 
70 

84 
71 

88 
71 

88 
72 

89 
73 

88 
74 

82 
74 

74 
61 

72 
57 

74 
57 

73 

55 

67 
62 

69 
64 

69 
65 

77 
63 

80 
64 

79 
66 

78 
69 

77 
67 

74 
60 

74 
61 

71 
57 

71 
55 

79.2 
66.6 

8  INCHES 

UAX 

HIN 

78 
72 

81 
74 

80 
74 

80 
74 

80 
75 

81 
76 

77 
75 

76 
72 

78 
72 

80 
72 

81 
74 

81 
74 

81 
75 

78 
75 

75 
68 

69 
64 

74 
58 

66 
61 

66 
65 

67 
65 

67 
66 

71 
65 

73 
66 

73 
69 

74 
69 

74 
70 

70 
66 

70 
65 

67 
62 

67 
60 

74.4 
69.1 

Slope  of  Ground:   Flat.   Soil  Type:   Loan.   Ground  Cover:   Kentucky  bluegrass.   iDstrumentation 
connected  to  a  Brown  Electronik  Potentioneter. 


Slope  of  Ground:   Flat.   Soil  Type: 
constantan  thermocouples . 


Ground  Cover:   Barren.   Instruinentation: 


Copper-constantan  thermocouples 
Brown  recording  Potentiometer  with  copper- 


See  Reference  Hotes  Following  station  Index 
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TOTAL  PRECIPITATION 


NEW    JERSEY 
SEPTEllBER    1961 


NEW  JERSEY 


79TH  HXBIDZAM  TIMS  ZOOB 


PlaKSBDtvllls,  H.  T. 


Bev>stead  Malverae,  N.  T. 


mirord  3  wm,  oei. 


STATION    L£GEMD 
O      •      9     Prtcipilation    on// 
<D  Prtcipilatlon,  -ttomg* 

O-    -^    -O-    Pr9€ipitaHon   and    Tmi^mrotar* 
■^    -^    -^    Precipitation,  Ttmperatun  and  Evapontioa 

T^M  of  goffo:        O     Mon-rocotding; 
•   Rocording;         •     Both  typos. 

r  dnlo  cetnbHtoNons  inOcatm  tti*  OYOllaMily  of 

dofoilod  motooreto§ical  data. 


OaCOMI-WB-Asbevllle, 


■   6/61 


Isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".   Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  particularly 
In  Mountainous  areas. 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


KEW  JERSEY 
SEPTEMBER  1961 


Port  JervlB,  K.   Y. 


Gardoerrllle,    N.T. 


NEW  JERSEY 


STATUTE  WLES 


79TH  KCBIDUM  TUB   BOB 


Plvuuitvllle,    H.    T. 


Henpstemd  Halveroe,    R.    T. 


Dover,    Del. 


llford    3   Vn,    Del 


STATION    L£G£ND 

O     •      •     Pr^e/pltamit  onip 

ID  PrmeipitaHoM,  -t/ongt 

-O-  -•-    -«-    Pr9ct^tatiom  and  n^ytrpfurm 
■^    -^    -^    Pr9C$pitetioit,   Ttmptrotun  ant  Evopotwthm 

Tfp9  of  p09»:        O     Mott-f»eorah>Q; 
•    R9coraiit$;        O     B»t/t  f/pm. 

OoaOtt  cifx$0  eonMmtimt  indicat*  M*   omllabilitf   at 
d»tol/»a  m0t»oroto§ic€l  Ooto. 


OaCCMI-rB-AabeTllle,    I.    C.    6/61 


Isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".   Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  particularly 
in  mountainous  areas. 
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STATION  INDEX 


OBSERVATION 

d 

o 

M 

Q 

< 

TIME  AND 

z 

fi 

5 

TARI.FR 

STAnON 

Q 

COUNTY 

< 

1 

1 

OBSERVER 

i 

a 

1 

i 

ei 

1 

ii 

ALLEJIOALE 

oioo 

BERGEN 

41    02 

74 

270 

c 

BERGEN    COUNTY   ENGINEERS 

ATUMTIC    CITY   MB   AP 

0311 

ATLANTIC 

39    27 

74 

35 

58 

MIO 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

ATUMTIC    CITT 

0325 

ATLANTIC 

39    23 

26 

10 

HID 

MID 

J 

STATE   MARINA 

AUOteOM 

0»M 

CAMDEM 

39    5* 

75 

50 

'UP 

IIP 

IRVIN    J.    NYGREN 

iASS   RIVER   ST   FOKEST 

0»28 

BURLINGTON 

39    37 

T4 

20 

&P 

H 

M.J.    FORESTRY    SERVICE 

SELLEf^LAIN    STA    FOREST 

Q690 

CAPE    NAT 

39    15 

74 

92 

30 

5P 

5P 

6ELLEPLAIM    STATE    FOREST 

SELMAft 

0721 

MOHNOUTH 

40    10 

74 

02 

19 

8A 

BELMAR    WATER    WORKS 

KLVIOERE 

0729 

MARREN 

40   50 

05 

275 

9P 

5P 

CLEMENT    HAUPT 

BERHAJtOSVILLE   2   E 

079T 

SOMERSET 

40    43 

74 

32 

2*0 

7A 

BERNARDS    WATER    COMPANY 

B4.*atKELl.S    nlLLS 

08*7 

SOMERSET 

10 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  New  Jersey  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cliinatologist  at  Weather  Bureau  Office,  c/o 
General  Delivery,  Trenton,  New  Jersey  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Ifonthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  Issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  included 
in  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  siuns  of  the  negative  departtires  of  average  daily  temperatures  from  65"  F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.   Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours 
ending  at  time  of  observation. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present  location.   Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based 
on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  In  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  Include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Extremes  Table";  "Dally  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground";  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.   The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the 
following: 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G   "Soil  Temperature"  Table. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J   "Supplemental  Data"  Table, 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Dally  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  Issue  of  this  publication. 

-   No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Dally  Soil  Temperature"  Table, 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

•H-   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*   Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

ft     Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall, 

H  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Dally  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data,) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  stmset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  E.S.T.  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U,  S,  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  fo\md  in  the  publi- 
cation "Substation  History"  for  this  state.   That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C.  for  15  cents.   Similar  Information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local 
Climatological  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary).   Checks,  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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NEW  JERSEY  -  OCTOBER  1961 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   84°  on  the  10th  at  Elizabeth  and  on  the  7th  at 

Flemington  1  NE 

Lowest  Temperature:   18°  on  the  28th  at  Lay ton  3  NW 

Greatest  Total  Precipitation:   6.74  inches  at  Millville  FAA  Airport 

Least  Total  Precipitation:   1.14  inches  at  Layton  3  NW 

Greatest  One-Day  Precipitation:   2.98  inches  on  the  3rd  at  Millville 

FAA  Airport 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


After  an  unusually  warm  September, 
October  was  notable  for  continuing 
the  autumn  pattern  of  prevailing 
fair  and  mild  weather.   The  Meteor- 
ologist in  Charge  of  the  Trenton 
Weather  Bureau  Office  noted  that 
"many  beautiful  fall  days  highlighted 
this  month's  weather"  and  that  "Octo- 
ber 1961  must  be  rated  as  one  of  the 
finest  of  record  for  the  Trenton  area." 
For  the  State  as  a  whole,  these  remarks 
also  hold  true,  and  as  a  result  outdoor 
activities  -  agricultural,  recreational 
and  industrial  -  benefited  accordingly. 

There  was  one  damaging  storm,  which 
principally  affected  the  South  Jersey 
coast,  although  northern  shore  points 
and  inland  tidal  locations  were  also 
damaged „   During  the  20-25,  Hurricane 
GERTA  was  moving  slowly  northward  far 


out  in  the  Atlantic,  but 
culation  resulting  from 
other  weather  factors  se 
strong  easterly  winds, 
high  seas  which,  strikin 
at  the  time  of  high  tide 
huge  waves  and  extensive 
rated  by  unofficial  obse 
most  severe  in  the  South 
since  1944,  except  for  t 
canes.  No  fatalities  or 
occurred,  but  property  1 
rated  in  the  hundreds  of 
dollars . 


the  wind  cir- 
it  and  from 
t  up  persistent 
These  produced 
g  the  coast 
,  resulted  in 

flooding, 
rvers  as  the 
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injuries 
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James  K.  McGuire 

Area  Climatologist ,  Northeast 

Weather  Bureau  Office 

30  Rockefeller  Plaza 

New  York  20,  New  York 
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40.0 
43.2 
50.2 

54.4 
57.3 
54.6 
55.8 
59.5 

2.7 
1.7 

3.9 

81 
83 
81 
81 
81 

7 
11  + 

7 
11  + 
13+ 

18 
27 
20 
25 
36 

28 

28 
28 
28 
28 

324 
247 
318 
287 
200 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
2 
5 
4 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

1.14 
2.05 
1.73 
1.86 
2.05 

-  2.23 

-  1.43 

-  1.71 

-  1.14 

.26 
.68 
.88 
.57 
.89 

3 

3 

14 

15 

14 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
4 
4 
5 
4 

0 
2 

1 
1 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

NEWTON 

PATERSON 

PHILLIPSBURG 

PLAINFIELD 

SOMERVILLE 

66.4 
69.5 
72.3 
69.6 
68.8 

39.6 
47.7 
42.0 
46.5 
43.9 

53.0 
58.6 
57.2 
58.1 
56.4 

.1 
2.3 
5.0 
2.2 

.9 

79 
81 
82 
82 
82 

14+ 
31 
13  + 
10  + 

7 

21 
32 
27 
27 
25 

28 
17 
28 
28 
28 

366 
214 
241 
219 
253 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
1 
5 
3 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

1.67 
2.11 
1.35 
2.06 
1.94 

-  1.76 

-  1.15 

-  2.14 

-  1.26 

-  1.34 

.65 
.69 

.57 
.75 
.73 

15 
3 

14 
3 
3 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
4 

3 

6 

1 
2 
2 
2 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

SUSSEX 

66.7 

39.8 

53.3 

-       .3 

79 

U 

25 

29+ 

357 

0 

0 

5 

0 

1.55 

-    1.55 

.70 

15 

.0 

0 

5 

1 

0 

DIVISION 

55.0 

1.3 

1.92 

-    1.39 

.0 

SOUTHERN 

ATLANTIC   CITY    WB    AP 

AUDUBON 

BELLEPLAIN    STA    FOREST 

BURLINGTON 

CHATSWORTH 

68.4 
70.0 
70.4 
71.7 
69.9 

47.7 
45.5 
45.1 
46.5 
45.3 

58.1 
58.3 
57.8 
59.1 
57.6 

1.5 
1.1 

81 
82 
82 
82 
80 

7 

9 
10 
11  + 
13+ 

31 
33 
25 
33 
26 

28 

28 

28 

29+ 

28 

225 
211 
223 
192 
232 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
0 
3 
0 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

4.73 
2.32 
5.06 
2.29 
3.26 

1.68 

1.42 
-    1.03 

1.35 
.65 

2.63 
.80 

2.49 

2 
14 
3 
2 
3 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
5 
5 

5 
3 

3 

3 
2 
3 
2 

3 
0 

2 
0 

1 

CLAYTON 
FREEHOLD 
HAMMONTON    2    NNE 
HIGHTSTOWN    1    N 
INDIAN    MILLS    2    W 

66. 6 
68.5 
69.1 
68.5 
68.9 

44. 9M 

47.1 

45.9 

45.3 

43.1 

55.  8M 

57.8 

57.5 

57.4 

55.0 

1.7 

2.2 

1.4 

-       .1 

81 
79 

81 
80 
81 

30 
13  + 
12 
7 
11  + 

29 
32 

31 
28 
26 

28 
28 
28 
28 
28 

287 
223 
2  34 
237 
272 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
1 
1 
1 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

1.85 
2.82 
2.57 
2.36 
3.48 

-  .70 

-  1.00 

-  .91 
.13 

.47 
1.37 
1.71 

.80 
1.94 

2 
3 

3 

3 
3 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
6 
4 
6 

0 

1 
1 
1 
1 

0 

1 

1 

0 

1 

MILLVILLE 

MILLVILLE    FAA    AIRPORT 

MOORESTOWN 

NEW    BRUNSWICK    EXP    STA 

NEW    MONMOUTH 

68.7 
68.1 
68.1 
69.2 
69.8 

46.0 
45.8 
44.8 
46.2 
48.2 

57.4 
57.0 
56.5 
57.7 
59.0 

.6 
1.5 

80 
80 
80 
79 
79 

11  + 
11 
11  + 
10 
25  + 

32 

30 
30 
28 
29 

28 
28 

28 
28 
28 

238 
245 
263 
228 
188 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

I 

1 
1 
1 
1 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

3.97 
5.74 
2.29 
2.81 
2.98 

-  .71 

-  .31 

1.60 

2.98 

.79 

.82 

1.16 

3 
3 
3 
3 
3 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
6 

5 
6 

6 

3 

4 
2 
2 

2 

2 
3 
0 
0 

1 

PEMBERTON    3    E 

SHILOH 

TOMS    RIVER 

TRENTON    WB    CITY                            R 

TUCKERTON 

70.0 
68.9 
71.0 
57.4 
68.7 

44.1 
47.4 
45.5 
43.5 
47.2 

57.1 
58.2 
58.3 
58.0 
58.0 

.1 
.9 

1.9 

80 
79 
82 
79 
81 

13  + 
10+ 

14  + 
10  + 

6 

25 
33 
27 
36 
28 

28 
28 
28 
28 
28 

242 
210 
221 
226 
221 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
0 
4 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

2.78 
2.80 
4.77 
1.82 
4.02 

-  .44 

-  .32 

-  .83 

1.72 
1.38 
2.31 
.52 
1.90 

3 
3 
3 
14 
3 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
5 
4 
4 
6 

1 
2 
4 

1 
2 

1 
1 
2 
0 

1 

WOODS TOWN 

70.1 

45.5 

57.8 

80 

11  + 

29 

28 

218 

0 

0 

1 

0 

1.97 

.65 

3 

.0 

0 

7 

1 

0 

DIVISION 

57.6 

1.0 

3.23 

-       .04 

.0 

COASTAL 

ATLANTIC    CITY                                 R 

CAPE    MAY    3    W 

LONG    BRANCH                                       R 

66.6 
68.9 
67.1 

54.1 
54.0 
48.4 

60.4 
61.5 
57.8 

2.4 
1.5 

78 
76 
79 

9 
11  + 
10 

43 
43 
32 

28 

5 

28 

155 
132 
225 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

1 

0 
0 
0 

3.49 
4.01 
3.63 

.28 
.13 

1.10 
1.70 
1.29 

22 

3 
3 

.0 
.0 

0 
0 

5 
5 
6 

3 
2 
2 

1 
2 
2 

DIVISION 

59.9 

1.9 

3.71 

.61 

.0 

_ 

SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind  direction 

Wind 
m. 

p.'r" 

ReUh 

ve    humidity  averages  - 
percent 

Numbei  of  days  with  precipitation 

"o        ^ 
III 

« 

III 

Station 

c 

13 

> 
« 
& 

■Ba| 
111 

« 

< 

ll 

s 

0        B 

|-o| 
.a       n 
Q       J! 

J2 

_  i 
SI 

OH 
o  m 

H 

o  H 

o  w 

o  H 
O  M 

O  E- 
O  CO 
"  H 

s 
3 

3 

A 

01 

01 

T 

1 

il 

1 

ATLANTIC   CITY    IfB   AIRPORT 

11 

13 

10.3 

33++ 

NNE 

22 

88 

88 

54 

76 

2 

3 

2 

0 

3 

0 

10 

62 

4.8 

ATLAMTIC   CITY 

- 

- 

12.0 

33++ 

NNE 

21 

- 

- 

- 

- 

- 

3 

2 

2 

1 

0 

- 

- 

-' 

LONG    BRANCH 

w 

12 

12.4 

40 

NE 

21 

- 

82 

58& 

69 

2 

2 

4 

0 

2 

0 

10 

64 

4.6 

NEWARK    ITB   AIRPORT 

sw 

11 

8.0 

29++ 

ENE 

22 

78 

80 

54 

64 

2 

4 

2 

2 

0 

0 

10 

- 

4.5 

TRENTON  WB   CITY 

N 

- 

8.3 

27 

W 

15 

- 

- 

- 

- 

1 

4 

3 

1 

0 

0 

9 

70 

4.4 

fc   12:00  Noon 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


■3 

Day  of  Month 

station 

o 

1    1 

H 

1  {  2  I  3 

4  1  S  {  6 

7    8  1  9 

10   11   12 

13  1  U  1  IS 

le  I  17  1  18 

19  1  20  I  21 

22  I 

23  I  24 

25   26  {  27 

28   29   30 

31 

4I1.AIITIC  CITY  KB  »P 

A.T3 

1.36  1.10 

.06 

.48   .03 

.46 

1.23 

T 

.01 

»ILANTIC  CITT           R 

3.A« 

.69   .83 

.06 

.48   .07 

.25 

1.10 

.01 

AUDUBON 

2.32 

.20   .61 

T 

.69   .20 

.60 

.06 

T 

T 

BASS  RIVER  ST  fOREST 

A.53 

2.32 

.17 

.69 

■ 

* 

1.33 

.02 

8ELLEPLAIN  STA  rOREST 

».0« 

.01  2.63 

.12 

.48 

.31 

1.51 

BELVIDERE 

I.IS 

T     .32 

.04 

.22   .27 

.02 

.07 

.01 

.02 

T 

.21  . 

BERNAROSVILLE  2  E 

1.(2 

.49 

.39 

.60 

.19 

.02 

.17  . 

BLACKWELLS  HILLS 

2.30 

.99 

.31   .02 

.76 

.02 

.45 

.03 

.16  . 

BOONTOH  2  SE 

2.21 

.90 

.42 

.79 

.03 

.21 

I 

.30  . 

BOUND  BROOK  1  W 

i.a« 

.98 

.17 

.68 

.29 

T 

.16  . 

8RANCMVILLE 

i.i» 

.24 

.17 

.49 

.09 

.02 

.26  . 

BURLINOTON 

2.29 

.80   .90 

.90   .10 

.30 

.06 

.02 

.01 

T 

CANISTEAR  RESERVOIR 

l.tl 

.48 

.16 

.64 

.02 

.08 

T 

.23  I 

CANOE  BROOK 

2.12 

.70 

.29 

.68 

.02 

.14 

.02 

.31  . 

CANTON 

3.07 

1.98 

.11 

.84 

.03 

.42 

.09 

CAPE  NAY  3  H 

4.01 

1.70 

.34 

.30 

.23 

1.42 

.02 

CEDAR  GROVE 

- 

.78 

.39 

.72 

- 

_ 

, 

CHARLOTTEBURG 

2.02 

.99 

.26 

.68 

.09 

.12 

.02 

.30  . 

CHATHAM 

1.9* 

.66 

.24 

.68 

T 

.10 

.01 

.25  . 

CHATSWORTH 

3.26 

T    2.49 

.99 

.12 

.03 

.03 

CLAYTON 

l.«5 

.47   .21 

.19 

.37   T 

.01   .28 

.05 

.02   .02 

.2: 

CLINTOH 

1.42 

.02   .32 

.09 

.40   .32 

.02 

.18 

.03 

.08  . 

ELIZABETH 

2.9B 

.09  1.48 

.12 

.97   .28 

.08 

.14 

.03 

.23  . 

ELIZABETHPORT 

2.4a 

.11   .82 

1.10   .04 

.18 

.03 

.2< 

ESSEX  FELLS  SERV  BLOG 

2.00 

.77 

.28 

.94 

.03 

.07 

.31  ', 

FLEMINGTON  1  NE 

i.«a 

.06   .90 

.08 

.29   .39 

.29 

.13 

.02   T 

T 

.16  . 

FORTESCUE 

3.49 

1.96 

.12 

.96 

.65 

.20 

FREEHOLD 

2.82 

.19  1.37 

.09 

.33   .39 

.30 

.20 

T 

.o; 

.05  ', 

GREENWOOD  LAKE 

1.60 

.49 

.16 

.64 

.08 

.02 

.29  . 

HAMMONTON  2  NNE 

2.67 

1.71 

.18 

.42 

.02 

.0! 

.28 

.03 

HIGH  POINT  PARK 

2.09 

.28 

.97 

.97 

T 

.62 

T     T 

.01  . 

HIGMTSTOWN  1  N 

2.36 

.11   .80 

.47   .28 

T 

.39 

.27 

.01   T 

T 

.03  . 

INDIAN  MILLS  2  w 

3.4a 

.29  1.94 

.03 

.32   .27 

.02 

T     .2<J 

.36 

.01 

.0< 

T 

IRVINGTON 

2.19 

.11   .94 

.63   .01 

.17 

.2f 

JERSEY  CITY 

2.64 

.19   .99 

.88   .08 

I 

.14 

T 

T 

.36 

LAMBERTVILLE 

1.70 

.03   .94 

.06 

.26   .29 

.34 

.17 

T 

.01 

LAYTON  3  NW 

1.14 

.26 

.07 

.23   .23 

.02 

.07 
T     .22 

.09 

.04   T 

.13 

LITTLE  FALLS 

2.06 

.68 

.37 

.57 

.06 

.05 

.01 

.32  I 

LONG  BRANCH             R 

3.63 

1.27  1.29 

.01 

.39   .04 

.15 

T 

.30 

LONG  VALLEY 

1.73 

.39 

.08 

.88 

.15 

.03 

.24 

HAHWAH 

i.a7 

.49 

.33 

.81 

.10 

.02 

.16  . 

MAHVILLE 

2.12 

.20   .64 

.20 

.69 

T 

.27 

T 

.16  . 

HAYS  LANDING 

4.66 

2.91 

.21 

.98 

1.26 

.10 

T 

MIDLAND  PARK 

1.7a 

.08   .70 

.04 

.64   .02 

.08 

.01 

.21 

HILLVILLE 

3.97 

i.oa  1.60 

.02 

.3B   .06 

.26 

.56 

T 

.0^ 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

6.74 

1.62  2.96 

.11 

1.02   .04 

.31 

.61 

.09 

MOORESTOWN 

2.29 

.79 

.13 

.67 

.02 

.31 

.34 

.01 

.02 

T    • 

MORRIS  PLAINS 

1.86 

.37 

.29 

.67 

.04 

.15 

T 

.34  . 

NEWARK  W8  AIRPORT       R 

2.06 

.21   .99 

.01 

.89   T 

.01 

.07 

T 

.03 

.2i 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

2.81 

.09   .82 

.09 

.55   .40 

.46 

.22 

T 

.26  * 

NEW  MILFORD 

1.80 

.06   .70 

.02 

.64   .06 

.10 

.22 

NEW  MONMOUTH 

2.98 

.09  1.16 

.07 

T     .29   .97 

I     .39 

.27 

T 

.27  . 

NEWTON 

1.67 

.26 

.13 

.65 

.05 

.09 

.49  . 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

2.22 

.49 

.32 

.78 

.11 

.09 

.43  . 

OLDWICK 

1.26 

.36 

.08 

T     .66 

.02 

.14 

T 

ORANGE 

_ 

.63 

.22 

. 

- 

.3! 

.34  . 

PATERSOH 

2.11 

.69 

.20 

.65 

T 

T 

.06 

.06 

.49  . 

PEMBERTON  3  E 

2.78 

.18  1.72 

.09 

.23   .21 

.01 

.16 

.19 

.01 

.02 

PHILLIPSBURG 

1.39 

.19 

.97   .08 

.50 

.09  . 

PHILL1PS8URG  BRIDGE 

1.18 

.19 

.21 

.49 

.15 

.09 

.13  . 

PLAINFIELD 

2.06 

.20   .79 

T 

.70 

.33 

T 

.01 

.07 

PRINCETON  WATER  WORKS 

1.68 

.la   .37 

.02 

.66 

.45 

T 

T 

RAHWAY 

2.21 

.10   .78 

.02 

1.00   T 

.21 

T 

T 

.10 

RINGWOOD 

1.92 

.38 

.27   T 

T     .53 

T 

.14 

T 

.02 

.la  . 

SHILOH 

2.80 

.07  1.38 

.04 

T     .51   .34 

.01 

.19 

.29 

.01 

SOMERVILLE 

1.94 

T     .73 

.07 

.46   .28 

.11 

.13 

T 

.16 

SUSSEX 

1.99 

.31 

.19 

.70 

.19 

.02 

.22  . 

TOMS  RIVER 

4.77 

2.31 

.07 

.93 

1.00 

.89 

.01 

TRENTON  WB  CITY         R 

1.82 

.36   .22 

.06 

.62 

T 

.46 

.04 

.02 

.04 

TUCKERTON 

4.02 

.09  1.90 

.10 

.99 

.14 

.14 

1.10 

WANAOUE  RAYMOND  DAM 

1.44 

.42 

.33 

.92 

.07 

T 

.10  . 

WERTSVILLE 

2.16 

.02   .93 

.33   T 

.79 

T     .12 

.29 

T     T 

T 

.12  . 

WEST  WHARTON 

1.64 

.29 

.15 

.68 

.06 

.11 

.02 

.37  . 

WOOOCLIFF  LAKE 

1.84 

.07   .67 

.05 

.64   .06 

.07 

.26 

WOODSTOWN 

1.97 

.10   .69 

.10 

.22   .42 

.30 

.17 

.01 

T 

S«s  t«Iuetice  note*  toUowiog  Station    lnd«K, 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
OCTOBER  1961 


aTUMTic   CitT    «B   Al> 

ATLANTIC    CITT 

AUDUBON 

8ELLEPLA1N  STA  FOREST 

8ELV10ERE 

eOONTON  2  SE 

BURLINGTON 

CANOE  BROOK 

CAPE  MAY  3  W 

CHARLOTTEBUR& 

CHATSHORTH 

CLAYTON 

ELIZABETH 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

FLEMINGTON  1  NE 

FREEHOLD 

HAMMONTON  2  NNE 

HICM  POINT  PARK 

HISMTSTOWN  1  N 

INDIAN  HILLS  2  H 

JERSEY  CITY 

LAHSERTVILLE 

LAYTON  3  NU 

LITTLE  FALLS 

LONG  BRANCH 

LONG  VALLEY 

MILLVILLE 

HILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MOORESTOWN 

MORRIS  Plains 

NEWARK  WB  AIRPORT 
NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 
NEW  MONMOUTH 
NEHTON 

PATERSON 
PEMBERTON  3  E 
PHILLIPSBURG 
PLAINFIELD 


DayOi  Month 


22   23   24 


28  29   30   31 


73   72 
63  bi 


79   68   60 
45   55   52 


76   66 
52   58 


73  71  68 

45  50  53 

70  73  70 

37  51  59 


42  56  55 

72  73  70 

42  49  60 

75  75  71 

54  61  64 

69  70  68 
37  52  57 

77  73  68 

40  55  59 

75  67  68 

41  61 

76  77  69 
47  59  55 

70  72  70 
45  53  60 

79  73  69 

39  51  55 

74  67  65 
44  58  57 

75  80  68 

43  55  60 

65 


65   71 
46   48 


76   68 
43   57 


78   68 
37   52 


69   70   60 
51   60   52 


46   53   55 


73   68   65 
40   46   52 


73   75   71 
45   49   60 


72   69   63 

47   57   55 


74   70   67 
38   56   54 


72   76   71 
46   50   62 


44   58   52 


67   63 
50   51 


40   55   60 


53  62  54 

73  68  67 
46  5  8  56 

71  70  67 

45  57  59 

71  74  69 

44  52  52 

74  72  71 
49  55  61 

78  69  68 

39  56  57 

75  76  71 

45  44  53 


46   59   62 


59   65 
41   37 


61   64 
48   45 


60   67 
48   36 


60   64 
48   28 


55   65 
45   31 


61   55 

48   36 


59   67 
49   38 


62   55 

48   31 


65   64 
52   43 


60   54 
46   31 


58   67 
45   31 


59   *1 

48   30 


59   66 

47   34 


61   35 

47   33 


56   69 
46   29 


58   »S 

48   36 


64   99 
48   36 


52   41 

38   21 


58   66 

44   30 


55   63 

44   41 


58   67   79 


54   64 

44   28 


62   58 
48   35 


59   66 
44   36 


56   65 

44   2  8 


64   60 
50   37 


60   64 
41   35 


58   66 
38   33 


62   55 
46   29 


57   67   79 


59   65 
47   33 


60   65 
51   35 


57   53 
45   29 


63   57 
49   36 


58   66 

47   31 


58   67 
43   32 


62   67 
49   32 


81   76   79 
53   56   58 


58   59   61 


75   82 
56   57 


81   78   78 
42   48   52 


71   80 
50   51 


80   69 
46   54 


82   81 
49   59 


80   48 

50   54 


75   76 
60   63 


79   74 
47   56 


80   77 
54   52 


T»   79 
ii      »♦ 


76   «2 
55   56 


80   68 
46   S» 


80   80 
51   53 


72   78 
54   58 


80   75 
48   58 


79   »9 
49   51 


71   T8 
52   96 


75   7» 
91   94 


67   77 
59   61 


80   80 
52   58 


82 
♦  5 

81  68  80 

46  51  51 

80  83  70 

47  47  54 

78  73  78 

51  57  59 

81  72  79 
40  48  50 

78  80  76 

48  51  55 

79  77  79 
48  53  56 

80  71  80 
46  53  54 


45   51   59 


60   76   71 
51   52   58 


75   72   69 
58   59   63 


81   81   75 
51   53   56 


82   79   73 
44   46   49 


45   51   52 


79   80 
42   53 


82   82   76 
53   56   58 


77   79   75 
44   48   54 


76   76   74 
6*   51   58 


79   78   74 
47   48   52 


72   73 
57   60 


78   74   71 


81   79   80 
43   48   50 


53   53   59 


78   81 
92  i* 


79   77   70 
46   49   48 


78   76   79 
49   91   57 


82   80   77 
48   51   52 


77 
57 


82   83   75 
47   53   57 


79   71   68 
55   55   60 


80   76   78 
41   42   46 


79   80   79 
52   51   52 


79   80   71 
50   52   57 


80   60   74 
49   52   55 


71 

81 

81 

75 

74 

61 

63 

57 

62 

61 

78 

78 

79 

77 

73 

54 

58 

50 

54 

55 

78 

78 

78 

79 

70 

55 

58 

50 

52 

61 

79 

68 

79 

79 

75 

45 

48 

40 

43 

47 

79 

70 

60 

80 

75 

57 

61 

54 

66 

60 

74 

60 

80 

79 

74 

50 

55 

45 

48 

55 

82 

81 

81 

82 

79 

53 

52 

46 

44 

43 

74 

80 

82 

75 

77 

55 

57 

48 

64 

55 

70   53 
43   42 


68   56 
48   48 


70   66 
59   40 


50   48   39 


79   65 
53   40 


79   69 
92   40 


72   67 
64   45 


78   61 
93   38 


76   57 
57   39 


70   55 

41   40 


73   54 
50   37 


79   65 
99   40 


74   55 
91   40 


71   92 

90   38 


80   68 
99   42 


71   76   58 


72   52 
52   39 


67   52 
48   41 


64   49 
42   41 


74   68   50 


81   68 
67   40 


76   70   52 
56   45   42 


75   51 
49   38 


78   69 
54   42 


68   53 
42   42 


65   52 
42   40 


80   65 
54   39 


67   61 
44   42 


77   58 

53   36 


74   57 
56   42 


79   62 

47   37 


76   60   68 


77   53 
63   40 


56   68   78 


69   66   69 
49   46   58 


67   69   79 
42   36   45 


44   38   49 


57   67   77 
39   30   38 


60  53  66 

39  31  41 

66  69  80 

45  34  37 

51  53  47 
41  30  36 

56  68  73 

49  63  58 

47  52 

36  29 

52  69  79 

41  31  40 

64  65  73 

40  33  41 

79 


98   70 

40   43 


49   94   48 


70 
26 


80 
39 

94   68   78 

38   36   49 

94  96   TO 
44   37   40 

43   48   69 

32   31   M 

99   67 

41   33   49 

95  67 

41   30 


53  46  75 

42  40  47 

58  69  78 

42  32  40 

54  68  78 
34  26  31 

52  56  69 

39  32  42 

57  68  78 

39  36  48 

55  68  77 


55   58   69 


57   67   76 
38   37   46 


56   67   77 


51   64   69 
39   29   38 


65   66   75 

41   33   43 


55   68   78 
42   33   45 


51   52   67 
37   29   35 


62   62   68 


67   68   79 


57   68   79 


56   70   76 


73   73   42 


68  68 

69  57 


77   76   63 
47   48   52 


76   76 
42   49 


75   73   68 


76  76  72 
42  40  50 

78  71 

50  51 

77  75  73 

41  43  43 

75  71  70 
69  57  55 

76  74  72 

42  42  49 

77  73  70 

43  49  52 


67   70 
64   98 


79   74 
49   49 


77   7J   72 


46  43 

78  76 

40  34 

75  71 

47  46 

78  77 

44  48 

76  71 

48  47 

76  72 

48  44 

74  75 

41  48 


48   70   94 
96   90   49 


78   74 

45   42 


77   72 
39   40 


79  76  74 

46  42  51 

71  71  57 

61  64  62 

76  74  68 

36  40  46 

76  75  75 

47  48  53 


47   50   50 


76   73   69 
46   47   47 


77   76   72 
42   39   51 


73   73   57 
53   52   50 


76   72   70 

47   47   50 


79   70   70 
48   46   52 


80   75   73 


79   76   73 


77   76   56 


54  61 

50  51 

66  63 

41  36 

52  61 
39  38 

59  61 

30  29 

56  58 

39  35 

57  63 

42  41 

56  99 

35  29 

93  57 

44  45 

94  97 

36  34 

91  62 

37  37 

92  97 

40  41 

99  67 

40  35 

59  55 

34  32 

60  63 

40  31 

92  62 

41  37 

95  53 

40  39 

59  92 

33  33 

94  61 

39  38 

53  60 

98  32 

94  59 

40  40 

59  44 

34  34 

99  43 
24  23 

58  58 
39  34 

51  60 
46  43 

60  63 
34  29 

56  63 

41  37 

53  58 

39  36 

55  62 

36  35 

57  57 
39  33 

67  64 

43  44 

56  62 

37  37 

57  60 

44  43 

57  66 

30  2  6 


60   57   65 


68   66   64 


59   65 
39   36 


68   61   57 
38   46   37 


65   65   59 
60   49   45 


73   62   60 


72  66  61 
32  63  35 

69  65  55 
34  47  37 

63  68  58 

34  34  42 

73  68  60 
42  63  44 

63  69 

32  36 

67  64 

46  57  49 

61  69  58 

33  33  40 

71  63  59 

39  47  37 

47  60  54 
41  49  31 

70  45  63 
36  46  35 

64  69  59 
33  37  34 

70  63  68 

32  46  41 

72  67  68 

40  52  39 

61  72  62 


99   69   64 
33   34   36 


70   64   69 
36   51   35 


67   71   61 
36   38   41 


67   60   59 


70   63   53 
30   45   34 


60   70   43 
37   40   43 


37   46   36 


65   70   59 
33   35   41 


68   68   68 
36   50   40 


79   66   56 
36   64   41 


62   69   67 
30   34   35 


65   70   63 


73   68   60 
33   52   34 


70   61   59 
35   49   36 


59   72   76 

31   46   66   69 


57   65   70   71 
43   56   56   58 


62   72   76   76 
33   42   49   55 


62   72   75   77 
25   47   47 


57   69   76   73 
26   42   45   51 


65   67   69   76 
26   27   49   65 


62   72   77   75 


56  60  71 

23  27  46 

60  71  71   71 

45  49  55 

52  59  70 

25  25  52   65 


62   73 
26   40 


57   66 
29   33 


62   73 
33   45 


55   59 

26   26 


60   73 
22   36 


61   72 
32   44 


58   44 
31   33 


49   9  9 

27   91 


40   49 
28   4> 


41   71 
26   36 


71 

48   61 


56  69  76 
38  48  54 

60  72  78 

29  41  46 

57  72  79 
18  47  44 

58  60  73 
27  33  52 

67  72  76 

32  47  56 

58  70  76 

20  38  40 

60  61  71 

32  34  49   65 


60 

70 

30 

46 

60 

70 

30 

46 

56 

60 

25 

28 

60 

71 

36 

49 

59 

70 

28 

43 

62 

71 

29 

45 

52 

56 

21 

25 

58 

62 

33 

35 

62   70   76   76 


60  73   77 
27   43   43 

61  72   79   75 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
OCTOBER  1961 


SHiLOH 

SOHERVILLE 

SUSSEX 

TOMS  RIVER 

TRENTON  WB  CITY 

TUCKERTON 


Da;  Of  Month 


6V 
55 

55 

60 
47 

65 

37 

70 
56 

66 
55 

55 
48 

66 

31 

74 
40 

68 
<i9 

59 
47 

54 
32 

75 
53 

68 
58 

56 

50 

67 

30 

68 
57 

63 
51 

55 
43 

64 
39 

73 
53 

68 
61 

62 
49 

65 
33 

68 
53 

68 
55 

61 

48 

66 

34 

79   76   79 


82   73   80 
44   54   54 


77   77   73 
33   44   53 


78   76   79 
44   51   57 


60   75   79 
45   51   55 


53 

lb 
53 

80 
47 

76 
52 

75 
45 

79 
45 

79 
46 

78 
47 

79 
56 

78 
57 

80 
50 

75 
47 

80 
48 

80 
50 

69   51 
49   40 


75   58 
50   39 


82   66 
60   41 


54   51 
42   40 


71   59 
57   41 


70   56 
55   41 


55  67  77 
40  29  37 

48  60  67 

37  31  35 

56  67  80 


54   67 
43   39 


57   70   73 
41   34   45 


59   68   77 
45   35   42 


75   74   62 
42   44   5  3 

72   78   71 


80   74 
42   48 


76   72   58 
52   50   48 


70   70 
45   47 


76   73 
42   48 


23   24 


56  57  59 

45  40  36 

58  59  62 

48  40  33 

69  58  56 

48  37  35 

56  54  61 

48  43  43 


55   53   60 
47   42   42 


60  58 

51  30 

68  58 

34  37 


58   56 
46   41 


62   60 
54   40 


68   60 
54   35 


28   29   30   31 


60  70  78  73 

25  42  46  50 

53  65  70  74 

25  2  5  40  46 

62  73  77  78 

27  30  46  55 

59  69  77  73 
36  46  52  60 

60  70  76  77 

28  46  54  56 


71   75 
40   48 


68.8 
43.9 

66.7 
39.8 

71.0 
45.5 


68.7 
47.2 


70.1 
45.5 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

Station 

lo| 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CANOE  BROOK 

EVAP 

.02 

^ 

* 

.18 

.11 

.03 

.06 

.09 

.05 

.08 

.06 

.06 

.06 

.09 

.05 

.09 

.11 

.04 

.05 

.07 

* 

, 

.19 

.08 

.02 

.03 

.08 

.07 

.04 

.08 

.13 

2.02 

WIND 

18 

16 

9 

61 

58 

4 

8 

5 

2 

16 

5 

16 

12 

16 

64 

72 

49 

12 

15 

13 

33 

70 

40 

24 

9 

14 

31 

44 

17 

22 

21 

796 

PEMBERTON  3  E 

EVAP 

.12 

_ 

_ 

_ 

.05 

.09 

.09 

.09 

.09 

.06 

.11 

.04 

. 

, 

. 

.17 

.08 

.04 

.12 

.10 

.04 

.06 

.04 

.07 

.04 

.13 

.11 

.08 

.09 

.10 

.08 

B2.31 

WIND 

19 

13 

23 

46 

23 

19 

11 

5 

20 

7 

13 

17 

16 

26 

96 

68 

28 

16 

18 

16 

38 

60 

21 

15 

14 

62 

52 

18 

31 

48 

73 

932 

MAX 

80 

78 

68 

65 

67 

75 

85 

78 

82 

79 

79 

77 

79 

79 

62 

62 

66 

75 

74 

74 

70 

55 

65 

64 

68 

68 

60 

60 

69 

72 

74 

71.3 

UIN 

52 

63 

65 

53 

40 

49 

55 

59 

62 

54 

58 

62 

60 

62 

45 

45 

38 

50 

53 

55 

55 

49 

41 

45 

43 

54 

41 

35 

45 

52 

58 

51.6 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


station 

Day  of  month 

s 

Depth 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

4 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STATION 

PLOT  #1 

1  INCH 

HAX 

71 

67 

66 

61! 

63 

67 

70 

68 

69 

70 

70 

70 

71 

65 

58 

57 

59 

63 

65 

64 

58 

57 

S8 

58 

58 

57 

54 

54 

56 

59 

60 

62.9 

MIN 

58 

65 

62 

57 

54 

57 

59 

62 

62 

61 

61 

63 

64 

58 

55 

52 

50 

53 

56 

56 

57 

53 

51 

SO 

50 

49 

49 

47 

51 

b2 

56 

56.0 

2  INCHES 

UAX 

70 

67 

66 

6.f 

63 

66 

69 

67 

69 

69 

69 

69 

70 

65 

58 

57 

59 

62 

64 

64 

59 

57 

57 

57 

58 

57 

54 

53 

56 

58 

60 

62.4 

HIN 

60 

64 

63 

57 

55 

57 

59 

62 

62 

61 

62 

63 

64 

58 

55 

52 

50 

54 

56 

56 

57 

53 

51 

50 

50 

52 

49 

47 

51 

52 

56 

56.2 

4  INCHES 

UAX 

66 

66 

65 

63 

62 

64 

65 

65 

66 

67 

66 

65 

68 

66 

62 

59 

58 

60 

61 

61 

59 

58 

56 

56 

56 

57 

55 

53 

54 

57 

59 

61.1 

HIN 

62 

65 

64 

60 

58 

59 

61 

63 

63 

63 

63 

63 

64 

52 

59 

55 

53 

55 

57 

58 

58 

55 

53 

52 

52 

54 

52 

50 

52 

54 

56 

58.0 

8  INCHES 

HAX 

65 

66 

66 

65 

62 

63 

64 

64 

65 

65 

65 

65 

66 

65 

63 

59 

58 

59 

60 

60 

60 

59 

57 

56 

56 

57 

55 

54 

55 

55 

58 

60.9 

HIN 

63 

65 

65 

63 

61 

61 

62 

64 

64 

64 

64 

64 

65 

63 

59 

58 

56 

57 

59 

59 

59 

57 

55 

55 

54 

55 

54 

52 

53 

54 

57 

59.5 

16  INCHES 

■AX 

66 

66 

67 

66 

65 

64 

64 

64 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

62 

61 

60 

60 

61 

61 

61 

59 

58 

58 

57 

57 

57 

56 

56 

57 

61.8 

HIN 

65 

66 

65 

65 

63 

63 

63 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

65 

62 

61 

60 

59 

60 

60 

61 

59 

58 

58 

57 

57 

57 

56 

5b 

bb 

57 

61.1 

32  INCHES 

UAX 

6H 

67 

67 

67 

67 

66 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

64 

63 

63 

62 

62 

62 

62 

61 

61 

60 

60 

59 

59 

58 

58 

58 

63.3 

UIN 

66 

66 

67 

67 

66 

65 

64 

65 

64 

64 

65 

64 

64 

65 

64 

63 

63 

61 

61 

62 

62 

61 

61 

60 

59 

59 

59 

58 

57 

57 

58 

62.6 

PLOT  #2 

1  INCH 

UAX 

76 

69 

65 

60 

66 

72 

74 

71 

72 

76 

73 

72 

76 

63 

52 

57 

63 

68 

69 

67 

56 

53 

55 

61 

63 

58 

55 

56 

61 

65 

65 

65.0 

UIN 

55 

64 

58 

48 

44 

51 

54 

58 

59 

56 

58 

60 

62 

51 

46 

43 

40 

47 

51 

50 

52 

44 

40 

41 

43 

4b 

41 

37 

46 

49 

54 

50.1 

2  INCHES 

UAX 

75 

68 

65 

60 

65 

72 

74 

71 

72 

75 

72 

72 

75 

63 

52 

56 

62 

67 

69 

67 

56 

53 

55 

60 

62 

58 

54 

56 

61 

65 

65 

64.6 

UIN 

55 

64 

58 

48 

45 

51 

54 

59 

59 

56 

58 

60 

62 

51 

46 

44 

41 

47 

51 

50 

52 

45 

41 

42 

43 

45 

42 

38 

46 

49 

54 

50.4 

4  INCHES 

HAX 

73 

68 

65 

60 

64 

69 

71 

68 

71 

73 

71 

70 

73 

63 

53 

56 

60 

65 

66 

64 

56 

53 

54 

58 

60 

57 

53 

54 

59 

62 

63 

63.2 

HIN 

57 

64 

60 

51 

47 

52 

56 

60 

60 

58 

59 

60 

62 

53 

41 

46 

43 

49 

52 

52 

55 

47 

43 

44 

44 

48 

44 

40 

47 

50 

bb 

52.0 

8  INCHES 

HAX 

68 

67 

65 

63 

61 

64 

66 

65 

67 

68 

67 

67 

69 

65 

59 

55 

57 

60 

62 

61 

58 

57 

53 

56 

56 

56 

52 

52 

55 

63 

60 

61.1 

UIN 

61 

65 

63 

57 

58 

56 

59 

62 

62 

61 

63 

63 

63 

59 

55 

52 

48 

52 

55 

56 

57 

52 

48 

48 

49 

52 

49 

45 

49 

52 

56 

55.7 

Plot  #1  -  slope  of  Ground:   Flat.   Soil  Type:   Loam.   Ground  Cover:  Kentucky 
connected  to  a  Brown  Electronlk  Potentiometer. 


bluegrass.   Instrumentation:   Copper-const ant an  thermocouples 


Plot  #2  -  Slope  of  Ground:   Flat.   Soil  Type: 
coDstantan  thermocouples. 


Loam.   Ground  Cover:  Barren.   Instrumentation:   Brown  recording  Potentiometer  with  copper- 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  PRECIPITATION 


NEW  JERSEY 
OCTOBER  1961 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".   Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  particularly 
in  mountainous  areas. 


AVERAGE  TEMPERATURE 


NEW  JERSEY 
OCTOBER  1961 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".   Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  particularly 
in  mountainous  areas. 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  New  Jersey  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Office,  c/o 
General  Delivery,  Trenton,  New  Jersey  or  to  any  Weather  Bxureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  included 
In  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  io  this  bulletin  are:   Temperature  in  "F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°  F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.   Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours 
ending  at  time  of  observation. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present  location.   Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based 
on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations ;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Extremes  Table" ;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground";  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.   The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the 
following: 

C  Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G   "Soil  Temperature"  Table. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J   "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-   No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Daily  Soil  Temperature"  Table, 
"Snowfall  and  Snow  on  Groiuid"  Table;  and  the  Station  Index. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates, 

++   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain, 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  E.S.T.  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICTIL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation "Substation  History"  for  this  state.   That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C.  for  15  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local 
Climatological  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary).   Checks,  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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NEW  JERSEY  -  NOVEMBER  1961 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   82°  on  the  5th  at  7  stations 
Lowest  Temperature:   16°  on  the  28+  at  3  stations 

Greatest  Total  Precipitation:   6.56  inches  at  High  Point  Park 

Least  Total  Precipitation:   0.72  inch  at  Toms  River 

Greatest  One-Day  Precipitation:   1.90  inches  on  the  14th  at  Atlantic 

City 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:   6.3  inches  at  Midland  Park 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:   5  inches  on  the  21st  at  Oak 

Ridge  Reservoir  and  Sussex 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


This  was  a  mild  month,  continuing  the 
Fall  trend,  and  was  notable  for  the 
fact  that,  according  to  the  U.  S. 
Geological  Survey,  "ground-water  levels, 
contrary  to  the  normal  seasonal  trend, 
generally  declined  because  of  slightly 
deficient  precipitation  and  above- 
normal  evapotranspiration".   The  loss 
of  soil  moisture  by  evapotranspiration 
was  exceptionally  high  for  November 
because  of  the  prevailing  above-normal 
temperatures  and  the  unusually-frequent 
strong  winds,  which  increased  the 
drying  power  of  the  air. 

Outside  of  the  first  snow  storm  of 
the  season,  on  the  20th,  there  were  no 
major  storms,  although  there  were 


nvimerous  minor  property  losses  due  to 
wind  damage. 

The  3rd,  4th  and  5th  were  very  warm: 
approximately  15  -  20  degrees  above 
normal.   Many  stations  reached  the 
high  70 's  or  low  80 's  on  the  5th, 
breaking  the  former  maximum  tempera- 
ture records  for  the  date,  as  well  as 
setting  a  new  record  for  such  extreme 
warmth  so  late  in  the  season. 

James  K.  McGuire 

Area  Climatologist ,  Northeast 

Weather  Bureau  Office 

30  Rockefeller  Plaza 

New  York  20,  New  York 
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SOUTHERN 

ATLANTIC    CITY    WB    AP 

AUDUBON 

BELLEPLAIN    STA    FOREST 

BURLINGTON 

CHATSWORTH 

56.3 
56.6 
58.4 
57.2 
58.0 

39.0 
39.8 
36.8 
40. 2M 
38.0 

47.7 
48.2 
47.6 
48. 7M 
48.0 

1.2 
2.3 

77 
81 
80 
82 
82 

6 

5 
5 
5 

5 

23 
25 
16 
26 
18 

11 

11 

11 

22+ 

11 

525 
509 
518 
490 
512 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
9 

15 
8 

15 

0 
0 
0 
0 
0 

2.83 
1.95 
2.86 
1.85 

2.10 

-  .29 

-  1.32 

-  1.89 

1.03 
.50 
.93 
.45 
.88 

20+ 

7 
20 
20 
20 

.0 
2.0 

.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

6 
7 
5 
5 

2 

1 
2 
0 
1 

2 
0 
0 
0 

0 

CLAYTON 
FREEHOLD 
HAMMONTON    2    NNE 
HIGHTSTOWN    1    N 
INDIAN    MILLS    2    W 

54.7 
56.0 
57.8 
55.6 
56.0 

36.2 
38.3 
37.2 
37.6 
35.5 

45.5 
47.2 
47.5 
46.6 
45.8 

2.0 

4.4 

1.6 

.5 

81 
82 
81 
81 
82 

5 
5 
6 
5 
5 

20 
24 
23 

11 

10 
11 
11 
11 

11 

585 
538 
526 
553 
580 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

15 
12 
12 
17 
18 

0 
0 
0 
0 
0 

1.29 
2.50 
1.36 
2.20 
1.71 

-  1.46 

-  2.41 

-  1.27 

-  2.09 

.41 
.78 
.58 
.50 
.58 

6 
20 
20 
20+ 

20 

1.5 

T 

.0 
T 
.0 

T 
0 
0 
0 
0 

20 

5 
5 
4 
5 
5 

0 
3 

1 
2 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

MILLVILLE 

HILLVILLE    FAA    AIRPORT 

MOORESTOWN 

NEW    BRUNSWICK    EXP    STA 

NEW    MONMOUTH 

57.4 
S5.9 
56.0 
55.6 
56.2 

39.2 
38.3 
37.7 
37.8 
40.3 

48.3 
47.1 
46.9 

46.7 
48.3 

2.1 
1.7 

78 
76 
80 
79 
82 

6 

5+ 
5 
5 
5 

24 
20 
21 
25 
25 

11 

11 

11 

19+ 

11 

501 
539 
551 
548 
506 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 

10 
14 
17 
12 

0 
0 
0 
0 
0 

2.30 
2.37 
1.72 
2.25 
2.48 

-  1.92 

-  1.37 

.88 
.86 
.43 
.55 
.93 

14 
14 
20 
24 
20 

T 

2.0 
T 
.0 

0 

0 

1 

0 
0 

20 

5 

5 
5 
5 
5 

2 
2 

0 

2 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

PEMBERTON    3    E 

SHILOH 

TOMS    RIVER 

TRENTON    WB    CITY                            R 

TUCKERTON 

57.9 
56.6 
57.9 
54.6 
56.9 

36.2 
39.2 
36.3 
40.2 
38.2 

47.1 
47.9 
47.1 
47.4 
47.6 

1.0 
1.8 

1.8 

82 
76 
82 
80 
73 

5 

5+ 

5 

5 

5+ 

22 
23 

20 
28 

20 

19 
11 
11 
28 
11 

538 
510 
538 
532 
519 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

17 
12 
18 
5 
15 

0 
0 
0 
0 
0 

1.94 

2.43 

.72 

2.11 
2.57 

-  1.62 

-  1.21 

-  .75 

.61 
.85 
.35 
.51 

1.20 

20 
15 
24 
14 

20 

.0 
.0 
.0 
.8 

.0 

0 
0 
0 

1 

0 

20 

6 

7 
3 
6 
5 

1 
1 
0 
1 

2 

0 
0 

c 

0 

1 

WOODSTOWN 

58. 5M 

38.4 

48. 5M 

81 

5 

20 

11 

482 

0 

0 

12 

0 

2.26 

.58 

20 

3.0 

0 

7 

1 

0 

DIVISION 

47.4 

1.9 

2.09 

-    1.59 

.5 

COASTAL 

ATLANTIC    CITY                                 R 

CAPE    MAY    3    W 

LONG    BRANCH                                       R 

55.4 
56. 9M 
54.5 

45.2 
44. 3M 
40.3 

50.3 

5U.6M 

47.4 

2.2 
1.9 

66 
72 
75 

6+ 

6 

5 

35 
30 
26 

30 

11 
11 

435 
428 
525 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

1 
8 

0 
0 
0 

3.75 
1.74 
2.19 

.44 
-    1.75 

1.90 

1.26 

.95 

14 
20 
20 

.0 
T 

0 
0 

5 
3 
5 

2 
1 
1 

2 

1 

0 

DIVISION 

49.4 

2.3 

2.55 

-    1.09 

T 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 

Wind 

speed 
ph. 

ReUh 

ve    humidity   averages  - 
petcent 

Number  of  days  with  precipitation 

£  11 

Station 

.1 

"a 
i 

f  is 

III 

1 
< 

|l 

§     a 

|-o| 

JS 

-4 

si 

o  H 

a 

a 

8 

g 
1 
p 

5 

A 

s 

1 

o 
in 

T 
8 

si 

1 

ill 

ATLANTIC    CITY    Vm   AIRPORT 

mm 

22 

13.7 

40++ 

WNW 

24 

76 

81 

54 

71 

3 

4 

3 

0 

2 

0 

12 

60 

5.8 

ATLANTIC   CITY 

- 

- 

13.2 

29++ 

NW 

29+ 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

3 

0 

2 

0 

- 

- 

- 

LONG   BRANCH 

NW 

17 

14.0 

40 

NW 

28+ 

- 

78 

59!i 

66 

2 

2 

4 

1 

0 

0 

9 

60 

5.6 

NEWARK   WB   AIRPORT 

NW 

18 

10.4 

31++ 

NNW 

27 

68 

73 

55 

62 

6 

4       j      2 

3 

0 

0 

15 

- 

6.4 

TRENTON   WB    CITY 

NW 

- 

9.6 

38 

NW 

25 

- 

- 

- 

- 

3 

4       1      4 

1 

0 

0 

12 

65 

5.9 

k    12:00   Noon 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


rt 

Day  of  Month 

Station 

■K 

i2 

1   2  {  3 

4 

5 

6 

7   8  1  9 

10  1   1 

1  '^ 

13  1  14  1  IS 

16  1 

17   18 

19   20  1 

21 

22   23   24 

25   26 

27 

28   29   30 

31 

ATLANTIC  CITY  UB  AP 

2ia3 

7 

.10 

.02 

7    1.03   .01 

.18 

.01 

T    1.03 

•.Wh 

•  01 

ATLANTIC  CITY           R 

3.76 

.10 

.01  1.90 

.15 

1.27 

•  33 

AUDUBON 

1.96 

T 

T 

.50 

7 

7     .30   7 

.31 

.49 

■  36 

T 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

2.65 

• 

• 

.26 

.14   •     .44 

.27 

1.15 

.39 

8ELLEPLAIN  STA  FOREST 

2.66 

.16 

.12   .**   .63 

7 

.21 

.93 

.37 

BELVIDERE 

3.36 

T 

.03 

.23 

.72        7 

.01 

7 

.03   .53   .01 

.12 

.37 

.16 

1.15 

T 

BERNAROSVILLE  2  E 

3.0t 

.03 

.02 

.*6 

T 

.09   .25 

.59 

.28 

.19 

.27 

.86 

BLACKWELLS  HILLS 

2.12 

T 

.31   7 

.09 

.07   .12   .12 

.44 

.26 

.13 

.27 

.35 

BOONTON  Z    SE 

2.79 

.02 

T 

.*0        7 

7 

.05   .16   .36 

.52 

.21 

.19 

.38 

.48 

T     T 

BOUND  BROOK  1  W 

2.77 

T 

' 

.29   7 

.02 

.0*   .12   .23 

T 

.45   7 

.20 

.14 

.93 

.35   T 

T 

BRANCHVILLE 

3.96 

.0* 

.15 

1.42 

.06 

.36   .*7 

.*3 

.15 

.1* 

.29 

.45 

BURLINGTON 

1.63 

7 

.28        7 

7     .»0 

.07 

.26 

.45 

.37 

T 

CANISTEAR  RESERVOIR 

2.93 

7 

.02 

.03 

.82 

7 

.09   .16   .52 

.46 

.06 

.16 

.13 

.40 

•  02   T 

CANOE  BROOK 

2. 61 

T 

.39   .02 

7 

.05   .13   .22 

.59 

.30 

.19 

.47 

.45 

CANTON 

2.03 

.28 

.0*   .88 

.18 

.16 

.49 

CAPE  MAY  3  W 

1.76 

.20 

.03   .05   .21 

1.25 

CEDAR  GROVE 

2.76 

.08 

.33 

.52 

.35 

.32 

.96 

CHARLOTTEBURG 

3.51 

T 

.09 

.05 

.01 

.90 

.02 

.07   .12   .*5 

.49 

.18 

.31 

.12 

.70 

T 

CHATHAM 

3.16 

.38 

.05 

.08   .18   .20 

.60 

.28 

.21 

.60 

•  60 

CHATSWORTH 

2.10 

.35 

.35 

.20 

.68 

•  32 

CLAYTON 

1.29 

T 

.*1 

.04 

7     .27   .15 

.14 

7 

.28 

7 

CLINTON 

2.60 

.06 

.52 

.03   .52   .02 

.09 

.50 

.28 

.7S 

ELIZABETH 

2.60 

.02 

.33        7 

.02   .3*   .02 

.52 

.53 

•  60 

.01 

•  01 

elizabethpobt 

2.3* 

7 

.30 

.0* 

.01   .24 

.52 

.02 

.61 

.60 

ESSEX  FELLS  SERV  8LDG 

3.73 

7 

•  30 

.09   .20   .32 

.90 

.40 

.30 

1.10 

•  12 

FLEMINGTOH  1  NE 

1.6* 

T 

.02 

7 

.*8        7 

.02 

.05   .40   .04 

.01 

7 

.26 

•  56 

fortescue 

2.39 

.2* 

1.08 

.16 

.56 

•  31 

FREEHOLD 

2*60 

.22        7 

.03   .52   .02 

.03 

.40 

.78 

.55 

.05 

GREENWOOD  LAKE 

3.65 

.10 

.0* 

.01 

.80   .04 

7 

.12   .19   .60 

.47 

.16 

.32 

•  15 

•  56 

•  09 

HAMMONTON  2  NNE 

1.36 

.01 

.05   .03 

.22 

.56 

.11 

T           .36 

HIGH  POINT  PARK 

D6.S1 

T 

.12 

.06 

1.24 

1.50   T     T 

7 

.12   .50   .9* 

.32 

D.25 

.08 

.37 

•  85 

.46   T 

HIGHT5T0WN  1  N 

2.20 

,06 

.27         T 

7 

.03   .50   .01 

7 

.44 

.50 

.39 

T 

INDIAN  HILLS  2  W 

1.71 

T 

.17 

7     .3*   7 

.16 

.05 

.58 

.41 

IRVINGTON 

2.*9 

.03 

.0* 

.20        .02 

.0* 

.01   .*1 

.40 

.04 

.65 

.65 

JERSEY  CITY 

3.03 

.40 

7 

.05   .*8 

.60 

.73 

.77 

LAH8ERTVILLE 

2.2* 

.02 

.46 

.0*   .31 

.17 

.26 

.30 

•  66 

LAYTOH  3  NW 

5.23 

.12 

.02 

1.67 

.86        7 

7 

.07   .75 

.18 

.23 

.31 

.97 

.05 

LITTLE  FALLS 

3.26 

.37 

.01 

.07   .22   .24 

.59 

.37 

.29 

.61 

.51 

LONG  BRANCH              R 

2.19 

.17        7 

.01 

.38 

.35 

.01 

.95 

.32 

LONG  VALLEY 

3.»1 

.08 

.05 

.30 

.28        .10 

.10   .70 

.46 

.30 

1.00 

.04 

HAHWAH 

3.09 

.01 

.0* 

.06 

.48 

.08   .18   .42 

.44 

.21 

.37 

•  17 

.61 

.02 

HANVILLE 

2.17 

.30 

.25 

7 

.08   .16 

.42 

.27 

.48 

•  21 

MAYS  LANDING 

3.11 

.16 

.05   .01  1.27 

.23 

.75 

.23 

.39 

•  ul 

.01 

MIDLAND  PARK 

3.19 

.03 

.10 

.11 

• 

.33   .69 

.58 

.04 

.62 

.68 

.01 

MILLVILLE 

2.30 

.18 

.86   .06 

.21 

.59 

•  38 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

2.37 

7 

.19 

7 

.01   .86   .03 

.2* 

7 

7     .63 

.41 

MILTON 

3.52 

.11 

.0* 

.02 

.78 

.10 

.11   .31   .15 

.17 

.56 

.10 

.16 

•  33 

.56 

•  02 

MOORESTOWN 

1.72 

7 

.03 

.*0 

7 

7     .02   .26 

.36 

.43 

.0* 

.02 

.14 

T 

MORRIS  PLAINS 

3.01 

.0* 

7 

7 

.39        7 

.0* 

.05   .24   .33 

.59 

.19 

.17 

•  36 

.61 

T 

NEWARK  WB  AIRPORT       R 

2.6* 

T 

T 

.03 

7 

.27        .01 

.03 

7     .37 

.52 

.05 

.61 

.75 

T 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

2.26 

.02 

.28        7 

.02 

.12   .30 

7 

.51 

.45 

•  56 

NEW  HILFORD 

2.36 

.28 

.05 

.03   .42 

.*6 

.06 

.54 

.54 

NEW  MOWWUTH 

2.*6 

.30 

.03   .23   .07 

.41 

.93 

•  51 

NEWTON 

3.31 

.0* 

7 

.03 

1.18 

.01 

.07   .31   .39 

.52 

.19 

.10 

.14 

•  33 

T 

OAK  RIDSE  RESERVOIR 

>.*5 

.11 

.0* 

.03 

•  •2 

.11 

.09   .21   .*1 

.** 

.16 

.26 

.16 

.59 

•  02 

OLOWICK 

2.83 

.03 

.01 

.57 

7 

.08   .26   .36 

.66 

.16 

.10 

.56 

ORANGE 

2.86 

.35 

.18   .2*   .05 

.53 

.51 

.95 

.07 

PATEflSOH 

3.2* 

7 

.02 

.36   T 

7 

.08   .20   .29 

.62 

.14 

.40 

.61 

•  50 

T          T 

PEM8ERT0N  3  E 

1.9* 

.22 

.01   .33   .11 

.26 

.61 

.01 

.39 

T 

PHILLIPSBURG 

2.71 

.25 

7 

7 

.10 

7     .60 

.51 

.19 

1.06 

T 

PHILLIPSBURG  BRIDGE 

3.16 

.03 

.0* 

.76 

.05        .58 

.39   .05 

.03 

.08 

, 

1,17 

PLAINFIELD 

2.51 

T 

7 

7 

.29        7 

7 

.04   .40 

.56 

.54 

.66 

T 

PRINCETON  WATER  WORKS 

2.08 

7 

.02 

.2* 

.08 

7     .45 

.*5 

.37 

.47 

T 

RAHWAY 

1.91 

7 

T 

.23        7 

.03 

.23 

.*5 

.45 

.52 

T 

RINGWOOO 

3.12 

T 

.08 

.02 

7 

.86   7 

.08   .35   .28 

.40 

.30 

.23 

.39 

.13 

T 

SMILOH 

2.*3 

7 

.27 

.19   .65 

.10 

.20 

.45 

7 

.35 

•  02 

iOMERVILLE 

2.32 

.03 

.36 

.03 

.03   .40 

.21 

.32 

.26 

.68 

5PLIT  ROCK  POND 

3.32 

.07 

.67 

.10 

.31   .** 

.49 

.16 

.16 

•  46 

•  46 

SUSSEX 

3.62 

T 

.07 

.15 

1.32 

7 

.15   .*0   .*1 

.40 

.09 

.19 

•  14 

•  30 

T 

TOMS  RIVER 

.72 

.16 

.20 

.36 

TRENTON  WB  CITY          R 

2.11 

.02 

7 

.20        7 

.03 

.01   .61 

.36 

.0* 

.35 

.49 

T 

TUCKERTON 

2.57 

.15 

.3*   .1* 

.2* 

1.20 

T 

•  50 

T 

WANAOUE  RAYMOND  DAM 

2.59 

.03 

.05 

.50 

.06   .16   .36 

.*0 

.25 

.24 

.26 

.26 

WERTSVItLE 

1.7* 

.01 

7 

.*5 

.01 

.05   .08   .1* 

7 

.39   T 

.03 

.02 

T           ,49 

.07   T 

WEST  WHARTON 

3.32 

.05 

.01 

7 

.80 

.09   .10   .42 

.*e 

.14 

.22 

.34 

.67 

WOOOCLIFF  LAKE 

3.25 

.32 

.08 

.02   .70 

.60 

.08 

.63 

.82 

WOODSTOWN 

2.26 

7 

7 

.45 

.32   .12 

.15 

.15 

.58 

.47 

.02 

S««  rafareac*  note*  loUowiitg  Station    Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW   JERSEY 
NOVEMBER    1961 


DiY  Of  Month 


29      30      31 


ATLANTIC  CITY  HB  AP 

ATLANTIC  CITY 

AUDUBON 

BELLEPLAIN  STA  FOREST 

BELVIDERE 

BOONTON  2  SE 

BURLINGTON 

CANOE  BROOK 

CAPE  MAY  3  W 

CHARLOTTEBURS 

CHATSWORTH 

CLAYTON 

ELIZABETH 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

FLEMINSTON  1  NE 

FREEHOLD 

HAHHONTON  2  NNE 

HIGH  POINT  PARK 

HIGHTSTOWN  1  N 

INDIAN  MILLS  2  W 

JERSEY  CITY 

LAMBERTVILLE 

LAYTON  3  N« 

LITTLE  FALLS 

LONG  BRANCH 

LONG  VALLEY 

MILLVILLE 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

HOORESTOWN 

MORRIS  PLAINS 

NEWARK  HB  AIRPORT 

NEK  BRUNSWICK  EXP  STA 

NEW  MONMOUTH 

NEWTON 

PATERSON 

PEMBERTON  3  E 

PHILLIPSBURG 

PLAINf lELD 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


59   73 
37   59 


MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
HIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
HIN 


MAX 
MIN 


66   65 

*3   '.3 


72   62   77 
49   33 


58   76 
2  7   48 


70   59 
48   28 


76   63 
52   37 


70   63   69 
59   44   58 


55   56 
25   33 


68   76 
32   56 


70   62 
49   35 


65   60 
46   29 


73   59 

44   27   35 


67   62 
42   22 


50   32   47 


65   53   51 
41   29   36 


65   60   76 
50   28   48 


65   61 
43   29 


59   53 
40   36 


65   63   78 
50   32   52 


62   58   73 
37   19   43 


60   60 
30   40 


62   58 

47   41 


59   60 
42   30 


76   66 

50   40 


45   41   59 


63   77 
31   56 


60   58 
26   36 


63  56  68 

44  38  56 

66  56  75 

51  31  47 

67  55 

52  32  46 

68 


66   58 
24   32 


74   63 

50   34   36 


69   61 
40   28 


52   77 
29   49 


62   59 

45   29   54 


62   61   57 


65   66   66 
60   61   59 


79   Bl   71 
60   62   55 


78   80   79 
61   51   50 


74   7  3   71 


72  72  72 
52  59  59 

78  82  70 

60  60  56 

73  79  79 
52  61  55 

70  70  72 

61  61  55 


63   60   65 


71 

58 

54 

57 

47 

29 

79 

65 

55 

52 

52 

27 

65 

57 

52 

51 

41 

29 

72 

63 

57 

52 

47 

29 

76 

62 

56 

57 

49 

29 

76 

59 

53 

54 

45 

29 

76 

59 

54 

55 

48 

33 

81 

74 

59 

53 

53 

32 

58  60  60 

BO  82  74 

57  58  52 

75  75  71 

60  63  55 

79  81  67 

60  60  54 


60   56   48 


59 

54 

43 

36 

70 

56 

53 

25 

57 

52 

46 

29 

62 

57 

50 

29 

60 

54 

46 

38 

64 

58 

48 

28 

65   58   52 

54   48   40 


51   52 
40   26 


70 
55 

59 
50 

52 
32 

73 
53 

59 
39 

52 
26 

63 

53 

57 
43 

52 

37 

70 
56 

60 

48 

53 
33 

78 
52 

63 

41 

60 
27 

76 
57 

64 
50 

60 
30 

70 
58 

60 

41 

53 

36 

68 
48 

58 
46 

53 
29 

78 
55 

73 
53 

59 
33 

73 
54 

60 
36 

52 
33 

72 
56 

58 

41 

53 
36 

74 
60 

63 
49 

59 
29 

66 
54 

59 
44 

54 
37 

74 
56 

58 
49 

52 

32 

72 
55 

60 
52 

56 

33 

69 
56 

57 
47 

55 
27 

63   60   55 

51   36   35 


69 

53 

50 

28 

60 

55 

49 

31 

61 

56 

51 

30 

44   51 
29   23 


38   36   47 


43   50   67 
33   25   32 


44   51   66 
28   16   27 


41   48 
28   20 


44   40   47 
30   23   27 


34   26   26 


29   20   22 


42   51   65 
28   19   22 


28   24   33 


45 

43 

57 

28 

23 

29 

35 

40 

52 

21 

18 

24 

42 

47 

65 

28 

23 

26 

42 

50 

66 

29 

16 

25 

40 

45 

56 

30 

29 

37 

43 

50 

64 

32 

22 

27 

40 

48 

62 

27 

17 

20 

46 

43 

50 

30   25   28 


42   47   60 
31   26   31 


40 

46 

23 

20 

47 

43 

33 

24 

44 

49 

26 

20 

43 

49 

26 

21 

44 

42 

29 

22 

41   47   59 


42   47 
27   25 


42   48   61 
31   26   29 


42 

38 

47 

29 

20 

25 

46 

48 

50 

30 

28 

32 

44 

47 

65 

27 

24 

26 

42 

53 

63 

30 

22 

23 

45   52   64 
29   23   27 


65   62   60 
56   57   41 


60   58   58 
56   58   50 


63   62   60 
52   55   52 


57   59   60 
46   50   41 


59   58   60 
32   52   45 


65   62   62 
54   55   49 


60   59   60 
36   52   41 


47 

49 

63 

39 

30 

41 

41 

37 

47 

69 

27 

24 

25 

34 

44 

49 

64 

67 

27 

18 

27 

53 

41 

47 

62 

62 

20 

21 

42 

52 

47 

51 

65 

60 

34 

23 

27 

55 

45 

39 

48 

58 

25 

22 

22 

22 

61   60   60 
46   52   35 


48   52   46 


65   62   56 

55   58   40 


56   59   58 


45   55   53 


65   61   60 
55   56   37 


63   61   5y 
54   66   36 


59   60 
36   41 


58   59 
46   45 


58   58   48 


58 

61 

33 

50 

52 

57 

24 

47 

58 

53 

29 

30 

62 

58 

37 

48 

57 

54 

27 

31 

43   41   43 


64   63 

27   30 


57   69   49 
30   48   34 


60 
47 

56 

34 

56 

40 

62 
44 

56 
29 

62 
47 

59 
43 

56 
29 

55 
34 

61 
44 

54 
26 

55 
46 

60 
47 

56 
32 

68 

47 

61 
49 

67 

33 

59 
36 

56 

33 

52 

33 

52 
40 

60 

47 

55 

30 

68 

49 

60 
41 

56 
31 

67 
43 

65 

44 

53 
36 

58 
41 

60 

65 

56 

30   47   35 


47   53   45 
25   39   24 


60   65 
30   35 


66   60 
34   41 


67   59 
37   40 


35   40   32 


61   57   60 
42   50   43 


60   61   59 
53   66   45 


61   60   60 
50   54   46 


63   61   61 
53   55   49 


60   60   59 
29   52   41 


39   64   49 


65   62   61 
52   66   48 


62   62   63 


69   60   61 


I  59   53 
27   31 


26   36   32 


36   41   39 


43   39   46 
31   32   36 


21   34   30 


45   38 
27   32 


30   30   34 


47   46   36 


46 

44 

37 

40 

43 

44 

35 

i2 

25 

31 

43 

44 

43 

23 

37 

31 

40 

39 

45 

25 

26 

26 

60 

41 

46 

23 

23 

30 

25   27   29 


20   27   27 


42   43 
34   31 


46  41  42 

27  33  32 

44  42  32 

20  22  24 

44  36  42 

25  31  31 


21  31  29 

44  36  43 

29  32  32 

46  3  7  43 


47 

37 

40 

26 

21 

30 

48 

50 

40 

29 

30 

32 

45 

46 

43 

26 

38 

34 

45 

37 

47 

26 

27 

26 

48 

41 

42 

30 

32 

35 

40 

41 

44 

30 

32 

32 

42 

37 

44 

28   31   33 


32   32   36 


55 

67 

50 

45 

42 

43 

31 

48 

35 

25 

31 

31 

62 

59 

52 

44 

43 

44 

53 

51 

36 

27 

37 

36 

54 

53 

55 

44 

43 

37 

26 

29 

32 

28 

26 

28 

59 

66 

62 

46 

48 

40 

37 

39 

36 

32 

31 

33 

56 

68 

50 

49 

49 

44 

30 

49 

34 

22 

31 

29 

60   55   64 


55   59 

30   50 


45   43   43 
27   31   32 


24   31   33 


47   54   58 


57   57 
26   42 


49   51   50 
30   33   43 


32   28   32 


50   56   68 


26   32   30 


56   6U 
34   38 


39   45   57 


49   56   5b 


50   66   56 
26   30   44 


45   51 
27   30 


56   52 

26   43 


55   59 
33   46 


47   59 
29   37 


56   68 
29   44 


56   58 
26   44 


60   53 
36   45 


66   64 
29   46 


48   47   47 


30   29   40 


54   57 
36   47 


46   52   5u 
29   25   42 


32   30   32 


57   57 
30   43 


50   57   56 


59   66 

37   34 


57   57 

42   40 


61   52 
32   34 


62   69 
27   29 


54   47 
25   26 


62   58 

30   26 


41   33   34 


54 

59 

27 

25 

53 

53 

43 

39 

51 

60 

32 

26 

58  52 

31  26 

5  7  54 

30  30 

64  56 

27  27 

60  50 

24  27 

57  52 

32  35 

56  56 

34  36 

52  50 

26  33 

57  50 

29  30 

56  53 

30  26 

56  52 

35  35 

59  50 

27  30 

47  47 

21  21 

66  62 

32  30 

56  53 

36  36 

60  46 
26  25 

55  60 

35  33 

59  54 

36  34 


39   30   32 


47 

50 

49 

52 

63 

27 

32 

37 

26 

27 

52 

65 

56 

59 

54 

35 

46 

42 

39 

36 

54 

57 

65 

59 

64 

31 

44 

39 

32 

31 

54 

56 

54 

55 

53 

31 

47 

41 

35 

30 

40 

46 

46 

65 

49 

29 

26 

38 

25 

25 

53 

61 

56 

55 

60 

33 

39 

40 

36 

36 

56 

56 

57 

59 

56 

27 

43 

35 

26 

29 

53 

53 

56 

55 

53 

30 

46 

40 

26 

31 

49   53   65 


57   62   53 


44   49 
31   31 


47   49 
37   35 


44   50 
31   29 


45   60 
30   26 


40   46 
29   27 


34   36 
28   31 


26   28   30 


33   34   36 


30 

35 

25 

27 

42 

50 

30 

27 

45 

46 

24 

28 

25   26   29 


27   26   30 


26   30   26 


26   28   27 


39 

43 

26 

26 

29 

26 

19 

20 

41 

46 

30 

29 

42 

48 

28 

24 

36 

46 

28 

32 

43 

49 

30 

30 

35 

44 

26 

30 

28   29   31 


40 

46 

32 

30 

39 

47 

24 

28 

30   30   31 


26   30   26 


34   37 
27   29 


39   47 
31   33 


26   30   29 


28   31   30 


31 

35 

25 

29 

35 

36 

29 

31 

42 

49 

26 

25 

26   30   30 


26   31   30 


See  Reference  Notes  Following  station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
NOVEMBER  1961 


Station 

Day 

Of  Month 

0) 

1 

' 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 

SHILOH 

MAX 
MIN 

68 

51 

63 
37 

74 
53 

76 
61 

76 

49 

70 
55 

66 
49 

53 

37 

47 
32 

44 
30 

50 
23 

61 
32 

63 
52 

62 
54 

61 
51 

56 
36 

58 
48 

49 
37 

42 
28 

41 
31 

44 
32 

48 
31 

66 

30 

57 

4* 

64 
37 

61 
33 

54 
37 

50 
28 

45 
29 

49 
29 

56.6 
39.2 

SOMERVILLE 

MAX 
MIN 

65 
A3 

65 
27 

75 
47 

78 
55 

77 
61 

69 
56 

59 
46 

53 
27 

45 
31 

40 
26 

48 
20 

63 
23 

59 
52 

60 
55 

59 
46 

54 
27 

57 
46 

48 
31 

44 
21 

36 

30 

42 
29 

48 
30 

63 
29 

63 
49 

62 

40 

59 
28 

46 
28 

45 
27 

40 
32 

49 
31 

55.1 
36.4 

SUSSEX 

MAX 
MIN 

68 

*3 

52 
26 

59 
26 

72 
49 

68 

56 

71 
56 

57 
48 

55 
28 

50 
29 

41 
28 

39 
22 

54 
21 

64 
36 

60 
44 

59 
38 

58 
22 

52 
21 

65 

2U 

40 
26 

47 
27 

37 
26 

41 
30 

42 
27 

6U 
30 

47 
37 

51 
26 

48 
25 

48 
25 

36 
26 

36 

29 

61.8 
31.6 

TOMS  RIVER 

MAX 
MIN 

65 

59 
29 

78 
50 

76 
60 

82 
58 

76 
5' 

60 

52 

55 
28 

54 
27 

44 
27 

49 
20 

64 
25 

66 
52 

62 
55 

61 
50 

60 
31 

61 

3U 

50 
35 

46 
23 

46 
33 

44 
30 

46 
29 

65 

31 

69 
48 

60 
30 

60 
30 

60 
29 

53 
28 

38 
28 

49 
29 

57.9 
36.3 

TRENTON  WB  CITY 

MAX 

MIN 

63 
43 

59 

37 

76 
55 

77 
61 

80 
62 

69 
56 

57 
42 

52 

37 

43 
33 

40 
32 

47 
29 

64 
35 

61 
54 

61 
57 

58 
43 

57 
38 

57 

41 

45 
35 

44 
30 

38 
33 

42 
35 

47 
34 

54 

34 

56 
46 

54 
40 

59 
37 

61 
35 

38 
28 

41 
32 

48 
33 

54.6 
40.2 

TUCKERTON 

MAX 
MIN 

70 
49 

60 
32 

70 
54 

70 
60 

73 
60 

73 
55 

68 
50 

55 
32 

47 
31 

45 
28 

51 
20 

60 
25 

64 
52 

60 
54 

60 
50 

56 
31 

60 
48 

48 
34 

43 
25 

47 
34 

45 
31 

60 
30 

54 
27 

60 
49 

57 
38 

62 
33 

66 

28 

6u 
27 

43 
29 

60 
30 

56.9 
38.2 

WOODSTOWN 

MAX 
MIN 

68 
47 

64 
36 

77 
54 

79 
67 

81 
61 

70 
50 

62 

50 

55 
31 

47 
33 

45 
26 

50 
20 

65 
31 

64 
52 

62 
55 

61 

45 

57 
35 

59 

47 

49 

34 

41 
26 

40 
36 

46 
32 

46 
31 

67 
29 

42 

36 

28 

33 

27 

30 

29 

68.6 
38.4 

EVAPORATION  AND  WIND 


NEW  JERSEY 
NOVEHBER  1961 


Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

B 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

lU 

1» 

20 

21 

22 

23 

24 

2b 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

g°l 

CANOE  BROOK 

EVAP 

.12 

.09 

.02 

.03 

.03 

, 

, 

.20 

.05 

.00 

.03 

, 

. 

.06 

.01 

.04 

.00 

.08 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

WIND 

40 

47 

18 

28 

26 

11 

28 

24 

35 

68 

63 

10 

11 

10 

14 

22 

11 

54 

91 

14 

33 

95 

13 

34 

121 

13 

36 

98 

193 

143 

1404 

PEMBERTON  3  E 

EVAP 

.16 

.08 

.09 

.10 

.15 

.07 

.03 

.09 

.08 

.06 

.04 

.04 

.03 

.02 

.02 

.03 

.06 

.09 

.13 

.04 

.03 

.04 

.04 

.06 

.09 

.11 

.08 

- 

- 

- 

82.07 

WIND 

R1 

25 

55 

62 

41 

19 

38 

22 

99 

66 

19 

23 

27 

43 

19 

20 

78 

89 

17 

14 

59 

42 

,  31 

92 

83 

11 

17 

117 

148 

78 

1515 

MAX 

69 

61 

75 

78 

80 

71 

71 

60 

52 

45 

47 

60 

61 

61 

65 

61 

60 

53 

48 

42 

42 

48 

56 

57 

55 

55 

54 

- 

- 

- 

58.8 

MIN 

50 

35 

55 

60 

63 

60 

52 

35 

32 

34 

34 

35 

55 

55 

55 

40 

53 

35 

33 

36 

34 

32 

34 

48 

35 

36 

35 

" 

" 

43.0 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


station 

Day  of  month 

? 

« 

Depth 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STATION 

PLOT  *1 

1  INCH 

MAX 

56 

55 

60 

63 

65 

63 

60 

54 

47 

46 

47 

50 

53 

56 

55 

51 

53 

48 

46 

43 

43 

45 

46 

49 

45 

46 

44 

41 

38 

40 

50.2 

MIN 

51 

47 

53 

56 

60 

59 

54 

47 

45 

42 

41 

42 

50 

53 

49 

46 

48 

43 

41 

42 

40 

39 

41 

44 

42 

40 

40 

37 

35 

35 

45.4 

2  INCHES 

MAX 

56 

53 

59 

62 

64 

62 

59 

54 

47 

46 

46 

50 

53 

55 

55 

51 

53 

48 

45 

43 

43 

45 

4S 

48 

45 

46 

44 

41 

38 

40 

49.9 

UIN 

51 

47 

53 

56 

59 

59 

54 

47 

45 

42 

41 

42 

50 

53 

49 

46 

48 

44 

42 

42 

40 

39 

41 

44 

42 

40 

40 

37 

35 

35 

45.5 

4  INCHES 

UAX 

56 

54 

57 

59 

61 

61 

60 

54 

50 

49 

47 

48 

52 

55 

54 

51 

53 

51 

47 

45 

44 

46 

45 

47 

46 

45 

45 

44 

40 

41 

50.2 

MIN 

53 

50 

53 

56 

59 

59 

54 

50 

49 

46 

44 

44 

50 

53 

51 

48 

51 

47 

45 

44 

43 

42 

44 

46 

44 

43 

42 

40 

38 

38 

47.6 

8  INCHES 

MAX 

56 

55 

56 

59 

60 

61 

60 

55 

53 

51 

49 

49 

52 

54 

54 

53 

52 

52 

49 

47 

46 

47 

46 

47 

47 

46 

45 

45 

42 

42 

51.0 

MIN 

55 

53 

54 

56 

59 

60 

55 

53 

51 

49 

47 

47 

50 

53 

53 

50 

52 

49 

47 

46 

45 

44 

45 

46 

46 

45 

44 

42 

41 

40 

49.3 

16  INCHES 

MAX 

57 

57 

56 

57 

59 

60 

60 

57 

56 

55 

53 

52 

52 

54 

54 

54 

53 

53 

52 

51 

49 

SO 

48 

49 

49 

48 

47 

47 

46 

45 

52.9 

MIN 

57 

55 

55 

56 

58 

59 

57 

56 

55 

53 

52 

50 

51 

53 

54 

53 

53 

52 

51 

49 

48 

48 

48 

48 

48 

47 

47 

46 

45 

44 

51.6 

32  INCHES 

MAX 

58 

58 

58 

58 

58 

59 

59 

59 

58 

58 

57 

56 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

54 

54 

53 

54 

52 

51 

51 

51 

50 

50 

50 

49 

54.9 

MIN 

58 

58 

57 

57 

58 

58 

58 

58 

58 

57 

56 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

54 

54 

53 

52 

52 

51 

51 

51 

50 

50 

50 

49 

49 

54.3 

PLOT  #2 

1  INCH 

MAX 

57 

55 

65 

69 

71 

65 

59 

54 

44 

43 

46 

53 

56 

58 

58 

52 

55 

45 

42 

37 

36 

45 

47 

51 

45 

48 

45 

34 

36 

39 

50.4 

HIN 

43 

38 

50 

55 

60 

57 

54 

44 

35 

33 

32 

34 

50 

53 

44 

39 

41 

35 

32 

36 

33 

32 

35 

39 

36 

32 

34 

31 

30 

30 

39.9 

2  INCHES 

MAX 

56 

55 

64 

68 

71 

65 

58 

54 

44 

43 

46 

53 

55 

57 

58 

52 

55 

45 

42 

37 

36 

45 

47 

50 

45 

48 

45 

34 

36 

39 

50.1 

UIN 

43 

39 

50 

55 

60 

57 

54 

44 

35 

33 

32 

34 

50 

53 

45 

39 

42 

35 

32 

36 

33 

32 

35 

40 

36 

33 

34 

31 

30 

30 

40.1 

4  INCHES 

UAX 

56 

53 

62 

66 

69 

64 

58 

53 

45 

43 

45 

50 

54 

57 

57 

51 

54 

46 

42 

38 

37 

44 

45 

49 

44 

47 

43 

37 

37 

38 

49.5 

MIN 

47 

41 

51 

55 

60 

58 

53 

45 

38 

35 

34 

36 

49 

52 

47 

41 

44 

38 

34 

37 

35 

34 

36 

41 

37 

34 

36 

32 

31 

31 

41.4 

8  INCHES 

UAX 

55 

52 

58 

62 

64 

62 

60 

52 

48 

44 

44 

48 

52 

55 

54 

51 

53 

49 

43 

45 

40 

43 

44 

47 

44 

44 

43 

41 

37 

38 

49.1 

HIN 

51 

47 

51 

56 

60 

60 

52 

48 

44 

41 

39 

40 

49 

53 

51 

46 

49 

43 

40 

40 

38 

38 

39 

44 

41 

39 

39 

36 

35 

35 

44.8 

Plot  #1  -  Slope  of  Ground:   Flat.   Soil  Type:   Loam.   Ground  Cover;   Kentucky  bluegrass.   Instrumentation:   Copper-constantan  thermocouples 
connected  to  a  Brown  Electronlk  Potentiometer. 


Plot  #2  -  Slope  of  Ground:   Flat.   Soil  Type:   Loam.   Ground  Cover:   Barren.   Inst 
constantan  thermocouples. 


tation;   Brown  recording  Potentiometer  with  copper- 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW  JERSEY 
NOVEUBER  1961 


Day  of  month 

Station 

1   2 

3 

4 

S 

6 

7   8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BELVIDERE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.1 

1.5 
1 

CHARLOTTEBURG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 

T 

2.0 
2 

2.0 
4 

T 

T 
T 

CLAYTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

T 

FLEIIINGTON  1  NE 

SNOlfFALL 
SN  ON  GND 

T 

.5 

1.5 

1 

FREEHOLD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

HIGHTSTOWN  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

LAMBERTVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

T 

LAYTON  3  NH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

3.2 
2 

T 

.7 

LITTLE  FALLS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 

4 

2 

1 

T 

LONG  BRANCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

LONG  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

- 

MILLVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

HILLVILLE  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

IIOORESTOWN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.0 

1 

MORRIS  PLAINS 

SNOWFALL 
SN  OX  GND 

.3 

3.5 

1.5 

T 

NEWARK  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

.8 

1 

T 

T 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

NEWTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.5 
3 

2.0 
2 

T 

PATERSON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.8 

1 

1.6 

T 

T 

PHILLIPSBURG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

T 

PLAINFIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.0 

RABWAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

SOMERVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

- 

TRENTON  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.8 

1 

WANAQUE  RAYMOND  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
3 

T 

1 

T 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


NEW  JERSEY 
NOVEMBER  1961 


Isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will 
be  available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".   Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation, 
particularly  in  mountainous  areas. 


AVERAGE  TEMPERATURE 


NEW  JERSEY 
NOVEMBER  1961 


DSCOUI-VB-AaheTllle,    H.    C.    6/61 


Isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will 
be  available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".   Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation, 
particularly  in  mountainous  areas. 


STATION  INDEX 


STATION 


BElmar 

VIDERE 
BERNABDSVILLE  2    E 
BLACKWELLS  MILLS 

BCMNTON  2  SE 
BOUND  BROOK  1  W 
BRANCHVILLE 
BURLINGTON 


CENTERTON 

CMARLOTTEBUBC 

CHATHAM 

CHATSWORIH 

CLAYTON 

CLINTON 

ELIZABETH 

EL  I Z ABE  IMPORT 

ESSE!  FELLS  SERV 

FLEMINGTON  1  NE 

FORTESCUE 

FREEHOLD 
GLASSBORO 
GREA 

GREENWOOD 


JERSEY  C 
LAHBERTV 
LAUREL  TOI 
LAYTON  3  I 
I  TILE  FAI 


LONG  BRANCH 
LONG  VALLEY 
LUMBER TON 
MACOPtN  INTAH 


MARLBORO  SCS 
MAYS  LANDING 
IIDLAND  PARK 


0100 

BERGEN 

0311 

ATLANTIC 

0325 

052B 

BUfiLINGT 

0690 

CAPE  MAT 

07Z1 

MONMOUTH 

07Z9 

WARREN 

SOMERSET 

0B<.7 

SOMERSET 

0907 

MORRIS 

0927 

SOMERSET 

0978 

SUSSEX 

ESSEX 
CUMBERLAND 


3667 

ATLANTIC 

393S 

SUSSEX 

3951 

MERCER 

'.Z60 

ESSEX 

(.339 

HUDSON 

'.635 

HUNTERDON 

<.73S 

SUSSEX 

'.8B7 

PASSAIC 

<.9B7 

MONMOUTH 

snni 

MORR 1 S 

5055 

BURLINGTON 

50  71 

PASSAIC 

510'. 

BERGEN 

5197 

SOMERSET 

MONMOUTH 

51'.6 

ATLANTIC 

5501 

BERGEN 

5576 

CUMBERLAND 

39 

39 

i-O 

3S 

<.0 

40 

*.o 

3E 

*.o 

5C 

39 

14 

4.0 

15 

39 

4? 

10 

5b 

41 

0^ 

40 

53 

OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


BERGEN  COUNT' 


.THEfi  tJuREAU 


JERSEY  CITY  WATER  WORK! 
AMERICAN  CYANAMIO  CO. 
ALBERT  H.  OAvENPORT 
PUBLIC  SVC,  £,  ♦  G.  CO, 
NEWARK  WATER  DEPARTMENl 

COMMONWEALTH  WATER  CO. 
GERTRUDE  S.  WILLIS 
N.WEST  MAGnESITE  CO. 


JOHN  HOPKINS  I 


,  WATER  DEPT. 
'    P.    MOLITOR 
I.  KERCHNER 
P.  CAMPBELL 

KLOCKNER 


SEWAGE  TREATMENT  PL- 
BOROUGH  ESSEX  FELLS 
DONALD  YOUNG 
JOHN  LOPER 

FRANK.  J.  MORLAU 
GLASSeORO  STATE  COLLEGE 
GAMMA  CHEMICAL  CORP 
GEORGE  T.  WIGGINS 
BERGEN  COUNTY  ENGINEERS 


HUBBARI 


EOWARO 

EN 

WISILE 

JERSEY 

CASE 

PASSA 

C^VLY.  WTR. 

WILLIA 

M  n 

MARTIN 

ARTHUR 

Bfl 

TON 

TER  DEPT 

JOHN  L.  R 
GEROW  BRI 
COUNTY  EX 
HIDGEWOOD 

lOCLIFFE 
TENSION 

STAnON 


COUNTY 


OBSERVAHON 

TIME  AND 

TABLES 


OBSERVER 


MILLVILLE  FAA  AIRPORT 
MILTON 
MOORE S TOWN 
MORRIS  PLAINS 
NEWARK  W6  AIRPORT 

NEW  BRUNSWICK  EXP  5TA 

NEW  MILFORD 

NEW  MONMOUTH 

NEWTON 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 


PHILLIPSBURG  BRIDGE 

PLAINFIELD 

PRINCETON  WATER  WORK! 


rOMS  RIVER 
tRANOUILIT 
IRENTON  WB 
ruCKERION 


55B1 
5728 


CUMBERLAND 
US 
.INGTON 


MIDDLESEX 
.  BERGEN 
\    MONMOUTH 

SUSSEX 
I  PASSAIC 

I  HUNTERDON 
ESSEX 
PASSAIC 
BURLINGTON 

WARREN 


MERCER 
UNION 
PASSAIC 

CUMBERLAND 

SOMERSET 

MORRIS 


40  36 
40  20 
40  36 


lUR  H.  AHLOUIST 
HACKENSACK  WATER  CO 

MARYS  SCHOOL 
NEWTON  MTR.  *  SWR.COMM. 

IRK  WATER  DEPT 

A.  COUGHLIN 
COUNTY  ENGINEER 

J.  DEL  VECCHIO 
PHILIP  E.  MARUCCl 
SEWAGE  DISPOSj 


PLAN 


^T    TOLL    BRIDGE    COMH. 

VIVIAN  SCHERER 
PRINCETON  WATER  CO. 
RAHWAY    VLY.    SWG.    AUIH, 

JERSEY    WTR.     SUPPL 


IICKIN 


EVERET 
W.    E.    I 

JERSEY 
N.  J.  I 
BRICE    I 

TOMS    R 


BONNIE    BURN    ; 

ROBERT    M.    MAI 

J.    POWER    ♦ 

^CKENSACK    Wi 

CREAM    VALLEY 


lUREAU 

GANDEI 
COMM. 


EGG    HARBOR  1 


6-MAURICEi        7-MULLICAi       8-PA5SAIC;       9-RJ 


11-ROCKAWAY 


I 


REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  New  Jersey  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Office,  c/o 
General  Delivery,  Trenton,  New  Jersey  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  Jujie  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  included 
In  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  °F,    precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°  F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.   Max  and  Mln  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours 
ending  at  t Ime  of  observat  ion . 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present  location.   Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based 
on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Saiiples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  In  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Extremes  Table";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground";  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.   The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.   During  the  siimmer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the 
following: 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G   "Soil  Temperature"  Table. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J   "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry . 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  Issue  of  this  publication. 

-   No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Dally  Soil  Temperature"  Table, 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index. 

+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  Is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount  included  in  following  measurement ,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod -covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain , 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

H  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  If  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Anounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  E.S.T.  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D.  C. 

Inf oraation  concerning  the  history  of  changes  in  locations ,  elevations,  exposure  etc . ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation "Substation  History"  for  this  state.   That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Docviments,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C.  for  15  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local 
Climatological  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary) .   Checks,  and 
Honey  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents .   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 

USCOMM-WB-Asheville,  N.  C. 1/3/62 850 
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NEW  JERSEY  -  DECEMBER  1961 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   60°  on  the  6+  at  9  stations 
Lowest  Temperature:   -9°  on  the  31st  at  Lay ton  3  NW 

Greatest  Total  Precipitation:   5.02  inches  at  Orange 

Least  Total  Precipitation:   2.10  inches  at  High  Point  Park 

Greatest  One-Day  Precipitation:   1.80  inches  on  the  19th  at  Essex 

Fells  Service  Bldg. 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:   17.0  inches  at  Long  Valley 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:   12  inches  on  the  25th  at 

Canoe  Brook  and  on  the 
24th  at  Plainfield 

SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 

December  reversed  the  warm,  dry  trend  of  the  State.   Considerable  damage  to 

that  began  in  the  summer  and  made  notable  utility  lines,  signs  and  windows  resulted, 

the  fall  of  1961.   For  the  State  as  a  and  one  child  was  killed,  another  injured. 

whole,  it  was  the  first  month  since  June 

1961  with  monthly  average  temperatures  James  K.  McGuire 

below  normal  and  monthly  precipitation  Area  Climatologist,  Northeast 

totals  above  normal.   The  outstanding  Weather  Bureau  Office 

weather  event  of  the  month  was  the  wind-  30  Rockefeller  Plaza 

storm  on  the  5th.   This  brought  gusts  New  York  20,  New  York 

near  or  exceeding  gale  force  over  most 
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NORTHERN 

BELVIDERE 
BOONTON    2    SE 
CANOE    BROOK 
CHARLOTTEBURG 
ELIZABETH 

38.6 

38.6 
39.6 
37.8 

42.0 

22.1 
23.1 
20.0 
21.7 
22.9 

30.4 
30.9 
29.8 
29.8 
32.5 

-  1.6 
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52 
58 

5+ 
6+ 
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1 
6 
9 

30 
16 
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-  .83 

-  .68 

1.02 
.60 
.92 
.75 
.59 

18 
19 
18 
19 
28 

9.8 

16.0 
12.5 
11.7 

6 

12 
8 
9 

24 

25 
25 
25 

8 
10 
10 
12 

8 

2 

2 
2 
1 
1 

1 

0 
0 
0 
0 

ESSEX    FELLS    SERV    SLOG 
FLEMIN6T0N    1    NE 
HIGH    POINT    PARK 
JERSEY    CITY 
LAHBERTVILLE 

38. 8M 
40.2 
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8 
9 

5 
5 

2 
2 
0 
2 

1 
1 

0 

1 

1 

LAYTON    3    NH 

LITTLE    FALLS 

LONG    VALLEY 

MORRIS    PLAINS 

NEWARK    WB    AIRPORT                      R 

37.5 
41.6 
38.3 
39.3 
39.9 

19.4 
24.9 
20.4 
21.4 
27.6 

28.5 
33,3 
29.4 

30.4 
33.8 

-  .3 

-  .3 

-  .2 

54 
60 
53 
53 
56 

5 
5 
5 
5+ 

5 

-  9 
9 

-  3 
2 

13 

31 
16 
30 
30 
16 

1125 

976 

1098 

1057 

950 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
4 
6 
6 
6 

27 
27 
28 
27 
23 

4 
0 

1 
0 
0 

3.42 
3.56 
D    2.51 
3.65 
3.65 

.68 

-  .12 

-  .95 

.55 

.97 
.73 
.80 
.66 
1.03 

28 
18 
24 
19 
18 

12.2 
9.1 
17.0 
15.8 
13.2 

7 
8 

25 
25 

7 
11 

7 
11 

9 

2 
2 
2 
2 
3 

0 
0 
0 
0 

1 

NEWTON 

PATERSON 

PHILLIPSBUR6 

PLAINFIELO 

SOMERVILLE 

37.4 
41. 2M 
41.1 
40.6 
39.4 

20.8 
26.6 
25.3 
25.6 
23.4 

29.1 
33. 9M 
33.2 
33.1 
31.4 

-  .8 

-  .2 
.7 

-  1.0 

-  1.8 

52 
55 
56 
57 
57 

6+ 

5 
5 
5 

5 

0 
12 
9 
9 
2 

31  + 
15 
31  + 

30 
30 

1107 
952 
979 
983 

1036 

0 

0 
0 
0 
0 

10 
4 
4 
4 
6 

28 
25 
26 
26 
25 

2 

0 
0 
0 
0 

2.95 
D    3.68 
3.92 
3.96 
3.08 

-  .18 
.00 
.35 
.53 

-  .15 

.53 

.91 

1.49 

.82 

1.00 

19 
19 
18 
18 
18 

10.4 

8.0 

14.5 

10.0 

6 

7 

7 

12 

31  + 
27+ 
25 
24 

12 

8 
9 
8 

7 

1 
3 

2 
4 

2 

0 
0 

1 

0 

1 

SUSSEX 

38.3 

19.3 

28.8 

-    1.8 

56 

6 

-    2 

29 

1115 

° 

5 

30 

1 

2.80 

-       .52 

.68 

19 

13 

1 

0 

DIVISION 

31.1 

-    1.4 

3.36 

-       .11 

12.5 

SOUTHERN 

ATLANTIC    CITY    WB    AP 

AUDUBON 

BELLEPLAIN    STA    FOREST 

BURLINGTON 

CHATSWORTH 

43.5 
41.9 
44.4 
42.3 
42.9 

26.6 
27.1 
25.0 
27.6 
23. 9M 

35.1 
34.5 
34.7 
35.0 
33. 4M 

-  1.6 

-  1.0 

60 
58 
59 
59 
60 

5 
5 
5 
5 

5 

11 
12 

4 
12 

B 

31 
30 
31 
31 
30 

920 
937 
933 
924 
970 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
3 

2 
3 
3 

25 
25 
24 
22 
25 

0 
0 
0 
0 
0 

3.38 
3.51 
2.85 
3.69 
3.04 

.30 

-       .58 

.75 

.94 

.99 

.76 

1.04 

1.40 

12 
18 
12 

18 
17 

1.0 
5.5 

T 
3 

27+ 
23 

8 
9 

5 

5 

3 
3 
3 

2 

0 
0 
0 

1 
1 

FREEHOLD 
HAMMOMTON    2    NNE 
HIGHTSTOWN    1    N 
INDIAN    MILLS    2    W 
MILLVILLE 

41.6 
42.1 
40.1 
41.1 
43.3 

25.9 
25.1 
25.5 
23.6 
26. 7M 

33.8 
33.6 
32.8 
32.4 

35. OM 

-  .9 

-  2.5 

-  1.5 

-  2.5 

59 
58 
58 

50 

60 

5 
6 

5 
5 
6 

9 

10 

10 

5 

12 

15 

15 
30+ 
31 
31 

960 
967 
989 
1006 
928 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
3 
4 
2 
2 

25 
26 
27 
26 
25 

0 
0 
0 
0 
0 

D    3.92 
3.17 
3.67 
3.54 
2.58 

.54 

.05 
•  75 
.42 

1.03 
.84 

1.05 
.88 
.57 

18 
18 
18 
18 
18 

7.8 

9.0 
6.2 

5 

7 

25+ 
25 

8 
5 

7 

7 

3 
3 
3 

4 
1 

1 

0 

1 

0 
0 

HILLVILLE    FAA    AIRPORT 

MOORESTOWN 

NEW    BRUNSWICK    EXP    STA 

NEW    MONMOUTH 

PEMBERTON    3    E 

42.0 
41.0 
40.4 
41.7 
41.9 

25.1 
25.0 
25.0 
27.2 
23.5 

33.6 
33.0 
32.7 
34.5 
32.7 

-  1.8 

-  1.5 

-  3.0 

58 
58 
58 
59 
50 

5 
5 
5 

I 

9 
11 

9 
12 

6 

31 

15 

30+ 

30 

30 

967 
988 
993 
940 
994 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
3 
4 

2 
3 

26 
26 
26 
23 
26 

0 
0 
0 
0 
0 

3.12 
3.54 
3.77 
3.48 
4.27 

.79 
.71 

1.35 

.78 
.86 
.87 
.83 

1.05 

12 
18 
18 
18 
18 

1.0 
6.5 
9.5 
8.3 

7.0 

T 
3 
8 

7 
4 

25 
25 
24 
25 
25 

8 

10 
9 

7 

3 

3 
3 
4 

0 
0 
0 
0 

2 

SHILOH 

TOMS    RIVER 

TRENTON    WB    CITY                            R 

TUCKERTON 

WOOOSTOWN 

42.9 
43.9 
40.1 
44.0 
40.  6M 

27.8 
25.9 
27.7 
26.2 
25.4 

35.4 
34.9 
33.9 
35.1 

33. OM 

-  .7 

-  1.1 

59 

50 
59 
50 
59 

5 

5 
5 
5 
5 

13 
8 

14 
8 

12 

15 
31  + 
16 
31 
31  + 

911 
926 
957 
920 
986 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

2 
4 
2 
3 

23 
25 
23 
25 
26 

0 
0 
0 
0 
0 

3.59 
4.38 
3.39 
4.07 
3.16 

.47 
.51 

.82 

1.15 

.94 

.95 

.85 

23 
18 
18 
12 
18 

7.9 

4 

25 

7 

9 

7 
5 

4 

3 
3 

4 
3 

0 

1 

0 
0 
0 

DIVISION 

34.0 

-    1.2 

3.51 

.35 

6.4 

COASTAL 

ATLANTIC    CITY                                 R 

CAPE    MAY    3    W 

LONG    BRANCH                                      R 

44.8 
44.  9M 
41.8 

33.2 

33. IM 
27.8 

39.0 
39. OM 
34.8 

.8 

-       .4 

57 
58 
50 

5 
5 
5 

23 
15 
13 

16 
15 

30 

798 
795 
926 

0 
0 
0 

0 
1 

4 

15 
14 
24 

0 
0 
0 

3.25 
4.12 
3.92 

-       .06 
.38 

.87 
1.10 

1.30 

12 
18 
18 

8.0 

6 

25+ 

7 
5 
8 

2 
4 
3 

0 

2 

1 

DIVISION 

37.6 

.7 

3.76 

.55 

8.0 

SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind  direction 

Wind        speed 
m.p.h. 

Relative    humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 
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ATLANTIC   CITY 
LONG   BRANCB 
NEWARK   WB  AIRPORT 
TRENTON  WB  CITY 
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WNW 

NW 
WNW 

W 

23 

15 
15 

12.8 
12.1 
12.4 
10.7 
9.2 
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32++ 

62 

39++ 

43 

ENE 

NW 

W 
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NW 

23 
5 
5 
5 
5 

so 

70 

81 

78 
72 

60 

58& 
57 

71 

63 
61 

2 

3 

5 

3 

4 

2 

1 
4 

5 

5 
6 
6 

3 

2 
2 
3 

0 

1 
1 
0 

0 
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0 
0 

14 

13 
15 
16 

48 

_ 

56 

- 
59 

6.2 

5.3 
5.8 
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DAILY  PRECIPITATION 


_ 

Day  of  Month 

Station 

■5 

H 

I    1    2    1    3 

4        S    1 

6 

7    I    8        9 

10 

11   1   12 

13       14   I   IS 

16       17   1 

18 

19  1 

20      21 

22  I  23   I 

24 

25  I  26      27 

28 

29      30 

31 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

3.3B 

T 

.02 

.15 

.25 

.02 

94 

T 

.11     .99 

.73 

.03 

.38 

.04 

.12 

ATLANTIC  CITY            R 

3.2S 

.01 

.01 

.41 

87 

.13   .41 

.75 

.03 

.44 

.04 

.19 

AUDUBON 

3. SI 

T 

.10 

.10 

.27 

T 

68 

T 

T     .96 

.99 

.06 

.35 

.25 

.19 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

3.87 

.32 

.99 

• 

« 

1.52 

.14 

« 

.79 

• 

.19 

8ELLEPLA1N  STA  FOREST 

2.89 

T 

.41 

76 

.02 

.63 

.72 

.02 

.20 

.09 

BELVIDERE 

3*16 

.12 

.41 

T 

37 

T 

.12 

1.02 

.17 

T 

.57 

T 

.38 

BERNAROSVILLE  2  E 

2.78 

.01 

.03 

.27 

.09 

24 

.19 

.21 

.49 

.09 

.20 

.69 

.23 

.02 

.10 

BLACKWELLS  MILLS 

3.27 

.02 

.34 

31 

.17 

.29 

.46 

.96 

.12 

.61 

.32 

.11 

SOONTON  2  SE 

3.29 

T 

.24 

.06 

18 

.22        T 

.16 

.98 

.60 

.29 

.49 

.29 

.07 

.19 

BOUND  BROOIC  1  W 

3.80 

.09 

.02 

.26 

.09 

26 

.13 

.22 

.61 

.48 

1.03 

.45 

.12 

.05 

.07 

8RANCHVILLE 

3.21 

.02 

.24 

.10 

14 

.16 

.12 

T 

.97 

.32 

.36 

.34 

.18 

.26 

BURLINGTON 

3.49 

•  OS 

.40 

72 

.70 

1.04 

.04 

.02 

• 

.98 

.11 

CANISTEAR  RESERVOIR 

2.66 

T 

.24 

.10 

27 

.08 

.18 

.29 

.63 

.31 

.22 

.16 

.14 

.06 

CANOE  BROOK 

3.69 

.28 

.05 

24 

.27 

.02 

.92 

.97 

.20 

.45 

.35 

.19 

.19 

CANTON 

3.17 

.31 

02 

.69 

.55 

.72 

.03 

.19 

.70 

CAPE  HAY  3  W 

A.12 

.52 

1 

09 

.09 

.79 

1.10 

.01 

.47 

.01 

.08 

CEDAR  6R0VE 

3.58 

.18 

.04 

29 

.30 

.20 

.37 

.93 

.26 

.48 

.12 

.20 

.29 

CHARLOTTEBURO 

3.12 

.01 

.02 

.21 

.13 

19 

.27 

.21 

.37 

.79 

.25 

.24 

.22 

.19 

.10 

CHATHAM 

3.29 

T 

.30 

25 

.26 

.23 

.62 

.48 

.22 

.32 

.34 

.17 

.10 

CHATSMORTH 

3.0A 

.21 

80 

1.40 

.14 

.09 

.40 

CLINTON 

3.92 

.08 

.38 

38 

.02 

.20 

1.27 

• 

.17 

.55 

.22 

.29 

ELIZABETH 

2.74 

.32 

.02 

46 

.01 

.13 

.12 

.07 

.16 

.46 

.40 

.59 

ELI2ABETHPORT 

3.*1 

T 

.10 

.24 

46 

.01   .21 

1.07 

.24 

.54 

.26 

.28 

T    . 

ESSEX  FELLS  SERV  8LD6 

0*.» 

.03 

.49 

30 

.30 

.43 

1.80 

.23 

D.40 

D.60 

FLEHINGTON  1  NE 

».05 

.09 

.49 

T 

47 

.10        T 

.30 

1.02 

.04 

.24   T 

T 

.90 

.19 

.21 

FORTESCUE 

3.01 

.50 

89 

.70 

.56 

.07 

.33 

FREEHOLD 

D3.92 

.39 

.02 

45 

.39 

.52 

1.03 

.08 

.96 

D.30 

.22 

GREENUOOD  LAKE 

3.5-. 

.02 

.04 

.29 

.10 

15 

.27 

.16 

.38 

.72 

.30 

.40 

.42 

.05 

.26 

HAMMONTON  2  NNE 

3.17 

.03 

.36 

.02 

73 

.04 

.64 

.84 

.09 

.04 

.31 

.07 

HIGH  POINT  PARK 

2.10 

.04 

.10 

06 

.06 

.19 

.29 

.35 

.24   T 

.11 

.22 

• 

.44 

HI6HTST0KN  1  N 

3.87 

.01 

.39 

60 

T 

.36 

1.05 

.05 

.04 

T 

.88 

.12 

.21 

INDIAN  MILLS  2  H 

3.M 

.39 

81 

T 

.99 

.68 

T 

.03 

» 

.71 

T 

.13 

IRVINGTON 

3.90 

.10 

.29 

47 

.02   .24 

1.16 

.25 

.96 

.43 

.42 

T 

JERSEY  CITY 

3.20 

.38 

43 

T 

.17 

1.39 

.22 

T 

.04 

.07 

.50 

T 

LAHBERTVILLE 

3.26 

.03 

.38 

98 

.03 

.33 

1.01 

.06 

.02 

.04 

.94 

.02 

.22 

LAYTON  3  NW 

3.42 

T     T 

.35 

T 

26 

.04 

.21 

.83 

.09 

.18 

.47 

.02 

.97 

LITTLE  FALLS 

3.66 

.01 

.31 

.03 

28 

.25 

.22 

.73 

.53 

.22 

.39 

.33 

.25 

.11 

LONG  BRANCH             R 

3.92 

.04 

.30 

T 

69 

T 

.01   .21 

1.30 

.19 

.56 

.35 

.31 

LONG  VALLEY 

D2.61 

.16 

.30 

90 

.04 

.40 

.19 

D.80 

D.20 

MAMWAH 

3.44 

.01 

.24 

.10 

16 

.24 

.33 

.34 

.64 

.30 

.39 

.23 

.17 

.29 

MANVILLE 

03.33 

.01 

.05 

.10 

40 

.12 

.10 

.78 

.54 

.14 

0.70 

D.30 

.07 

.02 

MAYS  LANDING 

3.43 

T 

.03 

.49 

.02 

75 

.13 

.68 

.72 

.10 

.07 

.28 

.08 

.08 

.04 

MIDLAND  PARK 

3.28 

.12 

.18 

40 

.03 

.29 

1.02 

.23 

.39 

.24 

.42 

MILLVILLE 

2.38 

.14 

.20 

.47 

.19   .45 

.67 

.40 

.06 

.04 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

3.12 

T 

.01 

.15 

.16 

.01 

78 

.08   .63 

.68 

.01 

.40 

.10 

.11 

MILTON 

3.77 

.09 

.06 

.32 

.17 

22 

.18 

.12 

.29 

1.02 

.24 

.35 

.32 

.29 

.18 

MOORESTOWN 

3.34 

.39 

.02 

57 

.23 

.39 

.86 

.32 

.04 

• 

.62 

.07 

.07 

MORRIS  PLAINS 

3.6S 

.02 

T 

T 

.29 

.07 

25 

.29   T 

.15 

.65 

.66 

.29 

.44 

.32 

.14 

.16 

NEWARK  HB  AIRPORT       R 

3.69 

.10 

.24 

T 

36 

T 

T     .19 

1.03 

.22 

.01 

.68 

.56 

.26 

T 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

3.77 

.32 

97 

T     .42 

.87 

.22 

.12 

.69 

.25 

.10 

.25 

NEW  MILFORD 

3.36 

.07 

.21 

39 

.03 

.23 

1.34 

.22 

.27 

.30 

.30 

NEW  MOMMUTH 

3.48 

.02 

.30 

.02 

60 

.02 

.27 

.83 

.12 

.12 

.69 

.29 

.24 

NEWTON 

2.95 

T 

.20 

.18 

16 

.18 

.17 

.33 

.53 

.31 

.34 

.19 

.26 

.10 

OAK  RID<>£  RESERVOIR 

3.47 

.26 

.19 

21 

.22 

.16 

.28 

.76 

.22 

.42 

.42 

.09 

.26 

OLDWICK 

3.94 

.27 

.03 

.36 

.06 

32 

.14 

.24 

.75 

.46 

.19 

.65 

.25 

.22 

ORANGE 

9.02 

.03 

.30 

94 

.05 

.30 

1.26 

.22 

.29 

. 

1.60 

.35 

.10 

PATERSON 

03.68 

.30 

.06 

22 

.31 

D.05 

.68 

.91 

.99 

.30 

.21 

.05 

PEMBERTON  3  E 

4.27 

.34 

68 

.55 

1.06 

.07 

1.04 

.32 

.21 

PHILLIPSBURG 

3.92 

.16 

.41 

47 

.07 

.12 

1.49 

.14 

.60 

.10 

.36 

PHILLIPSBURG  BRIDGE 

3.07 

.04 

.07 

• 

.49 

.30 

1.09 

.91 

.21 

.30 

.14 

PLAINFIELO 

3.96 

T     T 

T 

.29 

48 

.94 

.82 

.17 

.73 

.69 

.32 

PRINCETON  WATER  WORKS 

- 

_ 

_ 

T 

58 

T 

T     .38 

.98 

.06 

.72 

.15 

.19 

T 

RAHWAY 

2.66 

.05 

.17 

T 

40 

T 

T     .18 

.95 

.14 

.40 

.16 

.19 

T 

R I NGWOOD 

3.81 

.24 

.07 

27 

.11 

.26 

.61 

.25 

.39 

.38 

.47 

.74 

.06 

SHILOH 

3.99 

.36 

70 

.68   .67 

.03 

.01 

.82 

.19 

.16 

.01  . 

SOMERVILLE 

3.08 

.33 

40 

.04 

.29 

1.00 

.05 

.14 

.09 

.62 

.04 

.12 

SPLIT  ROCK  POND 

2.98 

.09 

.33 

22 

.19 

.23 

.97 

.16 

.31 

.30 

.17 

.05 

SUSSEX 

2.80 

.19 

.19 

.15 

13 

.14 

.14 

.18 

.68 

.31 

.29 

.14 

.18 

.16 

TOMS  RIVER 

4.38 

.02 

.32 

90 

.70 

1.19 

.09 

.09 

* 

.40 

.35 

.36 

TRENTON  WB  CITY         R 

3.39 

.03 

.13 

.22 

.01 

63 

.02 

.10   .39 

.94 

.04 

T 

T     .92 

.24 

.12 

' 

TUCKERTON 

4.07 

.30 

96 

.71 

.99 

.05 

.69 

.29 

.20 

WANAOUE  RAYMOND  DAM 

3.28 

.02 

.02 

.18 

.10 

15 

.24 

.28 

.43 

.60 

.23 

.49 

.26 

.14 

.18 

WERTSVILLE 

2.75 

.02 

T 

95 

.16 

.27 

.71 

.26 

.07   T 

T 

.43 

.12 

.19 

.01 

WEST  WHARTON 

3.91 

.03 

.08 

.27 

.10 

21 

.23 

.19 

.41 

.79 

.24 

.42 

.30 

T 

.28 

WOODCLIFF  LAKE 

3.81 

.07 

.28 

44 

.09 

.35 

1.27 

.27 

.26 

.37 

.49 

WOODSTOWN 

3.16 

.02 

.41 

79 

.06 

.89 

.02 

.17 

.23 

.61 

.02 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
DECEMBER    1961 


Da7  Oi  Monlh 


9   10   11   12   13   14   IS   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26 


27   28   29   30 


ATLANTIC  CITY  KB  AP 

ATLANTIC  CITY 

AUDUBON 

BELLEPLAIN  STA  FOREST 

BELVIOERE 

BOONTON  2  SE 

BURLINGTON 

CANOE  BROOK 

CAPE  MAY  3  W 

CHARLOTTEBURG 

CHATSWORTH 

ELIZABETH 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

FLEMINGTON  1  NE 

FREEHOLD 

HAMMONTON  2  NNE 

HIGH  POINT  PARK 

HIGHTSTOKN  1  N 

INDIAN  HILLS  2  V 

JERSEY  CITY 

LAMBERTVILLE 

LAYTON  3  NW 

LITTLE  FALLS 

LONG  BRANCH 

LONG  VALLEY 

MILLVILLE 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MOORESTOWN 

HORRIS  PLAINS 

NEWARK  WB  AIRPORT 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

NEW  HONHOUTH 

NEWTON 

PATERSON 

PEMBERTON  3  E 

PHILLIPSBURG 

PLAINFIEfl) 

SHILOH 


MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
HIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


52   3* 

31   31 


52   52 
39   38 


52   55   54 


53   52 
27   27 


*6   52 
25   33 


48   48 
27   28 


54   54 
32   38 


♦  6  49  47 

22  23  23 

50  50  52 
38  42  42 

45  47  49 

30  26  24 

51  52  53 
26  26  29 

54  48  56 

25  26  31 

45  47  46 

25  27  31 

53  51  52 

19  23  29 

51  50  51 

28  32  32 

49  52  52 

30  29  33 

37  43  43 

24  31  30 

49  51  51 

28  28  30 


MAX   50 
MIN   26 


MAX   48 
MIN   34 


46   49 
35   38 


53   53 

28   32 


43   52 
21   37 


49   48 
28   33 


48   49 
31   36 


48   51 
22   26 


50   53   51 
29   31   30 


50   53 
30   30 


52   53 

30   29 


50   50 
25   29 


49   50 
34   38 


50   50 
28   34 


48   48 
29   34 


47   47 
25   27 


47   50 
32   36 


52   54 
27   28 


51   53 
30   28 


50   48   54 


53   57 
29   37 


26   36   27 


57 

48 

39 

34 

58 

47 

34 

30 

59 

49 

45 

26 

52 

47 

38 

24 

53 

53 

25 

31 

59 

46 

36 

33 

55 

56 

26 

28 

58 

51 

45 

41 

50 

52 

22 

30 

60 

50 

43 

22 

58 

50 

41 

25 

23  28  27 

49  58  47 
18  37  25 

52  59  47 

26  42  30 

52  56  58 

25  28  26 

45  47  50 

28  33  23 

50  58  46 


60   46 
39   21 


54   45 
37   33 


50   58   47 
23   42   31 


54 
38 

19 

56 
30 

60 
30 

60 

35 

46 
32 

53 
40 

45 
25 

53   56   60 


26   29   26 


58   46 
35   28 


53   53 
25   28 


56   47 
38   32 


58   45 
40   29 


59   47 
45   31 


52   52 
23   29 


55   51 
32   32 


60   45 
33   23 


57   47 
45   28 


59   49 
43   30 


38   35 

27   21 


37   31   28 


38   35 
28   26 


43   36 
29   26 


40   35 

24   18 


43   43   38 
25   29   24 


45   40 
25   25 


46   45   39 
21   27   17 


47   38 
33   31 


43   35 
27   23 


43   34 
22   18 


44   39 
26   20 


45   39 
26   19 


39   36 
27   18 


40   34 
25   21 


42  40  44 
28  20  12 

47  38  34 

28  27  20 

47  37  33 

22  27  20 

45  38  35 
3J  29  26 

47  39  35 

23  28  31 

43  38  35 
19  19  13 

46  47  40 

25  28  24 

46  40  36 

31  27  24 

44  40  35 
19  18  17 

48  50  39 

28  30  24 

47  37  35 

26  25  21 

47  37  34 

27  27  25 

46  45  40 

25  27  23 

47  39  37 

32  30  26 

•46  40  35 

26  26  22 

47  42  36 

29  27  23 

45  44  35 
25  28  20 

48  48  40 
32  30  26 

49  40  34 
23  26  18 

46  43  36 

23  27  24 

46  42  37 

24  28  20 

52  35  38 

27  32  29 


47   47 
31   35 


49   48 
34   38 


37   48 
30   31 


45   48 
31   36 


26   31   33 


36   37 
28   30 


36   48 
29   33 


37   34 
24   27 


47   45 
32   39 


34   41 
23   29 


44   47 
28   20 


37   49 
26   27 


35   34 

25   31 


35   48 
23   31 


38   50 
28   32 


35   38 
25   32 


48   36 
20   24 


35   47 
28   31 


35   46 
28   30 


34   46 
30   34 


35   47 

28   28 


34   44 
26   30 


38   38 
29   31 


45   48 
29   34 


36   44 
26   28 


35   41 
26   34 


42   47 
31   34 


29   32   37 


36   37 
25   30 


38   47 
29   33 


36   46 
27   30 


40   47 
28   33 


33   38 

27   30 


36   40 
30   33 


37   48 
28   26 


35   45 
23   33 


36   48 
29   29 


45   47 
32   38 


49   38 
25   19 


49   40 
31   29 


47   35 

26   23 


49   39 
33   15 


41   35 

31   14 


45   38 
30   20 


48   37 
33   22 


44   39   36 

32   13   20 


36   41 
13   32 


38   45 
23   37 


31   36 
14   28 


35   42 
10   26 


47   47   39   38   39   40 


39   36   29 


48   42 
36   33 


41   41 
33   38 


37   37   38   28 


28   30   37 


26   30   32 


32   35 
15   27 


28   31   34 


49   37 
36   28 


44   37 
33   16 


46   36 
33   16 


45   37 
30   15 


43   38 

37   15 


45   36 
33   13 


47   35 
30   18 


48   40 
34   20 


32   46 
15   28 


25   30   33 


32   34   43 


33   33 

10   20 


32   32 
16   28 


33   36 
9   25 


32   38 
10   12 


25   11   11 


46   34 
32   18 


46   36 
29   15 


43   33 
28   23 


46   34 
32   16 


35   35   33 


33   26 
-2    4 


30   33 
10   23 


33   34   39 


28   33 
11   28 


33   33   38 


29   30   35 
•  1   15   27 


46 
37 

42 
20 

36 
23 

29 
9 

32 
12 

35 
27 

47 
30 

32 
20 

31 

15 

42 
28 

48 
38 

43 
33 

30 
18 

31 

7 

36 
17 

31 
20 

48 

41 

37 
25 

34 

13 

36 

15 

40 
35 

46 
25 

36 
18 

32 
11 

38 
31 

45 
36 

46 
26 

34 
16 

32 

11 

36 

18 

41 
33 

45 
35 

26 
6 

26 
6 

31 
U 

35 
21 

46 
29 

32 
17 

30 
13 

31 
28 

39 
29 

45 
32 

32 

21 

30 
9 

33 

22 

39 
28 

47 
36 

33 
25 

32 

13 

39 
28 

42 
33 

42 
33 

32 
19 

24 

5 

29 

10 

32 
23 

45 
37 

37 
22 

28 
12 

16 

34 
15 

47 
31 

34 
22 

32 
8 

35 
24 

43 
33 

47 
36 

34 
20 

31 
9 

32 
24 

39 

30 

42 
36 

30 
27 

33 
10 

33 
24 

38 

30 

46 
21 

31 

13 

36 

15 

40 
33 

42 
35 

37   45   39 
33   33   30 


39   42 
34   32 


39   44 
34   28 


39 

41 

33 

29 

46 

44 

39 

28 

45 

42 

29 

28 

37   39   43 
33   35   27 


38 

47 

42 

37 

35 

35 

36 

27 

30 

13 

42 

45 

40 

37 

37 

36 

37 

31 

27 

17 

43 

44 

46 

40 

37 

37 

37 

30 

26 

19 

34 

49 

38 

30 

32 

28 

28 

22 

15 

16 

40 

46 

40 

38 

35 

36 

37 

29 

30 

19 

42 

45 

39 

37 

37 

37 

37 

29 

25 

13 

34  34  33 

39  47  41 

35  36  31 

36  42  36 
27  33  27 


41   46   39 
36   36   29 


35  32  31 

39  47  41 

36  37  31 

43  46  43 

37  36  30 


25   17   26 


31  30  31 

41  39  33 

27  20  26 

38  40  41 
22  10  24 

37  34  33 

27  13  25 

39  35  35 
27  23  23 

39  36  32 

31  20  28 

39  36  35 

27  15  21 

39  44  44 
33  25  34 

30  33  35 

24  18  19 

40  39  35 

24  14  30 

40  38  34 

25  18  24 

39  35  34 

26  17  20 


34   34   29 
28   27   24 


38   35   31 
30   16   28 


42 

46 

42 

38 

37 

35 

31 

27 

22 

25 

45 

41 

38 

38 

34 

38 

30 

29 

23 

27 

44 

41 

35 

34 

33 

19 

29 

24 

17 

25 

45 

47 

40 

38 

43 

39 

33 

29 

21 

20 

46 

39 

37 

40 

36 

34 

29 

19 

19 

26 

20   17   23 


38 

40 

43 

39 

35 

36 

33 

34 

29 

26 

16 

18 

40 

44 

40 

37 

35 

31 

36 

38 

31 

28 

23 

23 

40 

45 

41 

36 

35 

35 

35 

36 

28 

28 

19 

25 

43 

44 

45 

38 

35 

34 

37 

36 

29 

28 

20 

28 

36 

37 

41 

35 

32 

32 

32 

33 

30 

25 

12 

14 

39 

45 

45 

41 

38 

34 

33 

36 

32 

28 

23 

26 

43 

47 

41 

38 

37 

35 

35 

39 

28 

28 

15 

28 

39 

42 

44 

40 

36 

34 

28  20  26 

38  38  31 

29  18  28 

37  39  34 

27  21  29 


36 

41 

23 

24 

39 

41 

29 

30 

36 

37 

23 

25 

37 

40 

23 

19 

21   22   12 


29   33   35 
20   24   15 


37   37   52 
22   26   18 


31   34   39 


35   41   48 
30   30   32 


27   32   35 
16   18   16 


36   39   53 


39 

41 

47 

18 

17 

15 

29 

33 

37 

19 

20 

16 

33 

39 

43 

22 

22 

7 

33 

36 

52 

19 

23 

21 

34   35   40 
22   20   21 


30  26  38 

10  16  17 

33  35  46 

21  22  14 

35  39  52 

21  22  16 

32  36  42 

20  27  30 

37  37  43 

23  24  14 

33  35  45 
18  26  13 

33  38  40 
20  28  18 

35  37  48 

22  26  21 

35  37  34 

20  19  21 

37  36  40 

23  22  24 

34  39  52 
23  22  22 

35  37  52 

21  21  20 

29  33  38 

20  27  13 

34  36  47 

22  24  24 

37  37  44 

21  25  15 

33  38  51 

22  26  17 

29  32  34 

20  24  14 


31 

35 

21 

25 

33 

38 

20 

20 

37 

37 

24 

25 

36 

38 

22 

20 

35   39   51 
22   21   25 


30 

30 

15 

13 

35 

34 

27 

24 

30 

28 

18 

12 

32 

33 

15 

8 

30 

25 

4 

1 

43   35   26   24 


33   24 
22   15 


45   35   27   25 


35   33 
27   24 


34   26   26 


31   28 
15    8 


39   32   29   34 


34   22 

10    1 


36   30   26   35 


30 

30 

36 

17 

10 

14 

36 

29 

27 

19 

15 

14 

28 

38 

18 

13 

-  1 

2 

30 

25 

33 

15 

10 

12 

38   29   29   39 


39   29   25   30 
28   20   16   18 

36   30   27   35 


29 

23 

1 

-  6 

36 

30 

15 

12 

30 

27 

17 

13 

30 

23 

1 

-  3 

37 

29 

22 

16 

28 

30 

14 

12 

28 

29 

16 

17 

34 

27 

10 

2 

28 

26 

18 

14 

32   26   34 


33 

27 

34 

16 

12 

15 

33 

24 

22 

0 

0 

35 

34 

29 

19 

13 

15 

44   32   28   36 


44   31   28   35 


37   29   28   34 


31   30 
20   16 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW   JERSEY 
DECEMBER    1961 


Day  01  Month 


8   9   10   11   12   13   14   15  16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28  29   30   31 


SOMERVILLE 
SUSSEX 
TOMS  RIVER 
TRENTON  WB  CITY 
TUCKERTON 
WOODS TOWN 


«0   AS   All 
21   25   27 


53   53 
24   27 


50   52   51 
37   36   37 


50   5* 
25   30 


25   28   27 


49   57 
21   40 


50   46   56 
20   21   29 


55   60   50 
21   47   22 


51   59   45 
32   38   32 


50   60 
22   45 


49   59   48 


46   39   35 
19   27   16 


48   44   36 
26   28   23 


46   45 
22   28 


50   41   35 
26   27   21 


50   40   35 
25   27   20 


34   47   44 
28   29   36 


35   43   35 
24   27   27 


45   47   48 
29   32   38 


36   46   47 
28   33   38 


48   47   49 
29   33   34 


36   47   48 
29   29   38 


44 

34 

32 

32 

15 

20 

44 

35 

35 

27 

16 

16 

45 

37 

35 

37 

18 

27 

47 

35 

33 

26 

21 

17 

50 

40 

35 

32 

16 

25 

47 

35 

34 

31 

21 

23 

30   32   39 


25   30   32 


33   43   47 
10   2  5   40 


29   33   39 
14   27   31 


10   25   40 


30   35   40 
12   26   33 


39   45   39 
36   35   30 


36   35   36 


48   44   40 
38   39   29 


40   45   38 
36   38   30 


38   39   29 


42   47   43 
37   37   32 


35 

34 

30 

34 

38 

43 

29 

14 

27 

22 

24 

12 

41 

32 

32 

33 

33 

35 

23 

13 

15 

19 

17 

23 

45 

40 

35 

40 

40 

52 

25 

29 

30 

22 

19 

18 

35 

34 

31 

35 

37 

50 

27 

23 

25 

22 

27 

24 

40 

37 

40 

37 

42 

50 

28 

15 

28 

22 

24 

27 

38 

37 

34 

36 

37 

50 

29 

19 

28 

20 

22 

18 

38   29   26   33 


35   35   33 


42   32   30   38 


38   25   28   37 
24   17   15   19 


43   32   31   39 


41   32   29   37 
28   18   13   12 


40.6 
25.4 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


station 

And 

Depth 

Day  of  month 

1 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STATION 

PLOT  #1 

1  INCH 

llAX 
UIN 

42 
37 

42 
38 

43 
38 

42 
38 

46 
39 

40 
37 

38 
36 

36 
33 

37 
34 

38 

37 

40 
37 

42 
39 

42 
36 

36 
34 

34 
32 

32 
31 

33 
32 

36 
34 

38 
36 

40 
38 

38 
36 

36 
36 

35 
33 

39 

37 

39 
37 

37 
36 

36 
35 

36 
36 

36 
34 

34 
32 

32 
32 

38.0 
35.5 

2  INCHES 

UAX 
UIN 

42 
37 

42 
38 

43 
39 

41 
38 

46 
39 

40 
37 

38 
36 

36 
34 

37 
34 

38 
37 

40 
37 

42 
39 

42 
36 

36 
34 

35 
32 

32 
31 

33 
32 

36 
34 

38 
36 

40 
38 

38 
36 

36 
36 

35 
33 

39 
37 

39 
37 

37 
36 

36 
35 

36 
36 

35 
33 

33 
32 

32 
32 

38.0 
35.6 

4  INCHES 

UAX 

UIN 

42 
39 

42 

39 

42 
41 

41 
39 

44 
42 

41 
40 

40 
39 

38 
37 

39 
37 

39 
38 

40 
39 

42 
40 

42 
39 

39 
37 

37 
35 

35 
34 

35 
34 

37 
36 

38 
37 

40 
38 

39 
38 

38 
37 

35 
35 

40 
38 

40 
38 

38 
37 

37 
37 

37 
37 

37 
36 

36 
34 

34 
34 

38.9 
37.5 

8  INCHES 

UAX 
UIN 

42 
41 

42 
41 

42 
42 

43 
41 

44 
43 

43 
42 

42 
40 

40 
39 

40 
38 

41 

39 

41 
40 

42 
41 

42 
41 

41 
39 

39 
37 

37 
36 

36 
36 

37 
37 

39 
37 

40 
39 

40 
39 

39 
38 

37 
37 

41 
38 

41 
38 

38 
37 

38 
38 

38 
38 

38 
37 

37 
36 

36 
35 

40.0 
38.8 

16  INCHES 

UAX 
UIN 

45 
44 

45 
44 

45 
44 

44 
44 

45 
44 

45 
44 

44 
43 

44 
43 

44 
42 

44 
42 

42 
42 

43 
43 

44 

44 

44 
42 

42 
41 

41 
40 

40 
39 

40 
39 

40 

39 

41 
40 

41 
41 

41 
40 

40 
40 

43 
41 

43 
40 

40 
40 

40 
40 

40 
40 

40 
40 

40 
39 

39 
38 

42.3 
41.5 

32  INCHES 

UAX 

UIN 

49 
48 

48 
48 

48 
47 

47 
47 

47 
47 

47 
47 

47 
47 

48 
47 

48 
47 

48 
46 

46 
46 

46 
46 

46 
46 

46 
46 

46 
45 

45 
45 

T. 

44 
43 

43 
43 

43 
43 

43 
43 

44 
43 

43 
43 

46 
44 

46 
43 

43 
43 

43 
43 

43 
42 

42 
42 

42 
42 

42 
42 

45.3 
44.9 

PLOT  #2 

1  INCH 

UAX 

UIN 

43 
31 

41 
32 

45 
33 

42 
31 

47 
33 

39 
31 

38 
30 

33 
30 

32 
30 

32 
31 

40 
32 

42 
37 

42 
32 

32 
30 

30 
28 

30 
25 

31 
30 

31 
31 

36 
31 

40 
35 

37 
33 

33 
32 

32 
31 

35 
32 

35 
33 

33 
32 

33 
32 

32 
32 

33 
32 

32 
32 

32 
32 

36.3 
31.5 

2  INCHES 

UAX 

UIN 

43 
31 

41 
32 

45 
33 

42 
31 

47 
33 

39 
31 

38 
30 

33 
30 

32 
30 

32 
31 

40 
33 

42 
37 

42 
32 

32 
30 

30 
28 

30 
26 

31 
30 

31 
31 

36 
31 

40 
35 

37 
33 

33 
32 

32 
31 

35 
32 

35 
33 

33 
32 

33 
32 

32 
32 

33 
32 

32 
32 

32 
32 

36.0 
31.6 

4  INCHES 

UAX 
UIN 

41 
32 

40 
33 

43 
35 

41 
33 

46 
35 

39 
33 

37 
32 

33 
31 

33 
31 

33 
32 

39 
33 

42 
37 

42 
34 

34 
32 

32 
30 

30 
28 

31 
30 

31 
31 

36 
31 

40 
35 

37 
33 

34 
33 

33 
32 

36 
33 

36 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
32 

32 
32 

36.1 
32.6 

8  INCHES 

UAX 
UIN 

40 
36 

39 
36 

42 
38 

40 
36 

44 
40 

40 
38 

38 
35 

36 
34 

36 
34 

35 
34 

38 
35 

41 
38 

41 
37 

37 
34 

35 
33 

33 
32 

32 
32 

33 
32 

35 
33 

38 
35 

36 
35 

35 
35 

35 
34 

37 
35 

37 
35 

35 
34 

34 
34 

34 

34 

34 
34 

34 
34 

34 
33 

36.8 
34.9 

Slope  of  Ground:   Flat.   Soil  Type:   Loam.   Ground  Cover:   Kentucky  bluegrass.   Instrumentation:   Copper-constantan  thermocouples 
connected  to  a  Brown  Electronik  Potentiometer. 


Slope  of  Ground:   Flat.   Soil  Type:   Loam.   Ground  Cover:   Barren, 
constantan  thermocouples . 


Instrumentation:   Brown  recording  Potentiometer  with  copper- 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW  JERSEY 
DECEMBER  1961 


Slahoii 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ATLANTIC  CITY  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

.6 

T 

T 

.4 

T 

T 

T 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

'- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

BELVIDERE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.7 

1 

.3 
T 

.1 

T 

T 

6.0 
6 

.2 

4 

3 

3 

1.5 

4 

4 

4 

3 

GHARLOTTEBURG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

1 

.5 

T 

T 

r 

4.0 
8 

7 

6 

4 

2.0 
6 

5 

3 

FLEMINGTON  1  NE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 
2 

T 

T 

T 

T 

8.0 
8 

3.0 
11 

10 

8 

2.0 
10 

10 

10 

10 

FREEHOLD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

T 

3.0 
3 

3.0 
6 

6 

5 

.3 

5 

4 

3 

3 

HIGHTSTOWN  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.7 

1 

T 

.3 

T 

T 

6.0 
6 

1.0 

7 

6 

4 

T 
4 

4 

4 

4 

IKDIAN  MILLS  2  » 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

T 

1.2 

1 

3.5 

T 
2 

1 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

LAMBERTVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

1 

T 

1.0 
1 

6.0 
6 

r 

5 

4 

T 
4 

3 

3 

3 

LAYTON  3  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.4 

1 

T 

.3 

5.7 

.5 
6 

5 

3 

4.3 

7 

7 

7 

- 

LITTLE  FALLS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 
3 

1 

2.5 
3 

4.0 

7 

6 

5 

.1 
5 

5 

4 

4 

LONG  BRANCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 

1.7 

T 

T 

2.0 

1 

3.0 
6 

6 

5 

4 

T 
3 

3 

3 

2 

LONG  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

5.0 

- 

- 

- 

- 

- 

8.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

MAYS  LANDING 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

T 

.7 

1 

MILLVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

'- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1.0 

T 

T 

MOORESTOWN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

1 

T 
T 

3.0 
2 

1.5 
3 

2 

2 

1 

T 

T 

T 

MORRIS  PLAINS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.0 
2 

- 

- 

- 

T 

- 

- 

.5 

1.5 

- 

- 

- 

- 

- 

5.5 

6.0 

- 

- 

- 

.3 

- 

- 

NEWARK  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

.9 

1.3 

2 
.3 

T 

T 

.1 

T 

T 

6.4 

4.4 
6 
.8 

8 
1.3 

6 
1.3 

5 
1.2 

.1 

2 

1.2 

2 
.9 

2 

.7 

T 
2 
.6 

NEW  BKDNSWICE  EXP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

6.0 
6 

2.0 
8 

7 

6 

5 

T 
5 

5 

5 

4 

NEWTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

T 

T 

T 

T 

4 

6 

6 

6 

1.0 
5 

1.0 
6 

6 

6 

PATEBSON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.1 
2 

T 

T 

.5 

1 

.3 

T 

4.7 
5 

2.6 

7 

7 

7 

.1 
5 

.1 
3 

2 

2 

PEMBERTON  3  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

T 

3.0 

1 

3.0 

4 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

PHILLIPSBVHG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

T 

4.0 
4 

3.0 
7 

5 

4 

3 

2 

T 

T 

PLAINFIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.0 

.5 

7.0 
7 

5.0 
12 

11 

9 

7 

T 
5 

4 

3 

3 

RAHWAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

.6 

1 

T 

6.0 
6 

4.0 
10 

8 

7 

7 

T 
6 

4 

3 

T 
3 

SOMERVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

1 

T 

.5 

1 

7.0 
8 

.5 

- 

- 

T 
1 

- 

- 

- 

TRENTON  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

.8 
2 

T 

.1 

.1 

T 

T 

3.0 

2.7 
2 

4 

3 

2 

.2 
T 

T 

T 

T 
T 

WANAQOE  RAYMOND  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

1 

.5 
1 

3.5 
4 

3.0 

6 

4 

3 

.5 
4 

4 

See  reference  notes  following  Statioo  Index. 
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EVAPORATION  AND  WIND 


NE«  JERSEY 
DELAYED  DATA 


Stabon 

Day  of  month 

M 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

AUGUST    1961 

PEMBERTON   3    E 

MAX 

95 
85 

80 
55 

79 
58 

91 
70 

89 
70 

90 
67 

93 
72 

93 
70 

97 
70 

95 
73 

94 
73 

92 
76 

88 
71 

89 
58 

90 
61 

94 
64 

93 
65 

91 
60 

89 
60 

79 
63 

81 

67 

90 

66 

88 
72 

92 
70 

90 
75 

88 

75 

99 

75 

95 
73 

99 
75 

90 
67 

93 
69 

90.5 
68.6 

Cllmatologlcal  Data  Table: 
Toms  River 


Dally  Precipitation  Table; 
Orange 


Snowfall  and  Snow  on  Ground  Table: 
Uorrls  Plains 


CORRECTIONS 
MONTH:   JANUARY  1961 


MONTH:   JUNE  1961 


Monthly  and  Seasonal  Snowfall  Season  of  1960  -  1961: 
Toms  River 


MONTH:   JULY  1961 


Cllmatologlcal  Data  Table: 
Freehold 


Southern  Divlslo 


Dally  Precipitation  Table: 
Freehold 


Total  snowfall  should  be  missing.   Snowfall 
average  for  southern  division  should  be 
17.1. 


Correct  as  follows:   19tb,  missing;  20th, 
missing;  monthly  total,  missing. 


Snow  on  the  ground  should  be  missing  for 
entire  month. 


Snowfall  total  for  month  of  January  should 
be  missing. 


Total  precipitation  should  be  9,19;  depar- 
ture from  long-term  average  +  5.17;  number 
of  days  with  .10  or  more  should  be  9, 

Average  precipitation  should  be  6.00;  depar- 
ture from  long-term  average  +  1.95. 


Amount  on  the  31st  should  be  0;  monthly 
total  should  be  9.19. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  PRECIPITATION 


NEW  JERSEY 
DECEMBER  1961 


Isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".   Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  particularly 
in  mountainous  areas. 


AVERAGE  TEMPERATURE 


NEW  JERSEY 
DECEMBER  1961 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  In  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".   Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  particularly 
in  mountainous  areas. 


STATION  INDEX 


ALLENDALE 

UTLAKTIC   city   H8    AP 

V  Utlantic  city 

UUOUBON 

BASS    RIVER    ST    FOREST 

BELLEPLAIN    STA    FOPEST 
HELNAR 
BELVIDERE 
BERMRDSVILLE   2   E 
BLACKWELLS   MILLS 

SOON TON    2    SE 
pOONO   BROOK    1    W 
JBRANCHVILLE 
IBU«L  1  N6T0N 
JCANISTEAR   RESERVOIR 

^ANOE    BROOK 


CHARLOTTEBURG 


LAYTON 
LINTOM 

Ielizabeth 

|ELIZ*BETmPORT 
lESSElt    FELLS    SER 
JFLEHINGTOW    1    ME 
|FORTESCUE 

fREEHOLO 
;CL*SSeORO 
GREAT    MEADOWS    * 
GREENKOOO    LAKE 
HACKetlSACr 


IRVINGTON 

JERSEY    CITY 
LAMBERTVItLE 
LAUBELTOH    1    E 
LAYTOH    3    (W 
LITTLE    FALLS 

LONG    BRANCH 
LONG    VALLEY 
LUMBERTON 
MACOPIN    INTAKI 


MANVILLE 

MARLBORO  SCS 
MAYS  LANDING 
MIDLAND    PARK 


0100 
0311 
0325 


133* 

13A3 
13S1 


SUSSEX 

ESSE! 

SALEM 
CAPE    MAY 
ESSEK 
SALEM 

PASSAIC 
'MORRIS 
leURLINGTON 
IGLOUCESTEB 
rNTEROON 

HON 

HON 

ESSEX 

EHDON 
CUMBERLAND 


13951    !hERCER 
!*229  leURLINGTON 
SSEK 


14635 
1*700 
1*735 
1*887 


HUDSON 

TERDON 
OCEAN 
SUSSEK 
PASSAIC 


39  *2 
*0  56 
*1  09 
*0  53 

39  39 
*1  18 
*0  17 
39  *8 


*0  20 
39  27 
to    59 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


BELLEPLAIN  STATE  FOREST 
6ELMAR  HATER  WORKS 
CLEMENT  HAUPT 
BERNARDS  WATER  COMPANY 

lY    M.    MILLER 


OBSERVER 


JERSEY  CI 
AMERICAN  CTANAMIO  CO. 
ALBERT  M.  DAVENPORT 
PUBLIC  SVC.  E.  ♦  G,  CO. 
iRK  WATER  DEPARTMENT 

COMMONWEALTH  WATER  CO. 
RTRUOE  S.  WILLIS 
WEST  MAGNESITE  CO. 
A,  PLUNKETT 


EDWARD  P.  MOLITOR 
EARL  M.  KERCHNER 
HARRY  P.  CAMPBELL 
L.  W.  KLOCKNER 

UNION  CO.  PARK  COMM. 
SEWAGE  TREATMENT  PLANT 
BOROUGH  ESSEX  FELLS 
DONALD  YOUNG 
JOHN  LOPER 


DEPT.OF  CONS. 


CITY  WATER 
CASE 
GEORGE  G.  WADDILL 

oepuE 


JAMES  LAWTON 

INACTIVE   1/61 
ROBERT  G.  GLASGOW 

JOHN  L.  RAOCLIFFE 

GEROW  BRILL 

COUNTY  EXTENSION  SVC. 

lOGEWOOD  WATER  CO. 

.    J.    GALLAHER 


MOORE STOWN 
MORRIS    PLAIN 
NEWARK    WB    At< 

NEW    BRUNSWICi 


PEMBERTON    3    E 


PHILLIPSBURG  BRIDGE 
PLAINFIELD 
PRINCETON  WATER  WORK 

RINGWOOD 

SHILOH 
SOMERVILLE 
SPLIT  ROCK  POND 
SPRINGFIELD 
SUSSEX 

RIVER 


AYMONO  DAM 


CUMBERLAND 

MORRIS 

BURLINGTON 

MORRIS 

ESSEX 

iLESEX 


6979 

WARREN 

JNION 

7328 

MERCER 

JNION 

7587 

PASSAIC 

8051 

CUMBERLAND 

8194 

SOMERSET 

8402 

MORRIS 

COUNTY 


EROON 
MORPIS 
BERGEN 
SALEM 


40  25 

41  02 
40  40 


41  13 
39  57 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


AVIATION   AGENCY 
JERSEY    CITY    WATER    WK: 
J.    WILLARD 
lES    C.    LONG 
.    WEATHER    BUREAU 


IST 


DA* 

ARK     WATE 

»    SWR.COMM 
R    DEPT, 

HLIN 

p.    J.    DEL    VECCHIO 
SEWAGE    DISPOSAL    PLANT 

MR 

NCETON   W 

BRIDGE    COMM 
SCHEHER 

ATER    CO. 

WTR.    SUPPLY 

EVERETT    Die 
W.     E.     HAVER 
JERSEY    CITY 

OF    CONS. 

T0^ 

RE 

.'wEATHE 
.    WALTER 

WATER    CO. 

R    BUREAU 
T.    GANDEK 

BONNIE    BURN 
ROBERT    M.    M 

ANNERS 

1-COASTALj      2-OELAwASEi       3-OREAT   EGG   HARBORj      4-HACKENSACK(      S-HUDSONj      6-MAURICEj       7-«ULLICAi      B-PASSAICj      9-RAHWAYj       lO-RARITANi       11-ROCKAWAY 


REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  New  Jersey  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Office,  c/o 
General  Delivery,  Trenton,  New  Jersey  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  beating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  included 
in  this  issue. 

Divisions ,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65"  F, 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.   Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours 
ending  at  time  of  observation. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S,  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present  location.   Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based 
on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations ;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  In  the  snowpack  result  in  apparent  Inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  In  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Extremes  Table";  "Dally  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground" ;  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.   The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  Is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these 
stations  snow  on  grotind  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  Indicate  the 
following: 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  In  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G   "Soil  Temperature"  Table. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month, 

J   "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Dally  Temperature"  Table  is  Indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-   No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Dally  Soil  Temperature"  Table, 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index. 

+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++      Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount  Included  in  following  measurement,  time  distributioa  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

H  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amoiuits  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  E.S.T.  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations ,  elevations,  exposure  etc. ,  of  substations  through  1955  may  be  found  In  the  publi- 
cation "Substation  History"  for  this  state.   That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C.  for  15  cents.   Similar  Information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  foimd  in  the  latest  annual  issue  of  Local 
Climatological  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary).   Checks,  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be- sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 

USCOMM-WB-Ashevllle,  N.  C.  2/7/62  850 
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AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


February 


April 


May 


Septambei 


Novembei  December 


ATLANTIC    CITY    W8    AP 

ATLANTIC    CITY 

AUDUBON 

BELLEPLAIN  STA  FOREST 

BELVIDERE 

BOON TON  2  SE 
BURLINGTON 
CANOE  BROOK 
CAPE  HAY  3  W 
CHARLOTTEBURC 

CHATSHORTH 

CLAYTON 

ELIZABETH 

ESSEX  FELLS  SERV  BLOG 

FLEMINGTON  1  NE 

FREEHOLD 
HANMONTON  2  NNE 
HIGH  POINT  PARK 
HIGHTSTOWN  1  N 
INDIAN  HILLS  2  W 

JERSEY  CITY 
LAHBERTVILLE 
LAURELTON  1  E 
LAYTON  3  NW 
LITTLE  FALLS 

LONG  BRANCH 

LONG  VALLEY 

HILLVILLE 

HILLVlLLE  FAA  AIRPORT 

MOORESTOWN 

MORRIS  PLAINS 
NEWARK  WB  AIRPORT 
NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 
NEW  HONHOUTH 
NEWTON 

PATERSON 
PEHBERTON  3  E 
PHILLIPSBURG 
PLAINFIELD 
SHILOH 

SOHERVILLE 
SUSSEX 
TOHS  RIVER 
TRENTON  WB  CITY 
TUCKERTON 

W0OD5T0WN 


DIVISIONAL  AVERAGES 


NORTHERN 
SOUTHERN 
COASTAL 


26.9 
28.6 
27.0 


27.1 
20.3 
31.6 
19. 8M 


26.3 

16.6 
24.7 
24.7 


27.3 

22.* 

17.6 
26.7 
26.4 

26.0 

25.4 


-  9.6 

-lO.l 


36.1 
36.4 
36.6 

31.0 

30.8 
35,9 
29.9 
36.9 

29.1 

35.6 
36.1 
33.1 


43.0 
42.0 
43.3 


45.6 
49. 5H 
45.  6H 
50.  OM 


45.6 
48. 6 
47.4 


48.0 
46.0 
47.8 
49.8 


46.1 
48.8 
46.0 


56.5 

59. OH 
55.1 


60.0 
53.0 
59.5 
58.1 


57. 6H 
60.0 
59.2 
58.8 

56.5 
59.7 
58.5 
58.3 
55.6 

59.1 
59.1 
59.9 
58.8 
60.1 

58.4 
55.4 
56.5 
59.1 
58.2 


57.4 
59.3 
57,2 


69.0 
68. IH 
66.2 


70.6 
70.7 
66.6 
70,0 

70.0 
70, IM 
65. IH 
70.9 
69.3 


76.6 
75.2 
73.1 


75.2 
73. 2H 
74.8 


76.8 
69.5 
75.0 
74,3 


72.1 
76.1 
69.8 


75.8 
73,0 
73.8 


73.1 
73.4 
73.6 
74*4 


55. 8H 
59.2 
55.11 
56.7 


57.2 
58.1 
58.2 


56,0 
57.6 
59,9 


47.7 
50,3 
48.2 
47.6 


48,0 
45.5 
46,8 


44.3 
47.4 
46.7 
46.3 
42.4 


30.4 

30.9 
35.0 
29.8 
39.  OM 
29.6 

33.41 
31.3 
32.5 
30. 3M 


33.8 
33.6 
27. 7H 
32,8 


35. OM 

33,6 

33.0 


54.1 
54.0 
54.6 


51.9 

53.0 

46.6 

53.0 
52.5 


53.0 
50.0 
54.4 
53.7 
53.0 

50.4 
54,4 
52.9 

48,6 


A  narrative  Special  Weather  Summary  appeared  in  the  January,  February, 
April,  May,  July,  September,  October,  November  and  December  of  this 
publication  for  1961. 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


September 


ATLANTIC    CITY    MB    AP 

ATLANTIC    CITT 

AUDUeON 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

BELLEPLAIN  STA  FOREST 

BELMAR 
BELVIOERE 
BERNAROSVILLE  2  E 

BLACK.WELLS  MILLS 
60ONT0N  2  SE 

BOUND  BROOK  1  W 
BRANCHVILLE 
BURLINGTON 
CANISTEAR  RESERVOIR 
CANOE  BROOK 

CANTON 

CAPE  MAY  3  H 

CEDAR  GROVE 

CHARLOTTEBURG 

CHATHAM 

CHATSWORTH 

CLAYTON 

CLINTON 

ELIZABETH 

ELIZABETHPORT 

ESSEX    FELLS    SERV    BLDG 

FLEMINGTON    1    NE 

FORTESCUE 

FREEHOLD 

GREENWOOD    LAKE 


MORRIS    PLAINS 
NEWARK    WB    AIRPORT 
NEW   BRUNSWICK    EXP    STA 
NEW    MILFORO 
NEW    MONMOUTH 


DIVISIONAL    AVERAGES 

NORTHERN 
SOUTHERN 
COASTAL 


2.66    '1.12 


2>e9   -    .96 


NAMMONTON  2  NNE 

3.29 

HIGH  POINT  PARK 

1.39 

MIGHTSTOKN  1  N 

2.42 

INDIAN  MILLS  2  W 

3.3? 

IRVINGTON 

2.77 

JERSEY  CITY 

2.33 

LAHBERTVILLE 

3.92 

LAUBELTON  1  E 

- 

LAYTON  3  NW 

3.17 

LITTLE  FALLS 

3.2» 

LONG  BRANCH 

3.38 

LONG  VALLEY 

E3.90 

MAHWAH 

2.50 

MANVILLE 

E2.«0 

HAYS  LANDING 

E4.03 

MIDLAND  PARK 

2.96 

MILLVILLE 

2.69 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

3.99 

MILTON 

3.63 

MOORESTOHN 

2.80 

NEKTON 

2.14 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

4.02 

OLOmCK 

2.67 

ORANGE 

E2.93 

PATERSON 

E4.04 

PEHBERTON  3  E 

3.02 

PH1LL1PS8UR0 

2.60 

PHILLIP58URG  BRIDGE 

2.77 

PLAINFIELD 

2.92 

PRINCETON  WATER 

WORKS 

2.25 

RAHHAY 

1.84 

RINGWOOD 

3.72 

SHILOH 

2.32 

SOMERVILLE 

2.36 

SPLIT  ROCK  POND 

2.33 

SUSSEX 

2.35 

TOMS  RIVER 

4.90 

TRENTON  WB  CITY 

2.8C 

lUCKERTON 

E4.45 

WANAQUE  RAYMOND 

DAM 

3.16 

WERISVILLE 

1.74 

WEST  WHARTON 

2.96 

WOOOCLIFF  LAKE 

3.36 

WOODSTOWN 

2.87 

3.721      1.09 


4.13      1.21 


E3.73i 

3.01 

E3.50i 

E<>.oei 


3.96 

1.15 

2.98 

.34 

£3.21 

2.75 

.01 

3,95 

3.04 

.38 

E5.57, 

3.97 

6.36      3.01 
5.48       1.95 


4,151  -    .09 


5,2B|      1,27 


3,10 
1.33 


5.78      1,19 
6.04      1.47 


6.43       1.96 


5.48i      1.54 


6.021      2,32 


5.55.     2,13 


6,38      2.52 


5.90      1.81 
6.09|     2.10 


6.82      2.96 


5 

15 

1.02 

5.72 

4 

92 

3.89 

6 

IS 

1.99 

5.71 

5 

25 

5.89 

5 

19 

.89 

E4.57 

3 

47 

3.64 

5 

75 

1.85 

5.43 

5 

71 

1.47 

4.80 

5.48       1.48 


5.79      1,39 


6.68      2.39 


6.69      2.96 


6.05'     1.76 


6.29'     1.21 


5.81       2.61 


5,53      1,31 


3.05 
3,581 
3,93! 

3,23| 


3,00|  -1,35 


3,62 
3.91 
2.84 

3.01 
4.15 
3.22 
4.43 
2.55 

4.05 
2.64 
2.95 


5.00]     1.46 


6.151     2.19 

4.B7I      1.43 
5.87       1.97 


5.92      2.17 


-1.20 
-    .67 


3.64| 

3.21 
3.75 
2.94 
3.04 
3.50 


4.50 

5.44 
4. 81 
3.56 
5.38 
3.11 


3.58 
3.54 
3.95 


-    .55 
-1.34 


2.25 

2.01 
2.45 
2.96 


2.39 
5.17 


6.46 
7,29 
6,46 


3.75 
1,33 
2,30 


6.51.      1.35 


3.61 
1.73 
1.89 


1.54      2.60 


1.91 
4.23 
1,72 


.42    -    ,65 
-1,16 


-2,52 
-2,03 


-1.75 
-2.03 


1.96    -2,07 
2,99    - 


1,64 
1,84 
1.97 


1.92    -1.39 
3,23 


3,36 

3,04 
2,12 
2,79 

2,77 
3,96 
1,85 
2,93 
2,81 

2,03 


3.65 

1,36 
E6,81 
2.20 
1.71 
2.49 


2,19 
3,41 
3.09 


1.72 

3.01 
2.64 
2.26 
2.38 


3.92 
E2.61 

3.44 
E3.33 


3.48 

2,95 

3,47 
3,94 
5,02 
E3,6e 

4,27 
3,92 

3,07 
3,96 
E3,38 

2,66 


2,43 
2,32 
3,32 


1,7 
3,32 
3,25 
2,26 


3.22  - 
2,09  -1 
2.56    -1 


44.66 
44.31 
45.85 
42.42 


40.14 
43.28 
52.29 
39.70 
43.68 

E41.47 
45.33 

E50.63 
46.77 
42.77 

E49.32 
37.05 
41.55 
50.05 
46,87 

E46,77 
42,73 
44,13 

E50,30 
48,33 

E43,72 
E40,27 
46.83 
45,23 
40,95 


50.75 
E45.02 

43.47 
E41.98 
E45.43 

42.38 
41.48 
49.59 
E4a.02 
45.98 

42.26 
45.37 
E47.71 
38.93 


40.99 
E46.45 
E50.36 

47,09 
E36.03  ' 
41,96 
46.86 
E49.43 

43.84 
43.79 
40*88 
40.91 
E42,ll 

43,29 
52,89 
45,67 
E51,16 
40,72 


7,90 
-5,33 


-3,38 

3,13 


2,41 
3,68 
-6.14 


-2.70 
5.61 


3.36 
3.51 
3.76 


41. 


44.35 
46.39 

45.08 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND   FREEZE  DATA 


NEW  JERSEY 
1961 


Number  of  days 

Last  spring  min 

imu 

moi 

First  fall  minimum 

of 

between  dates 

16°  or 

20°  or 

24°  or 

28°  or 

32' or 

32°  or 

28°  or 

24°  or 

20°  or 

16°  or 

» 

^ 

» 

» 

» 

Station 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

5 

Si 

0 

0 

1 

0 

2, 

1 

m 

d 

ci. 

D. 

d 

d 

d 

d 

d 

d 

d 

ii 

s 

iJ 

3 

a 

« 

B 

* 

a 

la 

B 

Si     IB 

« 

a 

o 

B 

ii 

B 

o 

a 

o 

a 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

Q 

S, 

Q 

Q 

t- 

Q 

eS 

Q 

H 

I 

H 

5     'eS 

~a 

H 

I 

^ 

O 

& 

Q 

e2 

I 

H 

to 

0 

S 

k 

h 

ATLANTIC    CITY    WB    AP 

95 

9-    3 

-    8 

1-22  + 

2-    3 

5 

3-18 

17 

3-18 

17 

3-31 

28 

4-21 

32 

10-28 

31 

11-11 

23 

U-ll 

23 

12-14 

19 

12-16 

13 

316 

271 

238 

225 

190 

ATLANTIC    CITY 

88 

9-    3t 

1 

2-    2 

2-    3 

11 

3-16 

20 

3-18 

20 

3-16 

20 

4-    9 

32 

12-    8 

31 

12-    9 

28 

12-16 

23 

NONE 

NONE 

273 

266 

243 

AUDUBON 

95 

9-    3  + 

-    3 

2-    2 

2-    7 

14 

3-18 

18 

3-16 

18 

3-31 

28 

4-20 

32 

11-    9 

32 

11-11 

25 

12-14 

23 

12-15 

20 

12-16 

14 

312 

272 

271 

225 

203 

BELLEPLAIN    STA    FOREST 

96 

9-    3 

- 

- 

- 

- 

4-21 

23 

5-    4 

28 

5-    5 

32 

10-    5 

28 

10-    5 

28 

U-ll 

16 

U-U 

16 

U-U 

16 

- 

- 

204 

154 

153 

BELVIDERE 

93 

7-    1 

-20 

1-22 

3-16 

9 

3-16 

9 

4-    9 

24 

4-21 

27 

5-   1 

32 

10-    5 

31 

10-28 

25 

U-ll 

20 

\\-\\ 

20 

12-14 

14 

271 

238 

216 

190 

157 

BOONTON    2    SE 

93 

6-14 

-15 

1-22 

3-18 

13 

3-19 

16 

3-22 

24 

4-    3 

28 

5-    1 

32 

10-17 

31 

10-26 

26 

U-ll 

23 

12-14 

20 

12-16 

6 

273 

270 

2  34 

208 

169 

BURLINGTON 

95 

9-13  + 

-    3 

2-    2 

2-    7 

11 

3-18 

16 

3-18 

16 

3-18 

16 

4-    9 

32 

U-ll 

26 

U-ll 

26 

12-14 

22 

12-16 

15 

12-16 

15 

312 

273 

271 

236 

216 

CANOE    BROOK 

97 

7-    2 

-21 

1-22 

3-18 

12 

3-21 

19 

4-    9 

24 

4-20 

27 

6-    6 

32 

10-    5 

31 

10-26 

23 

10-28 

23 

U-U 

20 

12-14 

13 

271 

235 

202 

191 

152 

CAPE    MAY    3    W 

93 

7-23 

2 

2-    2 

2-    3 

9 

3-18 

20 

3-18 

20 

3-16 

20 

3-21 

32 

11-11 

30 

12-14 

28 

12-16 

15 

12-16 

15 

12-16 

15 

316 

273 

273 

271 

235 

CHARLOTTEBURG 

90 

9-    6  + 

-18 

1-22 

3-19 

12 

3-21 

18 

3-22 

21 

5-    1 

26 

5-    6 

31 

10-    5 

31 

10-26 

25 

U-ll 

24 

12-14 

16 

12-14 

16 

270 

268 

234 

180 

152 

CHATSWORTH 

94 

9-    4t 

-14 

1-22 

3-18 

12 

3-16 

12 

3-31 

22 

4-21 

26 

5-    4 

30 

10-    5 

31 

10-28 

26 

U-ll 

18 

U-U 

18 

12-14 

16 

271 

238 

225 

190 

154 

CLAYTON 

92 

9-    5  + 

-    5 

1-21 

2-    7 

12 

2-    7 

12 

3-18 

21 

4-    2 

27 

4-21 

31 

10-    5 

30 

11-    9 

22 

11-    9 

22 

U-IO 

20 

12-    8 

15 

304 

276 

236 

221 

167 

ELIZABETH 

96 

6-13 

-10 

1-22+ 

- 

- 

- 

4-    9 

28 

4-20 

30 

11-    2 

29 

11-    9 

26 

U-ll 

23 

12-    9 

20 

12-14 

15 

- 

- 

- 

214 

196 

ESSEX    FELLS    SERV    BLDG 

97 

6-14 

- 

- 

- 

- 

- 

4-21 

27 

4-21 

27 

10-17 

31 

10-28 

26 

U-ll 

22 

12-    9 

19 

12-14 

15 

- 

- 

- 

190 

179 

FLEMINGTON    1    NE 

98 

7-23 

-16 

1-22 

3-18 

11 

3-21 

17 

4-    9 

21 

4-20 

25 

5-  6 

31 

9-30 

31 

10-17 

26 

10-28 

22 

U-U 

19 

12-14 

13 

271 

235 

202 

160 

147 

FREEHOLD 

93 

9-    1  + 

-    8 

2-    2 

3-18 

13 

3-18 

13 

3-18 

13 

4-    9 

27 

4-20 

30 

10-28 

32 

11-10 

28 

U-ll 

24 

12-14 

18 

12-16 

9 

273 

271 

238 

215 

191 

HAMMONTON    2    NNE 

96 

7-24  + 

-    8 

2-    2 

3-18 

11 

3-18 

11 

3-19 

23 

- 

- 

10-28 

31 

11-10 

28 

U-ll 

23 

12-14 

20 

12-16 

10 

273 

271 

237 

- 

- 

HIGH    POINT    PARK 

90 

9-13  + 

-16 

2-    2 

3-19 

14 

3-31 

19 

4-    9 

21 

5-     1 

26 

5-    1 

26 

10-    5 

28 

10-    5 

28 

U-    9 

23 

\\-\\ 

18 

11-28 

16 

2  54 

225 

214 

157 

157 

HIGHTSTOWN    1    N 

96 

7-23 

-    8 

1-22 

3-18 

15 

3-18 

15 

3-18 

15 

4-    9 

26 

4-2  0 

32 

10-28 

26 

10-28 

28 

U-ll 

23 

12-    9 

20 

12-16 

10 

273 

266 

236 

202 

191 

INDIAN    MILLS    2    W 

96 

7-23 

-12 

1-22 

3-18 

11 

3-31 

20 

4-    4 

23 

4-21 

26 

5-    5 

31 

9-30 

32 

10-28 

" 

U-ll 

16 

\\-\\ 

16 

U-U 

16 

238 

225 

221 

190 

148 

JERSEY    CITY 

95 

7-    2 

-    2 

2-    2 

3-18 

16 

3-18 

16 

3-18 

16 

3-22 

26 

4-    9 

32 

11-10 

30 

11-28 

26 

12-14 

23 

12-15 

18 

12-16 

11 

273 

272 

271 

251 

215 

LAMBERTVILLE 

94 

7-23  + 

-10 

1-22 

3-18 

14 

3-18 

14 

3-31 

22 

4-20 

26 

5-    4 

32 

10-17 

32 

U-ll 

22 

U-ll 

22 

12-14 

16 

12-14 

16 

271 

271 

225 

205 

166 

LAURELTON    1     E 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

LAYTON    3    NW 

9* 

9-    4 

-29 

1-22 

3-21 

13 

4-    9 

18 

5-    1 

24 

5-    6 

26 

5-31 

30 

9-29 

32 

10-    5 

28 

10-23 

2* 

10-28 

16 

12-   4 

16 

258 

202 

175 

152 

121 

LITTLE    FALLS 

97 

9-    5 

-11 

1-22 

3-18 

14 

3-18 

14 

3-21 

23 

4-    9 

26 

4-21 

32 

10-17 

32 

10-28 

27 

12-    4 

24 

\1-\V\ 

20 

12-16 

9 

273 

271 

258|  202 

179 

LONG    BRANCH 

95 

9-    1  + 

-    3 

2-    2 

2-    3 

13 

3-18 

18 

3-16 

16 

3-18 

18 

4-    9 

30 

10-28 

32 

U-ll 

26 

12-    9 

24 

12-15 

20 

12-16 

15 

316 

272 

266|  238 

202 

LONG    VALLEY 

94 

6-13 

-23 

1-22 

3-18 

10 

3-21 

19 

4-21 

22 

5-    6 

26 

5-    b 

28 

9-30 

31 

10-    5 

28 

10-26 

20 

10-26 

20 

12-14 

16 

271 

221 

190 

152 

147 

MILLVILLE 

95 

9-    6+ 

-    1 

2-    2  + 

2-    7 

15 

3-18 

19 

3-19 

24 

3-19 

24 

4-10 

29 

10-28 

32 

U-ll 

24 

U-ll 

24 

12-16 

13 

12-16 

13 

312 

273 

237|  237 

201 

MILLVILLE    FAA    AIRPORT 

95 

7-23 

-10 

1-22 

2-    7 

8 

3-16 

19 

3-16 

19 

3-31 

26 

4-21 

30 

10-28 

30 

11-10 

26 

U-ll 

20 

U-U 

20 

12-16 

11 

312 

2361  238]  224|  190 

MOORESTOWN 

93 

9-    5  + 

-    6 

2-    2 

2-    7 

12 

3-16 

18 

3-18 

18 

4-    4 

28 

4-20 

32 

10-26 

30 

U-10 

26 

U-ll 

21 

12-15 

16 

12-15 

16 

311 

272 

23a  220 

191 

MORRIS    PLAINS 

96 

6-14 

-14 

1-22 

3-18 

10 

3-16 

10 

3-31 

24 

4-20 

28 

5-    1 

31 

10-5 

29 

10-28 

25 

U-ll 

22 

12-14 

19 

12-15 

6 

2  72 

271 

225 

191 

157 

NEWARK    NB    airport 

98 

6-13 

-    2 

2-    2 

2-    3 

5 

3-18 

17 

3-18 

17 

3-18 

17 

3-22 

31 

11-10 

32 

12-    9 

26 

12-14 

21 

12-15 

17 

12-16 

13 

316|  272|  271 

266 

233 

NEW    BRUNSWICK    EXP    STA 

93 

6-13 

-    6 

1-22 

3-18 

14 

3-18 

14 

3-18 

14 

4-    9 

26 

4-21 

32 

10-28 

28 

10-28 

28 

12-    9 

22 

12-14 

17|  12-16 

9|  273|  271 

266^  202 

190 

NEW    MONMOUTH 

95 

6-13 

- 

- 

- 

- 

- 

4-    9 

27 

4-17 

31 

10-28 

29 

U-ll 

26 

12-    9 

23 

12-14 

16 

12-16 

13 

- 

- 

- 

216 

194 

NEWTON 

93 

7-    3  + 

-26 

1-22 

3-16 

9 

3-19 

19 

4-20 

24 

4-21 

26 

5-   6 

31 

9-30 

32 

10-24 

28 

10-26 

21 

U-U 

20 

12-16 

5 

273 

237|   191 

186 

147 

PATERSON 

98 

6-14 

-    4 

2-    2 

3-18 

15 

3-19 

20 

3-19 

20 

3-22 

26 

4-    9 

32 

10-17 

32 

U-ll 

28 

12-14 

22 

12-16 

12 

12-16 

12 

273 

272 

270^  23J   191 

PEMBERTON    3    E 

95 

7-23  + 

-12 

1-22 

3-18 

15 

3-18 

15 

4-21 

24 

4-21 

24 

5-    4 

30 

10-    5 

31 

10-26 

25 

U-U 

24 

12-    9 

16 

12-16 

6 

273 

266|   204{   190 

154 

PHILLIPSBURG 

95 

6-13 

-15 

1-22 

3-18 

13 

3-18 

13 

3-31 

22 

4-    9 

27 

4-21 

29 

10-    5 

32 

10-26 

27 

U-ll 

22 

12-14 

19 

12-16 

9 

273]   271 

225 

202 

167 

PLAINFIELO 

96 

6-13 

-    7 

1-22 

3-18 

14 

3-16 

14 

3-18 

14 

4-20 

28 

4-20 

28 

10-    5 

32 

10-28 

27 

\\-\\ 

23 

12-    9 

20|   12-16 

10 

273 

266|   238|   191 

166 

SHILOH 

94 

7-23 

-    4 

2-    2 

2-    7 

14 

3-18 

18 

3-16 

16 

3-31 

28 

4-20 

32 

11-    9 

32 

U-ll 

23 

U-U 

23 

12-15 

13 

12-15 

13 

311 

272 

23d  225 

203 

SOMERVILLE 

93 

9-    5  + 

-15 

1-22 

3-16 

11 

3-18 

11 

4-    4 

24 

4-21 

27 

5-   4 

31 

10-    5 

31 

10-26 

25 

U-ll 

20 

\\-\\ 

20    12-    9 

16|  266i  238|   221 

190 

164 

SUSSEX 

90 

9-    2  + 

-25 

1-23+ 

3-19 

10 

3-22 

20 

4-21 

24 

5-    6 

26 

5-   6 

28 

10-    5 

32 

10-26 

25 

U-U 

22 

u-ie 

20    12-14 

16|  270i  241 

204^   175 

162 

TOMS    RIVER 

95 

9-23  + 

-14 

2-    2 

3-18 

15 

3-18 

15 

3-31 

23 

4-21 

26 

5-    5 

32 

10-    5 

30 

10-28 

27 

\\-\\ 

20 

U-U 

20    12-16 

10 

273^  23d   22a   190 

153 

TRENTON    WB    CITY 

96 

7-23 

-    2 

2-    2 

2-    3 

7 

3-18 

17 

3-18 

17 

3-18 

17 

4-    9 

32 

11-10 

32 

11-26 

28 

12-14 

21 

12-15 

17    12-16 

14|  316 

272^   271 

255 

215 

TUCKERTON 

93 

9-12  + 

-    9 

1-22 

3-16 

12 

3-18 

12 

3-31 

22 

4-    9 

26 

5-    4 

32 

10-26 

28 

10-28 

26 

U-ll 

20 

\\-\\ 

20    12-14 

16 

271    236    225 

202 

177 

WOOOSTOWN 

97 

9-    5 

-    9 

1-22 

2-    7 

' 

3-18 

18 

3-16 

IB 

4-    4 

27 

5-   » 

32 

10-28 

29 

U-10 

26 

U-U 

20 

U-U 

20    12-16 

12 

312    238    238    220 

177 

TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


Table  4 

Station 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept 

Oct 

No». 

Dec. 

Annual 

ATLANTIC   CITY  WB 

AIRPORT 

EVAP 

. 

_ 

. 

_ 

_ 

_ 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

DEP 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

~ 

WIND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

~ 

~ 

■ 

CANOE   BROOK 

EVAP 

„ 

_ 

_ 

_ 

B3.92 

4.67 

B4.96 

B4.00 

3.77 

2.02 

- 

- 

- 

DEP 

_ 

_ 

_ 

- 

-0.64 

0.13 

-0.15 

-0.18 

0.79 

0.13 

- 

- 

- 

WIND 

- 

- 

- 

B1299 

746 

531 

550 

668 

796 

1404 

- 

~ 

PEHBERTON  3   E 

EVAP 

_ 

_ 

_ 

_ 

B4.94 

B6.04 

5.86 

B4.96 

B4.63 

B2.31 

B2.07 

- 

- 

DEP 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

WIND 

_ 

_ 

_ 

B1555 

1046 

779 

764 

878 

932 

1515 

- 

- 

MAX 

_ 

_ 

_ 

_ 

77.8 

89.3 

92.5 

90.6 

88.8 

71.3 

58.8 

- 

- 

HIN 

- 

- 

■ 

- 

53.2 

65.1 

69.5 

68.6 

67.6 

51.6 

43.0 

See  reference  notes  ioUowing     Station  Index. 
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SOIL  TEMPERATURES 


January 

February 

Maicli 

April 

May 

June 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

Annual 

Station 

and 
Depth 

r 

> 
< 

s 

1 

1 

t 

< 

1 
> 

< 

s 

1 

S 
> 

< 

s 
a 

i 
> 

< 

1 

9 

s 
< 

a 
1 

1 
< 

9 
1 
1 

1 

< 

t 

< 

1 

< 

1 
1 

e 

a 
< 

8 

a 
J 

1 
< 

i 
J 

1 
> 

< 

i 
1 

bd 

SEW  BRiniSWICK  EXP  ST« 

PLOT  #1 

1  INCH 

29.7 

31/26 

33.7 

56/30 

39.5 

63/29 

48.7 

74/31 

59.5 

78/44 

71.8 

90/58 

76.1 

— /62 

74.5 

83/66 

72.3 

83/56 

59.5 

71/47 

47.8 

65/35 

36.8 

46/31 

54.2 

— /36 

2  INCHSS 

30.1 

31/26 

33.7 

52/30 

38.8 

62/29 

48.2 

72/32 

58.8 

76/44 

71.6 

89/57 

- 

-./„ 

73.9 

82/67 

72.1 

82/57 

59.3 

70/57 

47.7 

64/35 

36.8 

46/31 

- 

-/36 

4  INCHES 

29.8 

32/27 

33.4 

51/29 

38.6 

60/29 

47.9 

66/32 

58.5 

75/44 

70.8 

88/57 

73.8 

../- 

73.2 

78/68 

71.2 

79/61 

59.6 

68/50 

48.9 

61/38 

38.2 

44/34 

53.7 

— /27 

e  INCHES 

32.0 

33/31 

34.1 

43/31 

38.4 

47/34 

45.6 

55/37 

56.1 

62/48 

66.9 

72/59 

72.0 

— /66 

72.4 

76/68 

71.0 

76/63 

60.2 

66/52 

50.2 

61/40 

39.4 

44/35 

53.2 

— /31 

12  INCHES 

33.2 

34/32 

- 

../- 

- 

-./- 

- 

-/- 

- 

-/- 

- 

-/- 

- 

-/- 

- 

-/- 

- 

-/- 

- 

„/- 

- 

-./- 

- 

-/.- 

- 

— /.- 

16  INCHES 

34.0 

35/33 

34.7 

40/33 

38.6 

43/36 

45.0 

52/39 

54.4 

59/49 

64.0 

67/57 

69.0 

— /66 

70.9 

73/68 

70.3 

74/65 

61.5 

67/56 

52.3 

60/44 

41.9 

45/38 

53.1 

— /33 

32  INCHES 

- 

„/- 

- 

39/— 

39.3 

42/37 

44.2 

49/40 

52.4 

56/48 

60.3 

64/54 

65.8 

— /63 

68.8 

71/67 

69.0 

72/65 

63.0 

68/57 

54.6 

50/49 

45.1 

49/42 

- 

../.. 

PLOT  #2 

1  INCH 

30.3 

32/26 

34.3 

54/29 

39.7 

63/30 

45.7 

78/32 

59.1 

82/39 

73.2 

97/54 

77.7 

— /61 

75.9 

94/63 

73.7 

94/52 

57.6 

76/37 

45.2 

71/30 

33.9 

47/25 

53.9 

— /25 

2  INCHES 

30.1 

32/26 

34.3 

54/29 

39.6 

63/30 

47.8 

77/32 

58.9 

81/40 

72.8 

95/54 

77.4 

— /61 

75.5 

93/61 

73.4 

93/52 

57.5 

75/38 

45.1 

71/30 

33.8 

47/26 

53.9 

— /26 

4  INCHES 

30.6 

32/29 

34.1 

50/30 

39.4 

59/31 

47.1 

67/33 

58.4 

77/42 

71.7 

90/56 

76.5 

— /63 

75.0 

89/63 

72.9 

89/55 

57.6 

73/40 

45.5 

69/31 

34.3 

46/28 

53.6 

— /28 

8  INCHES 

31.6 

32/30 

34.4 

44/31 

39.2 

51/33 

46.6 

67/36 

57.0 

69/45 

69.5 

80/59 

74.6 

— /66 

73.5 

81/67 

71.8 

81/60 

58.4 

69/45 

47.0 

64/35 

35.9 

44/32 

53.3 

— /30 

Monthly  averages  are  obtained  by  taking  the  average  of  max  and  mi 

Plot  #  1  -  Slope  of  Ground:   Flat.   Soil  Type:   Loam.   Ground  Cov 
thermocouples  connected  to  a  Brown  Electronik  Potentlo 


Kentucky  bluegra 


Plot  #  2  -  Slope  of  Ground:   Fla 
with  copper-constanta 


.   Soil  Type:   L 
thermocouples. 


:   Copper-conatantan 
ording  Potentiometer 


NEW  NAME 

BELLEPLAIN  STA  FOREST 
LITTLE  FALLS 


ATLANTIC  CITY  WB  AP 
BELLEPLAIN  STA  FOREST 
GLASSBORO 
PEMBERTON  3  E 
PEMBERTON 


CHANGES  IN  STATION  NAMES 

OLD  NAME 

BELLEPLAIN 
LITTLE  FALLS  1  E 

RELOCATION  AND  CHANGES  OF  EQUIPMENT 

Evaporation  equipment  removed 
All  equipment  moved  1.7  miles  S 
Recorder  moved  700  feet  NE 
All  equipment  moved  50  feet  SW 
Evaporation   equipment    installed 


DATE 

April 
March 


1961 
1961 


May  1,  1961 

April     19,  1961 

September  28,  1961 

May  1,  1961 

May  1,  1961 


following  St 
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TOTAL  PRECIPITATION 


NEW  JERSEY 
1961 


Isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".   Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  partlcul 


be 
arly 


In  mountainous  areas. 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


NEW  JERSEY 
1961 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".   Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  particularly 
in  mountainous  areas. 
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STATION  INDEX 


Ye 

arsof 

Opened 

record 

or  closed 

i 

0} 
0> 

•§ 

T3 

a 

during  yr 

Refer 

Station 

County 

B 

0 
'■0 

0, 

li 

to 

1 

(S 

1 

10 

> 

P. 

1 

1 

1- 

tables 

ALLFNDALE 

100 

BERGEN 

e 

*i  02 

74  08 

270 

c 

ATLANTIC  CITY  WS  AP 

311 

ATLANTIC 

1 

39  27 

74  35 

sa 

3 

1  2  3   C 

•ATLANTIC  CITY 

325 

ATLANTIC 

1 

39  23 

74  26 

10 

BB 

86 

1  2  3 

AUDUBON 

3<t6 

CAMDEN 

2 

39  54 

75  04 

50 

9 

12 

1  2  3 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

%2« 

BURLINGTON 

1 

39  37 

74  26 

20 

15 

2 

BELLEPLAIN  STA  FOREST 

690 

CAPE  HAY 

1 

39  15 

74  52 

30 

67 

67 

1  2  3 

BELMAR 

721 

MONMOUTH 

1 

40  10 

74  02 

19 

16 

2 

BELVIOERE 

729 

WARREN 

2 

40  50 

75  05 

275 

69 

69 

1  2  3 

BEHNAROSVILLE  2    E 

797 

SOMERSET 

8 

40  43 

74  32 

240 

3 

2 

BLACKWELLS  MILLS 

047 

SOMERSET 

10 

40  29 

74  35 

27 

5 

2 

BOONTON  2  SE 

907 

MORRIS 

8 

40  54 

74  24 

280 

53 

71 

1  2  3 

BOUND  BROOK  1  W 

927 

SOMERSET 

10 

40  33 

7*  33 

20 

5 

2 

BRANCMVILLE 

978 

SUSSEX 

5 

41  09 

74  45 

580 

60 

2 

BURLINGTON 

1211 

BURLINGTON 

2 

40  04 

74  93 

12 

49 

75 

1  2  3 

CANISTEAR  RESERVOIR 

1327 

SUSSEX 

a 

41  07 

74  30 

1040 

21 

2 

CANOE  BROOie 

1339 

ESSEX 

8 

40  45 

74  21 

180 

31 

31 

31 

12  3  4 

CANTON 

1343 

SALEM 

2 

39  28 

75  25 

20 

15 

2 

CAPE  MAY  3  W 

1351 

CAPE  MAY 

1 

38  57 

74  58 

10 

36 

73 

1  2  3   C 

CEDAB  GROVE 

1<.72 

ESSEX 

40  52 

74  13 

♦00 

21 

2 

CENTERTON 

1512 

SALEM 

6 

39  31 

75  10 

80 

C 

CHARLOTTEBURG 

1582 

PASSAIC 

a 

41  03 

74  26 

760 

69 

69 

1  2  3 

CHATHAM 

1990 

MORRIS 

a 

40  44 

74  2  3 

185 

57 

2 

CHATSwORTH 

15<»B 

BURLINGTON 

1 

39  *9 

74  32 

100 

17 

17 

1  2  3 

CLAYTON 

1708 

GLOUCESTER 

6 

39  39 

75  06 

120 

AS 

68 

1  2  3 

CLINTON 

1749 

HUNTERDON 

10 

40  38 

74  55 

300 

IB 

2 

ELIZABETH 

264<. 

UNION 

I 

40  40 

74  14 

33 

B2 

B2 

1  3  3 

ELI2ABETHP0BT 

2652 

UNION 

B 

40  38 

74  12 

10 

22 

2     C 

ESSEX  FELLS  SERV  8LDG 

2768 

ESSEX 

a 

40  50 

74  18 

250 

13 

13 

1  2  3   C 

FLEMINGTON  1  NE 

3029 

HUNTERDON 

10 

40  31 

74  51 

134 

64 

75 

1  2  3 

FORTESCUE 

3102  I  CUMBERLAND 

2 

39  14 

75  10 

5 

15 

2 

FREEHOLD 

3181 ImONMOUTH 

10 

40  15 

74  17 

194 

57 

57 

1  2  3   C 

SLASSBORO 

3291  GLOUCESTER 

2 

39  42 

75  07 

135 

C 

GREAT  MEADOWS  *  N 

3416'WARHEN 

2 

40  56 

74  55 

540 

c 

GREENWOOD  LAKE 

3516 

PASSAIC 

e 

41  09 

74  20 

660 

21 

2 

HACKENSACK 

3572 

BERGEN 

* 

40  5  3 

74  03 

10 

C 

HAMMONTON  2  NNE 

3662 

ATLANTIC 

7 

39  39 

74  48 

85 

29 

55 

1  2  3 

HIGH  POINT  PARK 

3935 

SUSSEX 

2 

41  18 

74  40 

1570 

5 

5 

1  2  3 

HIGMTSTOWN  1  N 

3951 

MERCER 

10 

40  17 

74  31 

100 

65 

6S 

1  2  3   C 

INDIAN  MILLS  2  W 

*229 

BURLINGTON 

7 

39  48 

74  47 

100 

71 

72 

1  2  3 

IRVINGTON 

4260 

ESSEX 

40  43 

74  15 

120 

22 

2     C 

JERSEY  CITY 

4339 

HUDSON 

1 

40  44 

74  04 

139 

63 

63 

1  2  3 

LAMBERTVILLE 

4635 

HUNTERDON 

2 

40  22 

74  57 

75 

74 

74 

1  2  3 

LAURELTON  1  E 

4700 

OCEAN 

1 

40  04 

74  07 

20 

57 

57 

1  2  3   C 

LAYTON  3  NW 

4735 

SUSSEX 

2 

41  15 

74  51 

480 

60 

60 

1  2  3 

LITTLE  FALLS 

4B87 

PASSAIC 

a 

40  53 

74  14 

150 

47 

58 

1  2  3   C 

LONG  BRANCH 

4987 

MONMOUTH 

1 

40  16 

74  00 

20 

53 

53 

1  2  3   C 

LONG  VALLEY 

. . , 

5003 

MORRIS 

10 

40  48 

74  46 

660 

31 

31 

1  2  3 

Years  of 

Opened 

record 

or  closed 

Station 

County 

1 

1 

t 
J 

f 

during  yr. 

Refe 

to 
table 

S 

a 

a 

> 

r 

■St 

n 

2-G 

s 

LUMBERTON 

5055 

BURLINGTON 

39  58 

74  48 

25 

, 

c 

MACOPIN  INTAKE 

5071 

9104 

PASSAIC 

BERGEN 

41  01 
41  06 

74  24 

74  10 

584 
253 

21 

5 

2 
2 

MANVILLE 

5197 

SOMERSET 

10 

40  33 

74  34 

50 

21 

2 

MARLBORO  5CS 

5244 

MONMOUTH 

40  20 

74  14 

120 

c 

MAYS  LANDING 

5346 

ATLANTIC 

3|39  27 

74  44 

10 

17 

2 

MIDLAND  PARK 

5503 

BERGEN 

40  59 

74  09 

210 

15 

2 

MILLVILLE 

5576 

CUMBERLAND 

39  24 

75  03 

60 

5 

21 

1  2  3 

c 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

5581 

CUMBERLAND 

39  22 

75  04 

70 

12 

12 

1  2  3 

MILTON 

5597 

MORR I S 

41  01 

74  52 

950 

21 

2 

MOORESTOWN 

5728 

BURLINGTON 

39  58 

74  SB 

55 

98 

98 

1  2  3 

MORRIS  PLAINS 

5769 

MORRIS 

40  50 

74  30 

500 

16 

20 

1  2  3 

NEWARK  WB  AIRPORT 

6026 

ESSEX 

40  42 

74  10 

11 

62 

107 

1  2  3 

Q 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

6062 

MIDDLESEX 

10 

40  28 

74  26 

86 

104 

107 

1  2  3 

G 

NEW  MILFORD 

"" 

BERGEN 

40  57 

74  02 

12 

43 

2 

c 

NEW  MONMOUTH 

6154 

MONMOUTH 

40  25 

74  06 

30 

1 

1 

MAR 

1  2  3 

NEWTON 

6177 

SUSSEX 

41  03 

74  45 

565 

78 

7B 

1  2  3 

c 

1  OAK  RIOGE  RESERVOIR 

6460 

PASSAIC 

41  02 

74  30 

870 

21 

2 

OLOWICK 

6944 

HUNTERDON 

10 

40  40 

74  45 

260 

5 

2 

ORANGE 

6560 

ESSEX 

40  47 

74  14 

140 

21 

2 

c 

PATERSON 

6775 

PASSAIC 

40  54 

74  09 

100 

91 

90 

1  2  3 

PEMBERTON  3  E 

6843 

BURLINGTON 

39  58 

74  38 

80 

31 

31 

1 

1  2  3 

1, 

PHILLIPSBUHG 

6974 

WARREN 

40  41 

75  12 

182 

70 

78 

1  2  3 

PHILLIPSBURG  BRIDGE 

6979 

WARREN 

40  42 

75  12 

196 

22 

2 

PLAINFIELD 

7079 

UNION 

10 

40  36 

74  25 

120 

70 

73 

1  2  3 

PRINCETON  WATER  WORKS 

7328 

MERCER 

10 

40  20 

7*  40 

60 

13 

2 

RAHWAY 

7393 

UNION 

40  36 

74  15 

20 

22 

2 

c 

RI06EFIEL0 

7545 

BERGEN 

40  50 

74  01 

80 

43 

43 

JUNE 

1  2  3 

R I NGWOOD 

7587 

PASSAIC 

Al  08 

74  16 

305 

21 

2 

SCHOOLEYS  MOUNTAIN 

7898 

MORRIS 

10 

40  48 

74  48 

1000 

1 

APR 

2 

SMILOH 

8051 

CUMBERLAND 

39  28 

75  18 

120 

4 

4 

1  2  3 

SOMERVILLE 

8194 

SOMERSET 

10 

40  34 

74  37 

75 

75 

78 

1  2  3 

SPLIT  ROCK  POND 

8402 

MORB 1 S 

40  58 

74  2  8 

800 

21 

2 

SPRINGFIELD 

8423 

UNION 

40  43 

74  18 

- 

c 

SUSSEX 

8644 

SUSSEX 

5 

41  13 

74  37 

440 

63 

66 

1  2  3 

TOMS  RIVER 

8816 

OCEAN 

39  57 

74  13 

10 

2 

40 

1  2  3 

TRANQUILITY  2    W 

8858 

WARREN 

40  57 

74  50 

551 

•TRENTON  WB  CITY 

8883 

MERCER 

40  13 

74  46 

56 

89 

89 

1  2  3 

TUCKERTON 

8899 

OCEAN 

39  36 

74  20 

10 

61 

66 

1  2  3 

WANAOUE  RAYMOND  DAM 

9187 

PASSAIC 

41  03 

74  18 

320 

21 

2 

WATCHUNG 

9271 

UNION 

40  40 

74  25 

_ 

WERTSVILLE 

9363 

HUNTERDON 

10 

40  27 

74  48 

160 

5 

2 

•WESTFIELD 

9455 

UNION 

40  39 

74  21 

138 

21 

JAN 

2 

WEST  WHARTON 

9608 

MORP I S 

40  54 

74  36 

680 

3 

2 

WOODCLIFF  LAKE 

9832 

BERGEN 

41  01 

74  03 

103 

43 

2 

WOOOSTOWN 

9910 

SALEM 

2 

39  39 

75  19 

50 

13 

23 

1  2  3 

i       1-COASTAL;   2-DELAWARE;   3-GREAT  EGG  KARBOR ;   4-HACKEN3ACK;   5-HUDSON;   S-MAUBICE;   7-lIULLlCA;   8-PASSAlC;   9-RAHWAY;   10-RABITAN;   11 -ROCKAWAY 


egar. 


clli 


of  New  Jer; 


REFERENCE  NOTES 
the  State  Cllmatologli 


at  the  Weather  Bureau  Office,  %   General  Delivery,  Trenton,  New  Jersey, 


Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:  Ti 
Evaporation  Is  neasured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  d 
Cllinatological  divisions,  outlined  on  the  maps  In  this  bulletin  became  effe< 
(t 


In  °F;  precipitation  and  eva 
ess  otherwise  shown  by  footn 
data  for  September  1956. 


following  the  ■'EvaporJ 


Figures  and  letters  following  the  station  i 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carrl< 


such  as  12  S3H,  indicate  distance  In  iniles  and  direc 
the  June  and  December  Issues  of  CI Iraa tologlcal  Data. 


special  purposes  and  publi: 


+   Also  earlier  date  (dates)  or  months. 

•  Amount  Included  in  following  measurement. 

#  Thermometers  arc  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet 
the  roof  of  a  building. 

B   Adjusted  to  a  full  month. 

C   Data  for  recorder  stations  denoted  by  ■'€"  in  the  "Refer  to  tables" 

of  record  for  recorder  -  only  stations  may  be  found  In  the  annual 
E   Amount  is  wholly  or  partially  estimated. 

C   In  the  "Refer  to  tables"  column  of  the  Station  Index  the  letter  "G"  indicates  tha 
U   One  or  more  days  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  n 
T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V   Includes  total  for  previous  month.   V  In  annual  column  means  total  Is  for  a  two-year  period. 

•rmatton  concerning  the  history  of  changes  In  location,  elevations,  exposures,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  In  the  pilblici 
ication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  for  15  cents.  Similar  Informa 
id  in  the  latest  annual  Issue  of  Local  Cllmatologlcal  Data,  obtained  as  Indicated  above,  price  15  cents. 


rly  Precipl 
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